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KENTUCKY  -  JANUARY  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   73°  on  the  14+  at  3  stations 

s 

Lowest  Temperature:   4°  on  the  23rd  at  Covington  WB  Airport  and  Hindman 

Settlement  School 


Greatest  Total  Precipitation:   5.04  inches  at  Flemingsburg 

Least  Total  Precipitation:   1.58  inches  at  London  FAA  Airport 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.51  inches  on  the  15th  at  Georgetown 

Water  Works 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   11.2  inches  at  Benham 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   6  inches  on  the  6th  at  5 

stations 
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See   Reference   Notes   Following    Stafion   Index 
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ADDISON  DAM  45 
ALBANY  4  N 
ALLEN 
ANCHORAGE 
APEX  2    NE 

ASHLAND  DAM  29 
SAROOURVILLI^ 
BAROSTOWH  S  J  PREP  SCH 
BAXTER 

beave;r  oam 

6ENHAM 
BENTON  2 
BEREA  COLLEGE 
BEREA  WATER  WORKS 
BLAINE 

BONNIEVILLE 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SU8STA 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRENT  OAM  36 

BROWNSVILLE  LOCK  6 
BUROINE  2  NE 
BURKESVILLE 
CADI  2  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 

CAMPBELLSVILLE 
CANEVVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CLAY  CITY  I  WnW 
CLERMONT  1  SSE 

COBB 

COLLEGE  HILL  LOCK  U 

COVINGTOH  WB  AIRPORT    R 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
OELPHlA  1  E 
DEWEY  OAM 
OIX  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

DUNMOR 

EODYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 

ELIZABETHTOWN 

ELKHORN  CITY 
ELKTON  2  S 
FALMOin'H 
FARMERS 
FLEMINGSBURG 

FLEMINGSBURG  2 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  * 
FRANKbIN  1  E 

FREE6URH  2  SW 

FRENCK8URG 

GAMALIEL 

GEORGETOWN    WATER    tfORKS 

GEST    LOCK    3 

GLASGOW 
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GOLDEN  POND  6  N 
GRANT  DAM  3B 
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GREENUP  DAM  30 
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.12 

.22 

I 

.32 

.03 

SUMMER    SHADE    SUBSTA 

2.63 

.36 

•  30 

•  11 

T 

•  60      .11       ^60 

.02 

.23 

.02 

.07 

.06 

.02 

• 

.36 

.01 

TAYLORSVILLE 

3.3« 

•  21 

.25 

•16                2^32 

.26 

T 

.13 

.06 

TURKEY    CREEK    SCHOOL 

2.94 

.39 

•  28 

.02 

•06      ^62      ^89 

.16 

.11 

•  06 

T 

.06 

.30 

.06 

TYROUE    LOCK    5 

3.11 

T 

.37 

.18                1.92 

T 

.17 

.10 

.02 

.22 

.20 

UMIONTOHN    DAM    49 

2.29 

.31 

7 

.05      7         1.52 

.16 

.03 

.20 

7 

VALLEY   VIEW    LOCK    9 

2.39 

T 

•  60 

T 

.16                1.26 

T 

.19 

.02 

T 

7 

.20 

.20 

VANBUREN 

2.72 

•  06 

•  67 

.19                1.62 

.16 

.16 

.19 

.09 

VANCEBURG    DAM    32 

3.90 

T            •OZ 

.50 

1.22      T         1.18 

.05 

•  08 

.31 

•  03 

7 

7 

.51 

WARSAW    MARKLAND    DAM 

2.62 

T 

.57 

•  02 

.67                1.16 

.21 

.11 

7 

7 

.28 

7 

WAYNE SB URG    7    NE 

3.06 

.39 

T                        ^26 

.10 

.17      7         1.32 

T 

•  33 

.03 

T 

.02 

.19 

.29 

7 

WEST    LIBERTY 

2.72 

T 

.56 

.07 

•  09 

T 

.07                1.06 

.05 

.10 

.15 

7 

7 

7 

.18 

.65 

WILLIAMSBURG    2 

3.39 

.95 

.67 

.67 

.28                   .58 

.02 

.16 

.09 

.01 

.02 

.16 

.15 

.07 

WILLIAMSTOWN    5    WSW 

3.0» 

T 

.56 

T 

T 

.62                I. 11 

T 

.28 

T 

7 

7 

7           7 

7                        .33 

.16 

7 

WILLOW    LOCK    13 

2.61 

.92 

.18 

•  17 

.16                   .87 

.29 

.03 

•  01 

.09 

.62 

WOLF    CREEK    0AM 

2.99 

.96 

.30 

•  31 

.62                   .67 

.26 

.05 

T 

.16 

.21 

WOODBURY    LOCK    4 

3.01 

.28 

.16 

.19      7         l.»« 

.18 

.03 

.03 

.02 

.21 

.09 

Figures  and  letteri 
Delayed  data  and  & 
Monthly  and  seasoni 


following  the  station  name, 
rrectlons  will  be  carried  on 
I  snowfall  and  heating  degrei 


y  may  be  obtained  by 

12  SSW,  Indicate  dl 
e  June  and  December 
or  the  preceding  12 


Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  ar' 
Divisions,  as  used  In  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and 


REFERENCE  NOTES 
the  State  Cliraatologl: 


th  data  for 
in  '^F,  prec 


Lee  Terminal,  Standlford  Field,  Louisville 


the  post  offl 


late  to  be 


full- 


wfall  in  the 


(those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weath 

the  wat 

nd  other 

"Cllntatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Gro 


based  o 
jr  equiv 


Monthly  degree  day  totals 
Max  and  Uin  in  "Evaporation 
tlons  taken  at  the  present 
obtaining  neasureinents  are  taken  from 


cle 


the  : 


sle< 


Entr 


ord. 


groi 


Data  in 
24  hour 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Spec 

C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  v 

G  "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  da 

J  "Supplemental  Data"  Table, 


at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  those  statio 
.al"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 
ilues  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipita 


OTHER  REFERENCE  NOTES 

Table  is  indicated  by  no  entr' 

annual  issue 

"Evaporation 

vered  groum 


Ground"  Table;  and  the  St. 


the  th 


Indej 


exposed  in 


No  record  in  the  "Clinatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temper 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the 
-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table; 
+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  wi 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  referen 

on  the  roof  of  a  building. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  lime  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
All  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 


elter  located 


lied  daily  record.   Degree  day  da 


V  Includes 

X  Observat 

VAR   This  ent 


al  fo 


s  1:00  a. 
of  obser 


EST  of  the  folio 


concerning  the  histo 
may  be  obtained  from 
the  latest  annual  is 


y  of  changes  in  locations,  elevations, 
the  Superintendent  of  Documents,  Gover: 
ues  of  Local  Cllmatologiral  Data  for  t 


MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  C LIMA TO LOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may 
.  D.  C. 

sure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  lo  the  publication 

Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  30  cents.   Similar  Informatlo; 
■spectlve  stations,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JANUARY    1960 


Day  Of  Month 


ADDISON  DAM  45 

ANCHORAGE 

ASHLAND  DAM  29 

8AR80URV1LLE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BENTON  2 

BEREA  COLLEGE 

BLAINE 

BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLERMONT  1  SSE 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 
DEWEY  0AM 

DIX  DAM 

ELUABETHTOWN 

FALMOUTH 

FARMERS 

FLEMINGSBURG  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  4 

GLASGOW  WKAY 

GOLDEN  POND  8  N 

GRAYSON  1  SE 

GREENSBURG 

GREENVILLE  2  W 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  7  SSW 

HICKMAN  I  E 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

INEZ 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


40   46 
26   26 


44   57 
19   28 


40   46 
25   33 


21   22 
45   48 


37   51 
19   21 


24   40   28 


44   52 
22   30 


39   59 
13   21 


43   47 
26   41 


41   49 
26   35 


40   48 
26   36 


4! 


33   32 
22   22 


36   36 

30   24 


33   33 
23   24 


29   26   29 


34   33 
21   25 


40   37 
26   25 


37   34 
22   26 


31   31 
27   25 


38   37 
26   19 


35   34 
24   27 


34   33 
25   25 


33   34 
22   23 


35   33 
21   23 


36   46 
25   33 


34   39 
20   24 


34   43 
22   23 


19   19   34 


35   50 
24   31 


46   47 
29   42 


38   48 
22   25 


37   52 
18   24 


35   47 
20   26 


45   46 
27   36 


33   39 
24   25 


43   47 
26   40 


46   52 
39   40 


34   34 
20   23 


37   46 
25   28 


42   49 
24   40 


39   56 
19   25 


42   45 
25   40 


50   52 
30   34 


39   39 
23   25 


39   42 
22   31 


41   49 
17   22 


30 
22 

30 
23 

37 
25 

45 
25 

45 
30 

34 
23 

33 
23 

39 
25 

39 
25 

47 
33 

32 

25 

33 
25 

33 
27 

36 
27 

43 
31 

36 
31 

40 
24 

38 
27 

37 

30 

41 
32 

33 
25 

33 
25 

38 
28 

45 
32 

42 
32 

38 
19 

33 
27 

37 
28 

45 
33 

44 
32 

34 
23 

34 
25 

41 
25 

49 
27 

46 
33 

35 
28 

34 
22 

40 
29 

46 
31 

45 
34 

33 
25 

33 
21 

38 
25 

47 
30 

45 
30 

33 
23 

32 

27 

39 

25 

36 
29 

4S 
32 

34 
26 

33 
25 

33 
25 

40 
27 

49 
33 

34 
24 

33 
27 

33 

27 

36 
34 

44 
31 

38 
21 

34 
26 

36 

25 

35 
30 

46 
31 

36 
29 

35 
24 

35 
25 

40 
32 

46 
34 

35 
26 

34 
25 

35 

28 

36 
29 

41 
32 

35 
20 

34 
26 

36 
26 

36 

31 

40 
31 

39 

28 

36 

24 

38 
29 

43 
32 

45 
34 

32 
21 

31 
25 

40 
24 

37 
28 

50 
31 

40 
25 

35 

28 

36 

27 

36 
30 

37 
32 

37 
29 

36 
25 

37 
27 

36 
27 

39 
28 

37 
24 

36 
26 

34 
27 

36 
27 

35 

30 

42 
33 

42 
24 

39 

30 

49 
31 

47 
33 

40  40 
28   29 


47   54 

34   37 


3  8   49 
32   32 


46   44 
33   32 


42   45 
32   32 


35   39 
29   25 


35   44 
30   32 


40   45 
30   31 


44   46 
29   32 


36   41 
28   25 


39   42 
31   31 


47   48 
26   34 


49   48 

26   33 


11   12   13   14  i  15  16   17 


61   64 
45   47 


56   70 
47   45 


55   59 
40   39 


64   68 
47   46 


61   62 

40   42 


64   70 
42   44 


60   70 
40   43 


54   68 
46   41 


65   66 
43   41 


55   62   69 
45   48   45 


56  56  66 
46  43  41 

61  56  69 

48  48  43 

51  49  66 

46  40  41 

57  55  51 
21  46  39 

56  53  57 

25  48  42 

61  61  59 


58  56  70 
38  47  45 

56  60  67 
43  45  53 

55  53  68 

38  42  38 

57  55  69 

25  47  40 

55  51  66 

37  44  40 

59  65  72 
49  44  48 

60  56  53 
24  45  42 

53  63  69 

46  48  41 

59  67  70 

47  44  45 

56  59  50 
21   21  47  40 


54   41 

47   40 


65   47 

48   47 


68 

50 

68 

48 

60 
44 

48 
26 

36 
26 

68 
49 

58 
46 

59 
38 

39 

27 

37 
27 

67 
54 

63 
46 

58 
49 

49 
32 

38 
28 

71 
59 

69 
41 

65 
48 

50 
32 

46 
27 

71 
59 

70 
46 

65 
40 

42 
29 

39 
30 

62 
41 

67 
42 

65 
44 

57 
33 

45 
28 

71 
60 

66 

49 

65 
39 

41 
29 

40 
32 

64 
50 

68 
42 

65 
44 

56 
36 

49 
28 

73 
59 

67 
52 

64 

40 

41 
30 

40 
34 

70   65 
58   45 


69   63 
59   41 


72  67  56 

50  46  37 

69  66  64 
58  47  41 

68  59  63 

58  45  40 

72  69  64 

60  44  43 

62  60  60 

45  44  31 

70  63  66 

51  41  40 

69  66  63 
50  44  44 

69  70  62 
42  42  44 

70  69  65 

59  45  47 


60   68 
43   39 


61   64   69 
45   47   51 


62   64 
42   45 


57   66 
48   48 


56   48 
41   42 


70   62 
59   49 


66   56 
57   46 


49   63 
60   40 


63   56 
55   45 


66   66 
57   46 


72   66 
57   49 


66   66 

41   44 


70   72 
53   46 


71   66 
58   48 


71   62 
56   41 


70   63 
53   50 


70   70 
50   48 


66   65 
37   36 


69   67 
62   42 


28   30   28 


41   47   48 


43   42 
30   31 


27   27   33 


49   44 
29   28 


38   35 
25   28 


53   42 
30   26 


52   38   47 
29   28   31 


59   44 
32   25 


45   37   47 
29   29   34 


30   30   35 


42   37 
27   26 


47   38   50 


38   28   25 
22   18   16 


32   27   27 
22   19   16 


36   30   25 
29   22   18 


30   20   17 


54   32   26 
29   20   19 


24   21   15 


47   30   24 
26   17   15 


25   18   15 


45   28   77 


12   16   18 


14   20   15 


25   24   38 
13   11   13 


31   27   26 

11   12   12 


15   12   15 

28   19   31 
14   12   10 


33   30   37 


27   35   35 


22   30   37 


52   58 
20   28 


53   47 
22   37 


16   26   32 


56   55 
17   32 


13   23   33 


42   54 
14   19 


43 

56 

13 

22 

56 

53 

20 

39 

56 

51 

31 

40 

56 

46 

16 

26 

33 

32 

20 

15 

79 

26 

20 

16 

26 

27 

18 

15 

31 

29 

20 

17 

22 

19 

16 

13 

30 

26 

18 

16 

28 

76 

16 

15 

31 

25 

28 

22 

26 

28 

16 

15 

35 

29 

27 

19 

27 

25 

18 

16 

29 

26 

73 

29 

32 

17 

15 

18 

21 

27 

33 

11 

11 

16 

25 

27 

31 

U 

11 

12 

25 

31 

35 

13 

14 

12 

21 

21 

29 

8 

4 

11 

25 

22 

25 

10 

9 

9 

24 

19 

27 

10 

8 

8 

25 

25 

28 

24   27   32 


23   27 

12   13 


45   56   49 


55   50 
2  5   40 


51   51 
25   3-8 


40   40   46 
36   30   30 


47   41   53 
37   30   25 


50   45   49 
42   33   29 


54   50   60 
40   42   34 


50   42   51 
37   37   29 


54   52   55 
40   43   39 


47   42   52 
39   35   26 


54   59   54 
39   40   41 


44   40   53 
30   35   32 


50   51   47 
40   32   21 


51   49   53 
35   28   23 


44.1 
28.5 


46.2 
31.6 


50.1 
30.1 


45.6 
30.4 


45.7 
28.8 


46.3 
31.7 


46.3 
27.5 


46.6 
30.3 


47.8 
29.5 


47.1 
27.3 


56   53 
23   3 


50   44 
2  8   39 


38 

36 

26 

32 

40 

39 

27 

32 

41   42   46 


42   41 
30   33 


58   41   37 
31   25   26 


32   31   34 
41   40   47 


49   40 
30   27 


38   36   43 
26   31   32 


56   38 
30   26 


30   29   34 


50   39 
32   24 


27   19   15 


26   25   32 


24   27 
12   10 


29   29 

11   15 


20   20   32 


16 

12 

5 

6 

10 

32 

31 

28 

26 

33 

16 

17 

14 

15 

17 

30 

28 

25 

23 

26 

20 

18 

12 

9 

9 

30 

79 

22 

27 

32 

18 

16 

14 

12 

16 

33 

33 

30 

30 

36 

14 

U 

12 

6 

11 

31 

25 

22 

29 

20 

16 

12 

10 

30 

30 

28 

21 

30 

22 

16 

14 

9 

9 

33 

30 

29 

25 

35 

21 

14 

14 

8 

15 

33 

26 

24 

30 

30 

20 

18 

13 

14 

11 

32 

30 

25 

28 

35 

19 

16 

15 

16 

r 

35  30  30 

23  19  19 

50  31  25 

28  17  11 

42  29  32 

26  18  14 

49  31  26 

30  22  21 


13   16   21 


41   54 
18   30 


44   60 
18   22 


18  28  36 

44  54  51 

21  21  43 

43  55  49 

13  20  28 

43  53  53 

9  22  28 

42  50  45 

14  25  34 

47  57  55 

24  29  43 


55   50 
25   35 


32   41   54 


13   15   20 


16   24   42 


56   54 
17   29 


48  45 

42  40 

48  46 

42  40 

46  44 

40  37 

47  47 

41  37 

45  40 

37  35 

44  46 

39  40 

46  47 
35  40 

46  54 

34  42 

48  48 

42  40 

48  48 

42  36 

46  45 

38  38 

52  53 

41  35 

47  49 
41  40 


46   47 
37   39 


48   46 
43   40 


51   46 
36   35 


46   53 
32   42 


48   50 
43   41 


50   45 
38   37 


41   54 
32   32 


43   50 
36   30 


43   50 
32   28 


43   52 
34   25 


49   39 
35   24 


46   40 
35   27 


50   52 
42   29 


48   48 
35   28 


42   51 
33   27 


40   53 
33   28 


49   49 
37   22 


42   47 
34   26 


40   42 
34   31 


45.4 
30.3 


45.4 
31.1 


44.7 
29.3 


47.1 
30.1 


41.4 
27.6 


43.3 
26.6 


42.7 
27.7 


46.0 
28.0 


45.7 
30.5 


46.0 
31.2 


44.7 
2b. 0 


46.7 
28.2 


42.7 
27.8 


45.7 
31.3 


53   52 
40   39 


47   40 
36   28 


42   51 
36   32 


42   54 
34   30 


50   40 
35   25 


47   42 
38   30 


43   40 
35   28 


52   54 
40   26 


25   20 

10    4 


55   49 
26   42 


50   55 
23   32 


33   39   53 


48   58 
20   26 


64   54 
16   28 


48   41 
34   34 


52   50 
37   35 


47   50 
30   31 


50   49 
38   37 


56   64 
39   19 


40  43 

33  25 

39  48 

35  31 

50 
33 

45  41 

36  31 

57  51 

29  27 


45.2 

30.9 

47.5 
30.5 

44.0 
27.6 

44.6 
29.0 

45.5 
30.3 

48.0 
28.6 

44.9 
30.4 

46.6 

30.0 

43.8 
24.5 

44.8 
29.1 

49.3 
26.3 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JANUARY  1960 


Station 

Day  Oi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

^ 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^ 

IRVINGTON 

MAX 

♦  0 

47 

46 

33 

32 

36 

48 

46 

58 

57 

60 

66 

71 

60 

62 

41 

37 

45 

33 

31 

26 

23 

28 

33 

44 

63 

48 

46 

45 

41 

52 

45.3 

MIN 

27 

36 

30 

22 

24 

25 

28 

31 

23 

46 

47 

48 

59 

49 

39 

28 

30 

33 

23 

20 

17 

13 

15 

13 

18 

26 

42 

39 

36 

34 

26 

30*6 

LEITCHFIELD 

MAX 

»1 

47 

46 

38 

33 

36 

46 

45 

58 

55 

61 

68 

70 

62 

62 

40 

39 

46 

33 

30 

26 

21 

26 

33 

45 

49 

48 

48 

45 

40 

51 

44.8 

MIN 

27 

38 

30 

23 

26 

27 

32 

32 

27 

44 

48 

46 

58 

49 

38 

30 

32 

31 

20 

19 

15 

10 

14 

17 

18 

27 

42 

40 

38 

35 

29 

31.1 

LEXINGTON  KB  AIRPORT 

MAX 

36 

47 

43 

31 

32 

36 

46 

42 

55 

53 

54 

67 

65 

60 

59 

38 

37 

45 

29 

26 

23 

20 

25 

30 

40 

53 

44 

46 

47 

36 

46 

42.4 

MIN 

24 

34 

28 

25 

24 

26 

32 

29 

28 

47 

43 

46 

4B 

47 

32 

29 

30 

29 

21 

18 

14 

11 

9 

14 

17 

27 

41 

41 

38 

30 

28 

29.4 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MAX 

38 

50 

44 

32 

34 

35 

36 

44 

57 

50 

58 

62 

66 

62 

62 

41 

43 

46 

29 

24 

22 

20 

29 

35 

41 

52 

46 

4° 

46 

50 

55 

43.8 

MIN 

23 

32 

28 

26 

26 

27 

31 

26 

22 

36 

36 

37 

43 

40 

36 

29 

28 

28 

22 

]8 

15 

10 

12 

16 

12 

21 

39 

42 

41 

34 

30 

27.9 

LOUISVILLE 

MAX 

40 

47 

47 

34 

34 

39 

50 

48 

59 

57 

56 

69 

69 

56 

63 

46 

35 

43 

31 

30 

24 

24 

27 

34 

46 

54 

50 

48 

47 

43 

48 

45.1 

MIN 

25 

34 

24 

24 

26 

26 

31 

31 

26 

44 

47 

45 

55 

45 

41 

29 

29 

29 

23 

20 

15 

12 

13 

16 

19 

27 

42 

41 

35 

32 

27 

30.1 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 

*1 

48 

43 

33 

33 

39 

49 

48 

59 

57 

56 

69 

70 

63 

60 

41 

3B 

46 

31 

30 

26 

22 

27 

34 

46 

56 

50 

46 

46 

40 

49 

45.0 

MIN 

27 

37 

29 

24 

26 

27 

33 

31 

26 

44 

46 

45 

52 

50 

34 

28 

32 

31 

23 

21 

18 

14 

15 

18 

19 

28 

43 

40 

37 

31 

30 

30.9 

LOVELACEVILLE 

MAX 

45 

45 

44 

34 

34 

37 

34 

45 

60 

59 

63 

70 

70 

66 

64 

39 

39 

44 

30 

31 

35 

31 

30 

35 

49 

53 

51 

47 

41 

40 

52 

45.7 

MIN 

28 

38 

25 

21 

25 

26 

30 

32 

31 

47 

40 

52 

59 

51 

39 

27 

33 

30 

23 

17 

12 

12 

9 

15 

17 

26 

41 

35 

33 

34 

33 

30.4 

MAOISONVILLE  I  SE 

MAX 

43 

48 

45 

36 

33 

37 

37 

50 

58 

55 

64 

70 

71 

66 

66 

42 

39 

47 

33 

32 

30 

28 

27 

35 

47 

55 

52 

49 

44 

43 

45 

46.0 

MIN 

23 

40 

30 

21 

25 

26 

30 

31 

22 

48 

48 

45 

59 

49 

39 

28 

32 

32 

23 

20 

15 

13 

10 

15 

16 

23 

42 

36 

36 

34 

25 

30.2 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

42 

47 

47 

33 

33 

36 

37 

39 

58 

57 

59 

67 

70 

64 

69 

43 

39 

47 

36 

30 

29 

26 

28 

33 

41 

52 

54 

49 

44 

44 

52 

45.2 

MIN 

22 

38 

29 

22 

23 

26 

31 

31 

23 

44 

50 

46 

57 

50 

39 

30 

30 

34 

24 

18 

13 

13 

8 

12 

14 

28 

42 

41 

41 

35 

29 

30.4 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 

42 

56 

55 

37 

37 

37 

39 

46 

63 

57 

60 

67 

70 

65 

66 

48 

40 

54 

43 

29 

26 

24 

32 

37 

44 

58 

52 

53 

52 

53 

60 

46.4 

MIN 

21 

27 

32 

28 

26 

29 

32 

33 

20 

29 

46 

37 

59 

42 

48 

32 

27 

38 

28 

22 

14 

13 

15 

12 

10 

17 

30 

42 

40 

42 

30 

29.7 

MAYFIELD 

MAX 

46 

44 

45 

34 

33 

3S 

34 

39 

53 

60 

66 

70 

72 

66 

64 

41 

42 

41 

33 

33 

35 

32 

28 

37 

48 

55 

50 

46 

42 

41 

51 

45.7 

MIN 

32 

40 

28 

24 

28 

26 

29 

30 

30 

46 

42 

54 

58 

51 

40 

30 

33 

32 

23 

17 

16 

13 

10 

17 

21 

30 

42 

36 

34 

33 

32 

31.5 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 

33 

37 

50 

36 

35 

33 

41 

46 

46 

56 

55 

50 

68 

54 

60 

54 

40 

40 

50 

32 

25 

23 

22 

23 

31 

41 

55 

44 

47 

46 

41 

42.8 

MIN 

19 

20 

33 

26 

23 

25 

26 

32 

21 

22 

45 

41 

42 

46 

46 

30 

25 

26 

30 

20 

17 

12 

9 

10 

11 

14 

22 

29 

39 

34 

24 

26.4 

MIDOLESBORO 

MAX 

41 

51 

50 

39 

38 

38 

42 

48 

57 

54 

59 

69 

73 

66 

64 

50 

44 

55 

42 

29 

33 

27 

34 

37 

43 

55 

51 

54 

53 

58 

62 

48.9 

MIN 

J9 

30 

32 

28 

27 

30 

32 

30 

20 

33 

46 

36 

56 

41 

49 

34 

29 

41 

28 

22 

19 

17 

15 

14 

11 

17 

34 

42 

43 

44 

40 

30.9 

MOMTICELLO 

MAX 

42 

52 

52 

36 

34 

35 

36 

44 

61 

54 

60 

70 

70 

68 

67 

42 

48 

50 

34 

28 

29 

25 

29 

34 

43 

57 

53 

52 

50 

49 

55 

47.0 

MIN 

22 

40 

30 

26 

26 

26 

32 

31 

23 

37 

48 

39 

55 

46 

42 

30 

30 

34 

26 

21 

18 

14 

12 

14 

15 

23 

42 

46 

43 

40 

29 

31.0 

MOUNT  STERLING 

MAX 

36 

50 

52 

33 

33 

36 

46 

44 

67 

54 

57 

66 

66 

62 

60 

44 

38 

48 

38 

26 

25 

22 

28 

33 

40 

54 

50 

49 

48 

44 

45 

44.8 

MIN 

21 

29 

30 

26 

23 

28 

31 

31 

24 

41 

45 

41 

57 

44 

42 

28 

27 

33 

25 

17 

13 

10 

12 

12 

15 

28 

36 

42 

40 

35 

27 

29.5 

MOUNT  VERMON 

MAX 

39 

52 

52 

34 

34 

36 

36 

40 

56 

63 

59 

67 

69 

58 

62 

41 

38 

48 

33 

26 

24 

23 

27 

32 

41 

54 

48 

50 

48 

49 

49 

44.5 

MIN 

22 

30 

29 

24 

25 

27 

32 

30 

20 

42 

45 

38 

50 

43 

40 

30 

28 

33 

25 

15 

14 

10 

10 

13 

12 

25 

40 

43 

41 

36 

25 

28.9 

MURRAY 

MAX 

46 

47 

46 

35 

34 

35 

34 

40 

48 

69 

67 

69 

71 

68 

62 

42 

41 

40 

30 

26 

35 

30 

30 

35 

46 

59 

52 

49 

45 

49 

53 

46.0 

MIN 

29 

41 

25 

25 

29 

26 

30 

30 

33 

48 

50 

53 

59 

51 

39 

31 

36 

30 

24 

12 

15 

12 

10 

17 

20 

29 

41 

36 

36 

36 

32 

31.6 

OWENSBORO  2  N 

MAX 

43 

46 

45 

32 

32 

38 

40 

50 

56 

60 

65 

69 

70 

65 

64 

40 

38 

44 

37 

31 

28 

26 

27 

35 

46 

62 

48 

46 

45 

41 

47 

45.4 

MIN 

27 

40 

31 

23 

26 

25 

30 

32 

26 

44 

46 

49 

57 

51 

39 

34 

32 

32 

24 

19 

16 

14 

15 

15 

19 

28 

40 

35 

36 

34 

27 

31.2 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 

44 

45 

37 

33 

34 

36 

34 

44 

56 

58 

61 

68 

67 

66 

55 

39 

43 

41 

30 

32 

33 

22 

29 

35 

48 

53 

49 

42 

40 

38 

51 

44.0 

MIN 

29 

35 

24 

23 

27 

26 

30 

32 

32 

47 

44 

55 

52 

52 

34 

27 

34 

30 

20 

18 

14 

13 

11 

18 

22 

31 

36 

34 

33 

34 

29 

30.5 

PADUCAH 

MAX 

45 

45 

45 

35 

35 

36 

36 

47 

60 

56 

67 

71 

71 

66 

66 

41 

39 

44 

34 

33 

34 

32 

35 

37 

50 

55 

51 

46 

43 

40 

52 

46.7 

MIN 

29 

39 

2^ 

22 

27 

26 

30 

32 

31 

49 

49 

52 

59 

51 

39 

29 

33 

33 

23 

18 

15 

13 

10 

15 

20 

26 

42 

36 

34 

35 

33 

31.6 

PIKEVtLLE 

MAX 

42 

63 

60 

40 

40 

36 

41 

51 

59 

59 

61 

66 

71 

64 

61 

49 

38 

58 

45 

31 

26 

24 

26 

38 

48 

55 

48 

54 

94 

53 

61 

49.1 

MIN 

25 

29 

35 

32 

29 

31 

32 

34 

2* 

35 

45 

43 

61 

46 

49 

32 

28 

37 

31 

25 

22 

17 

19 

12 

14 

21 

31 

42 

42 

45 

36 

32.4 

PRINCETON 

MAX 

43 

47 

45 

36 

36 

36 

35 

50 

60 

56 

66 

70 

72 

65 

65 

45 

39 

40 

33 

34 

38 

30 

31 

35 

50 

57 

50 

47 

42 

41 

54 

46.7 

MIN 

27 

41 

28 

22 

26 

27 

27 

32 

32 

46 

46 

44 

56 

51 

40 

30 

33 

32 

24 

18 

12 

14 

10 

15 

15 

21 

39 

36 

35 

35 

30 

30.4 

RICHMOND 

MAX 

35 

40 

51 

32 

33 

33 

36 

42 

43 

67 

62 

57 

66 

68 

61 

54 

40 

46 

47 

30 

26 

24 

20 

28 

32 

40 

53 

46 

49 

47 

44 

43.0 

MIN 

22 

24 

32 

25 

25 

26 

27 

31 

26 

29 

46 

44 

50 

44 

45 

28 

28 

31 

26 

19 

14 

7 

8 

13 

15 

20 

30 

40 

40 

36 

27 

28.3 

ROSSELLVILLE 

MAX 

42 

47 

46 

36 

34 

35 

36 

42 

56 

56 

66 

68 

71 

67 

66 

42 

43 

47 

34 

32 

33 

26 

30 

33 

46 

67 

51 

50 

47 

45 

65 

46.5 

MIN 

27 

41 

29 

25 

28 

27 

31 

31 

27 

46 

47 

44 

58 

47 

41 

31 

33 

33 

26 

21 

16 

15 

10 

18 

17 

27 

42 

39 

39 

37 

32 

31.6 

SCOTT SVILLE 

MAX 

40 

47 

47 

36 

33 

34 

37 

44 

96 

55 

64 

69 

71 

67 

66 

43 

45 

48 

33 

31 

32 

27 

30 

33 

34 

57 

61 

49 

46 

44 

54 

46.3 

MIN 

25 

35 

29 

25 

26 

26 

31 

31 

26 

46 

52 

48 

58 

49 

40 

32 

33 

33 

26 

21 

15 

16 

15 

15 

18 

24 

42 

43 

41 

37 

33 

32.0 

SMELBYVILLE 

MAX 

31 

41 

47 

34 

31 

31 

36 

46 

44 

57 

55 

54 

67 

67 

61 

49 

39 

45 

45 

27 

27 

25 

21 

25 

30 

42 

52 

45 

44 

44 

38 

41.9 

MIN 

23 

24 

30 

23 

23 

24 

25 

30 

26 

25 

45 

43 

45 

47 

46 

25 

25 

28 

26 

17 

14 

10 

9 

10 

16 

17 

26 

39 

36 

32 

27 

26.9 

SOMERSET  1  N 

MAX 

41 

50 

48 

34 

33 

33 

36 

43 

59 

53 

59 

68 

70 

63 

62 

42 

40 

48 

32 

26 

25 

20 

29 

33 

41 

55 

48 

51 

50 

49 

53 

45.0 

MIN 

23 

31 

30 

23 

24 

26 

30 

30 

22 

36 

45 

37 

52 

44 

40 

28 

29 

32 

25 

19 

15 

9 

8 

15 

12 

19 

35 

42 

41 

38 

29 

28.6 

SUMMER  SHAOE 

MAX 

48 

41 

39 

35 

34 

36 

36 

44 

59 

55 

62 

70 

71 

65 

66 

45 

43 

47 

32 

28 

30 

21 

30 

35 

44 

56 

48 

48 

46 

43 

50 

45.4 

MIN 

26 

24 

30 

24 

24 

30 

31 

30 

23 

39 

47 

42 

50 

48 

38 

31 

31 

31 

25 

20 

15 

14 

8 

15 

15 

24 

36 

43 

41 

36 

32 

29.7 

VANCEBURG  DAM  J2 

MAX 

37 

42 

47 

34 

33 

40 

47 

46 

54 

56 

53 

68 

67 

56 

59 

42 

37 

48 

38 

28 

25 

23 

28 

28 

40 

53 

45 

49 

90 

45 

49 

44.1 

MIN 

20 

30 

32 

25 

24 

25 

27 

31 

23 

35 

43 

40 

55 

46 

40 

28 

26 

31 

26 

18 

15 

10 

14 

11 

13 

27 

31 

38 

36 

33 

29 

26.4 

MARSAW  MARKLANO  DAM 

MAX 

34 

38 

48 

33 

33 

33 

39 

48 

55 

55 

53 

67 

68 

61 

63 

5? 

40 

38 

36 

30 

26 

23 

24 

27 

38 

54 

52 

44 

45 

42 

42 

43.3 

MIN 

24 

28 

33 

23 

22 

28 

26 

28 

22 

41 

44 

40 

42 

45 

44 

29 

27 

30 

30 

18 

17 

12 

10 

13 

12 

19 

34 

41 

37 

33 

31 

26.6 

WEST  LIBERTY 

MAX 

35 

38 

57 

34 

35 

36 

37 

42 

45 

60 

55 

53 

67 

66 

60 

56 

47 

41 

50 

35 

26 

23 

20 

30 

36 

42 

56 

47 

54 

49 

45 

44.4 

MIN 

17 

18 

33 

27 

22 

25 

29 

28 

19 

19 

45 

41 

43 

42 

43 

30 

25 

29 

28 

20 

16 

11 

11 

10 

10 

12 

21 

33 

41 

38 

25 

26.2 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 

36 

44 

54 

37 

40 

37 

36 

36 

52 

60 

58 

61 

67 

72 

68 

57 

56 

52 

54 

31 

27 

30 

22 

34 

39 

47 

56 

51 

55 

53 

54 

47.7 

MIN 

20 

22 

35 

28 

27 

28 

29 

31 

24 

24 

60 

39 

47 

43 

47 

34 

28 

33 

28 

21 

18 

18 

13 

14 

13 

14 

23 

42 

45 

42 

32 

29.4 

WILLIAMSTOHN  5  WSW 

MAX 

31 

41 

47 

33 

31 

31 

40 

46 

44 

66 

63 

54 

68 

61 

56 

51 

35 

44 

47 

27 

25 

21 

21 

26 

28 

41 

53 

44 

43 

44 

49 

41.6 

MIN 

20 

20 

29 

20 

20 

23 

23 

28 

21 

22 

41 

39 

50 

43 

43 

24 

24 

29 

26 

14 

12 

ft 

B 

9 

13 

16 

26 

39 

35 

31 

28 

25.3 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 

37 

50 

55 

35 

38 

36 

36 

38 

47 

61 

56 

60 

71 

72 

69 

54 

42 

50 

49 

36 

28 

30 

21 

31 

34 

45 

56 

51 

53 

50 

48 

46.4 

MIN 

26 

26 

33 

25 

24 

26 

27 

32 

22 

23 

38 

36 

46 

45 

45 

32 

29 

33 

27 

20 

17 

15 

6 

7 

11 

12 

21 

44 

45 

41 

27 

27.8 

See  Reference  Notes  Followiog  SUtioa  Isclex 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KENTUCKY 
JANUARY  1960 


BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BEAVER  DAM 

BENHAU 

BEREA  COtXECE 

BOWLING  GREEN  FAA  AIRPORT 

CAMPBELLSVILLE 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CYNTHIANA 

DANVILLE 

EDDYVILLE  LOCK  F 

FARMERS 

FORDS   FERRY   DAM   50 

GEST   LOCK    3 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  7  SSW 

HOPKINSVILLE 

IRVINGTON 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LONDON  FAA  AIRPORT 
LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAYSVILLE  DAM  33 

MIDDLESBORO 

MILLERSTOWN 

MONTICELLO 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PAINTSVILLE 


RUSSELLVILLE 
SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTH  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  of  month 


1.0 
2 


1.0 
1 

1.0 


.3 

T 


See  reference  notes  (oUowing  Station  Index. 
-   9    - 


TOTAL  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
JANUARY    1960 


AVERAGE  TEMPERATURE 

>  CO* 


KENTUCKY 
JANUARY  1960 


STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


ADDISON   DAH   4$ 
ALBANY   A   N 
ALLEN 

ANCHORAGE 
APEX    2    HI 

ASHLAND    DAM    29 
BABBOUBVILLE 
BAROSTOWN    S    J    WEP 
BAXTER 
SEAVER    0AM 

BENHAH 

BENTON 

BENTON   2 

BEREA    COLLEGE 

BERCA   WATER   WORKS 

BLAINE 
IBONNIEVILLE 
IBOWLING    GREEN 
iBOMLING    GREEN    SUeS 
■BOWLING    GREEN    FAA 

IbRENT    dam   36 
iBROWNSVILLE    LOCK    6 
IBUROINE    ?    NE 

BURKESVILLE 
[CADIZ    LOCK    E 

CALHOUN    LOCK    ? 


e03lTeRECKINR10GE 


01« 

JEPFERSON 

0185 

MUHLENBERG 

0?5* 

BOYD 

03B1 

KNOX 

0397 

NELSON 

0450 

HARLAN 

0*90 

OHIO 

0595 

HARLAN 

0*11 

MARSHALL 

0615 

MARSHALL 

0619 

MADISON 

06?* 

MADISON 

0752 

LAWRENCE 

iCANEYVILLE 
JCARROLLTON    LOCK    1 
|CLAY    CITY    1    WNW 

ICLERMONT    1    SSE 

CLINTON 

C0S8 

'COLLEGE  HILL  LOCK  11 
I  [COVINGTON  WS  AIRPORT 


{CUMBERLAND  F, 
JCYNTHIANA 
.CYNTMIANA  2 


ST    . 


.DUNDEE    BARRETTS    FORD    BR 

OUNMOO 
'dyer 
iEDDYVILLE    LOCK    F 

'  EDMONTON 
.ELIZABETHTOWN 

ELKHORN    CITY 

ELKTON   2   5 

FALMOUTH 
'FARMERS 
.FLEMINGSBURG 

.FLEMlNGsaURG    2 


iFRANKUIN    1    E 

.FREEBURN    2    SW 

FRENCHBUR6 

GAMALIEL 

GEORGETOWN    WATER    WORKS 

GEST    LOCK    3 

GLASGOW 
'GLASGOW    WKAY 
GLENOALE    1    E 
GOLDEN    POND    6    N 
GRANT    DAM    36 


iGREENSBURG 
CREENSBURC    HI' 
GREENUP    0AM    3i 

■GREENVILLE    2    ' 


henderson  7  ssw 
Ihernoon 

HICKMAN    1    £ 

hicksville 

'high  bridge  lock  7 

hikdman  settlement  sci 

hoogenville  nat  park 

ihopkinsville 

Ihyden 

:  INEZ 

I  JACKSON 

JEREMIAH 
'KEENE  1  NNE 

KENTUCKY  DAM 
I 

I  LA  GRANGE  I  SW 
I  LANCASTER 

LEITCHFIELO 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 


CAMPBELL 
EDMONSON 
PIKE 

CUMBERLAND 
RIGG 

MC  LEAN 
TAYLOR 
GRAYSON 
CARROLL 
POWELL 

BULLITT 

HICKMAN 

CALDWELL 

ESTILL 

BOONE 

WHITLEY 
HARRISON 
HARRISON 
BOYLE 


PERRY 

KNOTT 
FLOYD 
MERCER 
OHIO 

MUHLENBERG 

BRECKENRIOGE 

LYON 

METCALFE 

HARDIN 


FLEMING 
MAD  t  SON 
CRITTENDEN 


MENIFEE 
MONROE 
SCOTT 
HENRY 

BARREN 
BARREN 
HARDIN 
TRIGG 
BOONE 


335( 

3392  CARTER 

3t30|GREEN 
3*35  GREEN 
Jft^S  GREENUP 

MUHLENBERG 


3451 
353 


CHRISTIA 
OHIO 
PERRY 
PERRY 


HENDERSON 
CHRISTIAN 
FULTON 

GRAVES 


JESS 


MINE 


36  SI 

37  3* 
37  33 


38  23 
37  39 
37  48 

37  02 
37  25 
37  45 


36  *7 
38  40 
36  09 
38  25 


KNOTT 

LARUE 
CHRISTIAN 
ESLIE 

MARTIN 

BRECKINRIDGE 

BREATHITT 

LETCMEN 

JESSAMINE 

LIVINGSTON 

OLDHAM 
GARRARD 
GRAYSON 
FAYETTE 
CASEY 


37 

33 

51 

36 

3f 

3B 

25 

37 

00 

37 

M 

37 

36 

54 

09  08 

82  43 

85  33 

87  19 


86  52 

82  57 
80  20 
88  20 
84  18 
84  15 


85  5* 

88  00 

84  50 

82  96 

85  30 
85  30 
82  51 
87  12 

87  20 


87  38 
87  34 
89  10 

Be  30 


R4 

30 

88 

16 

85 

24 

39 

B6 

18 

8* 

36 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


959   TAI  7A| 


16*7 

lA 

S50 

C 

693 

7A 

7A 

7* 

c 

870 

4P 

7A 

7A 

440 

7A 

c 

592 

7A 

79J 

c 

420 

7A 

8*9 

7A 

c 

739 

&P 

«P 

800 

7A 

920 

7A 

560 

6P 

TA 

668 

4P 

TA 

670 

7A 

911 

6P 

MID 

c 

660 

6A 

356 

6P 

•A 

c 

504 

6A 

6A 

690 

7A 

730 

8A 

864 

7A 

860 

7A 

ase 

BA 

490 

7A 

c 

780 

7A 

808 

6P 

6P| 

710 

7a! 

391 

4P 

4P 
7A 

519   5P   5P 


663   9P!  6A| 


CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. BARBARA  M.  COOL 
NANNIE  AUXIER 
C*  E*  BARRET 
SPENCER  PROWSE 

COIJPS  OF  ENGINEERS 

UNION  COLLEOE 

ST.  JOSEPH  PPEP.  SCHOOL 

Ci  HOMER  NOLAN 

El  G.  YOUNG 

C.    C.    HHITEAKER 
JAMES    H.    MILLER 
RADIO    STATION    WCBL 
JAMES    A.    GROSSMAN 
MRS.    LAURA    fi.    GA8BAR0 

IA.    ENOCH    WHEELER 
HAROLD    WALTERS 
JAMES    R*    EOWAPOS 
TVA-639 
FED.    AVIATION   AGENCY 

CORPS   OF   ENGINEERS 
ELDPIDGE    5KAGGS 
EDWIN    Et    JOHNSON 
MARVIN   M.    LEE 
CORPS    OF    ENGINEERS 

CORPS  OF   ENGINEERS 
ALVA   MC   KINLEY 
G.    V.   COX   SPi 
CORPS    OF    ENGINEERS 
JOEL   W,   MOUNTZ 

'bepnheim  foundation 
IwooosoN  d>  franklin 

MRS    8ENNIE    B.    WHITE 

CORPS    OF    ENGINEERS 

J    U.S.    WEATHER    BUREAU 

,KY.    DEPT.    OF    CONS. 
MARSHALL    MILL 
KY.    CARDINAL    DAIRY 

iR.    P.    COLOIPON 

.mrs.  eva  m*  davis 

'ballaro  f.  walker*  jr. 

hattie  b.  barney 
(corps  of  engineers 

phillip  0.  thacker 
, jesse  l.  muff 

iN.  0*  GIVENS 
LENA  BLAIR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E.  MORAN 
RADIO  STATION  WIEL 


EDMONO  0.  BENNETT 

ICHARD  ANDERSON 
FRANK  H.  LAWSOM 
MRS.  C.  C*  STAMPER 
MPS.  JEAN  FLEMING 

WILLIAM  H.  FISCHER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  KATIE  0.  NEAL 

MRS  ALTA  S*  GOOSLIN 
MISS  ESTHER  WILSOfI 
E.  GUY  DECKARD 
WILLIAM  F*  BRAMBLETT 
COPPS  OF  ENGINEERS 

EMILY  M.  BEAM 
iRADIO  STATION  WKAY 
OEWET  S.  HILL 
FISH  +  WLDLF.  REFUGE 
CORPS  OF  ENfllNEEPS 

ALBERT  G>  SVANAGAN 
'HOWARD  PICKETT 
.LYNN  T.  BLAKEMAN 

CORP  OF  ENGINEERS 
;C.  B.  LOVELL 

CLEATUS  E.  BRINKLEY 
DAVID  K.  CARSON 
H.  A.  BAILEY 
LEE  J.  HOGSTOH 
CORPS  OF  ENGINEERS 


5 


I  ta' 

'  6aI 

1080,  BA  SAi 
788  I  I  I 
5*0,  7A,  7A. 
I  7A1 
636   6P'  Ap; 


799  I 


7P 


FRANK    STREET 

C.   W.    KEAT7S 
,MRS.    NELL    S.    CALVIN 
I TVA-679 
I  CORPS   OF   ENGINEERS 

HINDMAN    SETTLEMENT    SCH. 

NATIONAL    PARK    SERVICE 
.NEWELL    F.    SMITH 

MRS.    FERN   F,    ELAM 
j UNI  TED   FUEL   CAS   CO. 

JFLOVO   G.   ROBBIMS 
I  JAMES   0.   MALONEY 

HOBART    I  SON 
;HUGh    Wk    BUFF  IN 

TVA-379-A 

ALBERT   V.   HARDIN 
KENTUCKY    UTILITIES    CO. 
CLYDE    STIKELEATHER 
U.S.    WEATHER    BUREAU 
PALLIA    F*    HANKLA 


STAnON 

6 

z 

COUNTY     \ 

*    i 

M 

5 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 

OBSERVER 

^ 

i 

g 

1 

i 

§ 

1 

1 

i 

i^ 

gB 

LITTLE   HICrHAN   LOCK   6 
LOCKPORT    LOCK    2 
L06LICK    1    S 
LONDON 
LONDON   FAA  AP 

4t*5 

4857 
4882 
4893 
4898 

JESSAMINE 

HeWtY 

CLARK 

LAUREL 

LAUREL 

t,      38   26 

k      17   51 

17   08 

37   05 

84   35 
84    58 

04    02 

0*    04 

540 
484 

773 
1194 
1191 

MID 

7A 
MIO 

c 

c 
c 

COirPS  OF  EN9IHEER6 
CORPS  OF   EN8INEERS 
HUBERT   BUROfCR 
KNOXVILLE  FERTILIZER   CO 
FED.   AVIATION   AGENCY 

LOUISA 
LOUISA    2 
LOUISVILLE 

LOUISVILLE    BOWMAN    FLD 
LOUISVILLE    WB    AP 

4*43 
4946 
4949 
4951 

4954 

LAWRENCE 
LAKRENCt 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 

38   07 
38   07 

38    1* 

r    J8  11 

02   37 
Bt   34 
05   46 

09   *0 

05   44 

982 
984 
442 
958 

474 

4P 

MID 

8A 
4P 

HID 

c 

c 
c 

C   HJ 

CHARLES   F*    BRANhAM 
HAROLD  C.    FERGUSON 
LOUISVILLE   «•   *   E*   CO* 

CORPS   OF   ENGINEERS 
U.S.    WEATHER   BWEAO 

LOUISVILLE   UPPER   QAGE 

LOVELACEVILLE 

LUCAS 

MADISONVILLE    1    SE 

MAMMOTH    CAVE    PARK 

4967 
5002 
9067 
9097 

JEFFERSON 

BALLARD 

BARREN 

HOWtlNS 

EDMONSON 

r      SB    17 
i      36   98 
1      36    93 

»      37    19 

i      37    11 

85  48 

80    50 
84   02 

87   29 

86  06 

401 

370 
738 
439 
800 

5P 

5P 
5P 

9P 

TA 
9P 

TA 

c 
c 

CORPS   OF   ENCINEERS 
BLAINE   MALONC 
VILLARD   ■>   FOSTER 
HOMER   WELBORN*   JRt 
NATIONAL   PARK   SERVICE 

MAYFIELO 
MAYSVILLE    DAM    33 
MC   KEE 

MC    KINNEYSBUR6 

5290 
5243 
9291 

5301 

CLAY 

GRAVES 

MASON 

JACKSON 

PENDLETON 

t      37   06 
1      36    4* 
T      38    38 

t      37    2* 
5      38   36 

83   43 
88    39 

83  *2 

84  00 
84   14 

090 
364 
514 

1000 
662 

4P 
4P 

7A 
TA 
TA 
7A 

C   H 

c 

NORA   S.   WHITE 
MAYFIELO   ELEC*   WTR.CO. 
CORPS   OF   ENOINEERS 
MRS. WINNIE    «•    MORAN 
RICHARD   T.    SYDNOR 

META 

MIOOLESBOPO 

MIDDLESBORO    SEWAGE    PL 

MIDWAY 

MILLERSBURG 

5370 

9394 
9407 
9430 

PIKE 

BELL 
BELL 

WOOOFORO 
BOURBON 

37    34 
i       »6    37 
I      36   38 

k      38   09 
!       38    18 

82   27 
63   43 
03   43 
84    41 

84    09 

730 
1130 
U30 

■   789 

9P 

7* 
•A 

c 

c 
c 

CHARLES   NURRAY 
mS*   LELA  M,   HERRELL 
CITY  OF   MIMLESBOm 
CITY   OF  MIDWAY 
DAVID  C.   BAILEY 

MILLERSTOWN 

MONT  I CELLO 

MOREHEAD   STATE   COLLEOE 

MOUNT    STERLING 

MOUNT    VERNON 

952* 
5555 

9640 
5648 

GRAYSON 

WAYNE 

ROWAN 

MONTGOMERY 

ROCKCASTLE 

S      37    27 
2      36   90 
9      38    11 
9      38   04 

2      37   21 

84   03 
84   90 

83  24 
S3   96 

84  20 

586 
960 
770 
930 
1137 

4P 
5P 

7A 
7A 

9P 
9P 

c 

OVA   M.   LAWLER 
ALVIN   L.   BERTRAM 
PROF.    HENRY   C.    HAGCAN 
FR60   CARTMILL 
CITY  OF   HT.   VERHOM 

MUNFOROVILLE    I    N 

MURRAY 

OLIVE   HILL   2   WNW 

OLNEY 

ONEIOA 

568* 
5694 
6013 
6020 
6028 

CALLOWAY 
CARTER 
HOPKINS 
CLAY 

3  37    1« 

9      36   36 
7      38    19 
7      37    14 

4  37    16 

88   20 
83   12 
87   47 
83   39 

634 
621 
699 
533 

750 

4P 

7A 
*P 

•A 

TA 

c 
c 

EOWARD   A.    RICHARDSON 
NURRAY    STATE    COLLE(S 
GEORGE    E.    DUVAL 
MELVIE   PARLCE   NEIS7 

MRS.   ANNA  L.   BROWN 

ONEONTA    0AM    35 
0WENS80RO   2   W 
OWENSBORO   OAM    46 
PADUCAH    FAA    AIRPORT 
PADUCAH 

6033 
6091 
6096 
6110 
6115 

CAMPBELL 
DAVIESS 
DAVIESS 
HC   CRACKEN 
MC    CRACKEN 

7      37   46 

7      37    47 
7      37    0* 

7      37    06 

87  07 

88  44 

512 

420 
404 
998 
3*0 

4P 
MIO 

7* 
7A 
*A 

MIO 
9P 

c 

CORPS   OF   ENGINEERS 
VIRGIL   0.    CLARK 
CORPS    OF    ENOINEERS 
FED.    AVIATION    AGENCY 
WESTERN    P.    LACKEY 

PADUCAH    SEWAGE    PLANT 

PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 

PINEVILLE 

PRINCETON 

6117 
6136 
6353 
638* 
6975 

MC   CRACKEN 

JOHNSON 

PIKE 

BELL 

CALDWELL 

7      37   06 

1      37   49 

1  37    29 

2  36   45 
2      37   06 

68    3* 
62   48 

62  31 

63  42 
87   93 

329 

630 
484 
1002 
52* 

" 

7A 
8P 

7A 

9P 

c 

C  M 

CITY   OF    PAOOCAM 
JESJE   FAIRCniLD 
U.S.    WEATHER    BUREAU 
FOLEY   PARTIN 
ALTON   M.    HARVILL 

RAVENNA    LOCK    12 
RICHMOND 

ROCHESTER    LOCK    3 
RUS5ELLVILLE 
RUSSELLVILLE    SUBST* 

6679 

6805 

70*9 
7054 

ESTILL 

MADISON 

OHIO 

LOGAN 

LOOAN 

4      37   *0 
4      37    44 
3      37   13 
3      36   91 
3      36   50 

85  97 
84    18 
84    54 

86  59 
06    54 

63* 

1122 

401 
590 
574 

8A 
4P 

SA 
7A 
7A 
TA 

- 

CORPS  OF   ENGINEERS 
THOMAS    C.    NCRMDON 
CORPS   OF   ENGINEERS 
HM.    8.   PORTER 
TVA-483 

SADIEVILLE 

ST    JOHN    BETHLEHEM   ACAD 
ST.    MARY 
SALVISA    LOCK    6 
SALYEPSVILLE 

7074 
7091 
709* 

7129 

SCOTT 

HARDIN 

MARION 

WOODFOtO 

MAOOFFIN 

*      38    ?3 
8      87    42 

8  37    35 
4      37   54 

9  37   *5 

S4    33 
89    5* 

85   21 
04   49 

83   09 

791 
777 
7*8 
490 
889 

4A 

c 
e 
c 

LAWRENCE   ROOERS 

INACTIVE      8/99 
JOHN   B.   BAUER 
CORPS  OF   ENttlHECRS 
STANLEY   6ARDNER 

SALYERSVILLE    2    SE 

5C0TT5VILLE 

SCOTTSVILLE    2    SW 

SEBREE 

SHAWNEE    STEAM    PLANT 

7134 
7215 
7220 
723* 

7311 

MAGOFFIN 
ALLEN 

ALLEN 
WEBSTER 
MC   CRACKEN 

5      37   4* 
3      M   45 
3      36   44 

3      37    36 

7      37   09 

03  03 

04  12 
84   13 
87   82 
08   47 

920 
770 
7*0 
9*8 
3*9 

9P 

7A 
»P 
7A 
*P 
9A 

FORFEST   C.   WILLIS 

NOBLE  AUEN 

MRS.    lOELL   Fi   DEERINC 

PAUL    0.    TONKINS 

TTA-709 

SHELBYVILLE 
SHCPHERDSVILLE 
SMITHFIELD   4   S 
SOMERSET 
SOMERSET    1    N 

73J* 
733* 
7473 
7508 
7510 

SHELBY 
BULLITT 
SHELBY 
PULASKI 
PULASKI 

0      38    19 
8       IB    00 

8      30    20 

2      37   66 

2      37    07 

85    14 
85   44 
85    14 

84   37 
84   37 

841 
444 
86} 

1050 
1850 

4P 

TA 
TA 

4P 

VIRGIL  D.    CROUCH 
OVID   E.   NAGRDDER 
GEORGE   E.    SIMPSON 
CORPS   OF   ENGINEERS 
RADIO   STA   VSFC 

SPRINGFIELD 
STEARNS 

summer  shade 
summer  shade  svbsta 
tatham  springs 

760* 
7677 
780O 
7805 

WASHINGTON 
MC   CREARY 
METCALFE 
METCALFE 
WASHINGTON 

8      37   41 

2  36   43 

3  36   93 
3      36   93 

a      37   52 

89    14 

84  29 

85  43 

89   *0 
65   09 

738 
1420 
864 

692 

4P 

TA 
TA 
4P 

TA 

^" 

WH.    M.   GOATLEY 

MRS   GLADYS  M.   GRIPflTM 

OUS*   R*   NC  MURTRET 

TVA-4M 

R.   C«   DESMAN 

TAYLORSVILLE 
TO»(PKINSVILLE 
TURKEY   CREEK   SCHOOL 
TYRONE    LOCK    5 
UNIONTOWN    DAM    49 

8060 
81*4 
8179 

SPENCER 

MOWROE 

TRIGG 

ANDERSON 

UNION 

8  38   02 

3  34   42 

9  36    49 

4  38    02 

7      37    46 

89   21 

69    41 

86  09 
84   91 

87  57 

*t* 

920 
9*0 
92* 
35* 

TA 

TA 
TA 
4A 

MNS.   KATMRYN   6.   CARR 

STANLEY   HURO 

TVA-480 

CORPS   OF   ENGINEERS 

CORPS   OF  CNftlNEERS 

VALLEY    VIEW    LOCK    9 
VANBUPEN 
VANCEBURG   DAM    32 
WARSAW   MARKLAND   DAM 
WAYNESBURC   7   NE 

8250 
8259 
844* 

8486 

JESSAMINE 

ANDERSON 

LEWIS 

GALLATIN 

LINCOLN 

4      37    51 
8      37    50 

7       30    39 

2      37   29 

84    24 
89    10 

83  21 

84  98 
84   34 

571 
558 
52ft 

4«4 

1219 

4P 

7A 

TA 
7A 
TA 

7A 

CORPS   OF   ENSINEERS 

EVERETT   M.    MC   GAUGHEY 
CO»PS   OF   ENGINEERS 
CORPS   OF   ENGINEERS 
MRS.   RITA  RIMER 

WEST    LIBERTY 
WILLIAMSBURG    2 
WILLIAMSTOWN    5    WSW 
WILLOW   LOCK    13 
WOLF   CREEK   OAM 

8591 
8709 
8714 
872* 
8807 

MORGAN 

WHITLEY 

GRANT 

LEE 

RUSSELL 

9      37   55 
2      34   4* 

*      30    38 

»      37   36 
2      3*   92 

83  19 

84  10 

84  38 

85  09 

652 

1010 
91* 

584 

8A 

eA 

*A 

7A 
4A 
8A 

SA 

c 

MIS.   ELIZABETH  BROWN 
ESTIL  M.   MEWOWS 
HENRY  NORTHCWTT 
COWPS  OF   ENGINEERS 

CORPS   OF   ENGINEERS 

WOODBURY  LOCK   4 

8824 

BUTLER 

3      37   11 

504 

TA 

c 

CORPS   OF    ENSINEERS 

t      1-BIG  $ANDY|      2-CUMBERLAND,       3-GREENi 


LICKIMGi      6-MISSISSIPPli       7-OHI0i      8-SALTr      9-TENNESSEE 


USCOIU-WB-Aahev  11 1< 


■   3/15/80   —  800 


U/VK  S 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

FREDERICK  H.  MUELLER,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 


FEBRUARY  1960 
Volume  55         No.  2 


ASHEVILLE:   1960 


KENTUCKY  -  FEBRUARY  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   69°  on  the  10th  at  Hickman  1  E  and  Mammoth  Cave  Park 
Lowest  Temperature:   -11°  on  the  20th  at  Somerset  1  N 

Greatest  Total  Precipitation:   6.45  inches  at  La  Grange  1  SW 

Least  Total  Precipitation:   1.70  inches  at  Paducah 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.78  inches  on  the  11th  at  Wolf  Creek  Dam 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   30.0  inches  at  Benham  and  Burdine  2  NE 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   18  inches  on  the  19th  at  Mc  Kee 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


By  the  end  of  February,  winter  had  hit 
unusually  hard  in  the  Southeastern  Section, 
and  Kentuckians  were  'chafing  at  the  bit' 
and  hoping  for  an  early  spring.   Above 
normal  temperatures  with  general  rains 
on  the  4th  and  5th  and  heavy  rains  in  the 
Central  and  East  on  the  9th  and  10th  were 
replaced  on  the  11th  by  cold  temperatures 
averaging  about  8°  below  seasonal  normals 
which  persisted  with  only  minor  changes 
throughout  the  rest  of  the  month.   General 
snow  in  all  but  the  extreme  west  on  the 
13th  was  heaviest  in  the  eastern  mountains 
temporarily  stopping  highway  traffic  in 
that  region  and  was  followed  on  the  15th 
by  below  zero  temperatures  in  the  South- 
eastern Section.   Daily  precipitation, 
mostly  as  intermittent  snow  from  the  15th 
through  the  21st,  was  climaxed  by  heavy 
snow  which  practically  stopped  all  but 
the  most  necessary  outside  activities 
over  the  eastern  two  thirds  of  the  state 
on  the  18th,  and  this  was  again  followed 


on  the  20th  by  below  zero  temperatures 
in  the  southeast  where  the  snow  depths 
remained  greatest.   Daily  precipitation 
from  the  24th  through  the  remainder  of 
the  month  fell  mostly  as  light  snow  but 
some  rain  fell  in  the  southeast  and 
diminished  the  snow  cover  so  that  by  the 
end  of  the  month  average  amounts  on  the 
ground  were  2  to  4  inches  in  much  of  the 
north  and  east.   Farm  work  was  limited 
to  the  care  of  livestock  and  other  neces- 
sary chores  during  the  latter  part  of 
the  month  with  tobacco  beds  not  burned 
in  most  areas  and  farm  work  in  general 
falling  behind  schedule  by  the  end  of  the 
month.   The  adverse  weather  necessitated 
heavier  than  usual  feeding  of  livestock 
but  feed  supplies  were  in  general  equal 
to  the  need, 

0.  K.  Anderson,  State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Louisville,  Kentucky 
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sunshine 

III 

COVINGTON  WB  AIRPORT 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE   WB   AIRPORT 

wsw 
wsw 

NW 

11 
12 

14 

11.5 
10.4 
10.7 

29 

47 

wsw 
s 

25 
10 

73 
81 

75 

77 
85 
78 

65 
73 
68 

69 
77 
69 

6 
8 

6 

5 
3 

6 

8 

5 
6 

1 

2 

1 

1 
1 
1 

0 

0 
0 

21             -      1    8.5 

19  '         -      I    7.9 

20  34           8.0 

See   Reierence   Notes  Foll( 


DAILY  PRECIPITATION 


1 

Day  of  month 

Station 

1  {  2  1  3 

4 

5  1 

6 

7    8  1  9 

10  1 

11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  1 

17  1  18 

19   20  1 

21 

22  1  23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29  1  30 

31 

AOOISOM  DAM  *9 
ALSANV  ft  N 
ALLEN 
ANCHOPAGF 
APex  2  NE 

3*6B 
5.27 
4.07 
4.50 

2.ei 

T 

.30 
.09 

.63 

.25 
.65 

,0fl 

.06 
.82 
•  79 
.17 
.63 

T           T 

T           .06 
.02 

.68 

.86 
.61 

.02 
•  64 
.05 

.01 

.08 
.12   .76   T 

.34 
.19   .14 

•  03 

.03 

•  02 

T     .06 
1.1« 

.20 
.02 

.57 
1.16 

•  02 

•  12 

.06 
.04 

•  10 

.10 

.43 
,30 
,13 
,62 
,76 

•  40 

•  26 

7 
.08 

7 
.33 

.01 

.22 

.16 

.18 

•  04 
.22 

.06 

ASHLAND  OAH  29 
SARBOURVrLLE 
flARDSTOWN  S  J  PREP  %C» 
BAXTER 
BEAVER  DAM 

2.94 

03.25 

3.59 

3.79 

T 
.32 

.08 

.06 
.30 
.16 
.15 
.37 

.74 
.14 
.23 
.73 

.04 

.05         .02 

T 

T 

.12 

.72 
.35 

1.07 

.34 

.01   • 
.65 

.89   T 

•  .68 

•  D.50   .16 
.25   .55   T 
.03   .Oft 

•  12 

•  01 

7 

.23   T 

T 
.04 

•  40 

•07   •lO 

•  77 

7 
.72 

.05 

7 

7 
.06 

.08 

7 

•  09 

•  30 

•  64 

•  10 
,64 

•  2? 

T 
7 
.06 

7 

•  02 

7 

•  05 

7 

•  03 

•  26 

•  22 

.05 
.06 

.12 

BENHAM 
BENTON  2 
9ERFA  COLLEGE 
8EREA  WATER  WORKS 
BLAINE 

5.07 
3.07 
3.95 
5. 28 
04.15 

.12 

.27 

.12 

.27 
.26 
.56 

.39 
.63 

.15 

.32 

.69 
.24 

.09   .02 
.05 

T 
T 

1.29 

1.45 

.11 

.66 

.92 

U13   T 

T 

.20   .75   .12 

.16   .07 
.07   ,71   T 
D,39  0.81 

T 
.04 

T     .02 

.02   .19 

.53 

.76 

O.40 

1^15   7 

•  82 
0.20 

7 

.04 

.09 

7 

0.15 

.05 

•  07 

.10 

,05 
.71 
.32 
•  22 

.43 

•  17 

•  01 

•  11 

7 
•  03 

7 

.25 

.17 

.06 

.12 

•  11 

.11 

80NNIEVILLE 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
8RENT  DAM  36 

04.31 
4.17 
4.04 
3.06 

RECORO  MISSING 

.10 
.08 

.65 
.5ft 
U52 
.20 

.75 
.11 
.93 

T 
.02   T     .04 

.ft7 
.64 
.75 
.77 

.21 
.23 

T 
.42 

.08   .52 
T     .53 

.62   T 

.04   T 

•  10 

•  1* 

•  07 

.04 

•  12 

•  16 

•  09 

0.10 

7 

7     7 

.12 

.10 

T 

•  04 

•  15 

7 

•  31 

.47 

.34 
,20 

•  36 

.71 

7 

.23 

7 

T 
7 

.07 

•  09 

•  04 

.04 

7 

.08 

BROWNSVILLE  LOCK  6 
eUROINE  2    HE 
nURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 

4.23 
04.65 
4.54 
2.30 
2.97 

.13 

.08 
.16 
.02 

.53 
T 

.16 
.20 
•  20 

.71 
.15 
.80 
•  20 
.68 

•  04 

1.19 

,28 

.28 

.71 

.16   T 

.50 

.81 

T 

T     .50 

D.50  0.70 

.08   .ftl   T 

.03 

.06 

T 

T 

•  10 
.02 

.10 

.89 
.12 

.10 

7 
)1.40 
.24 

7 

•  05 

•  13 

•  06 
.01 

7 
•  02 

•  38 

•  21 

,80 
.47 

•  29 

.21 

•  10 
.53 

7 
7 
7 

•  10 

•  14 

•  14 

.09 
0.40 
.24 
.08 
.01 

CAMPBELLSVtLLE 
CANEYVILLE 
CARflOLLTON  LOCK  1 
CLAY  CITY  1  WNW 
CLERMONT  1  SSE 

4.38 
4.26 
4.07 
4.37 
4.74 

T 

.16 
.17 

.21 

.89 
.48 
•  28 
.23 
1.04 

.IB 
.93 
1.40 
.56 
.21 

.01 
T 

T     .Oft 

1.02 
1.17 
1.15 
.45 
1.61 

T 

.01   T 

.Oft   T 

.95 

■  03   T 

.37   ,19 

.30 

.16 

.07   .40 

.04   .27 

•  01 
.03 
.25 

.02 

•  64 
7     .08 
•03   .10 

.55 

.14 

T 
7 
•  60 

7 

•  09 

•  03 
.02 

.03 

•  02 

•  04 

•  06 

•  05 

•  02 

7 

,65 

•  65 
,22 

•  21 

•  86 

•  01 

•  17 

•  17 

•  14 

7 

7 

•  16 
.17 
.10 
.06 
.22 

•  05 
.04 
.10 

7 

COBR 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COVINGTON  WB  AIRPORT    R 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 

2illl 
4.20 
3.49 

4.94 

.26 

.05 

.36 

.30 
.91 
.53 
.34 

.40 
.76 
.10 
,26 
.88 

.02   .01 

T     .Oft   .19 

T     T 

■  09 
.04 
1.01 
1.16 
.36 

1.50 
T     T 

1.21   T 

T     .18   T 
.14   .02 
.36   - 

.50 

•  01 

T     .46 
T     .09 

T     .23 

•  OS 

•  28 

•  01 

•  22   T 

7 
.16 

.01 

•  10 
.08 

•  10 

.80 
.23 

.29 

.33 

•  17 

•  12 

7 

•  63 

7 
7 

.08 
.16 

.08 

.26 
.12 

7 

.07 

CYNTMIANA  2 
DANVILLE 
DELPHI  A  1  F 
DEWEY  DAM 
01 X  DAM 

04.46 
4.83 

4.10 
3.79 

' 

.33 
.55 
,15 

.17 

.64 
.68 
.35 
.82 
.85 

.01   T 
.19   - 
.09   T 

.71 
.27 

.56 

.66 
.67 

1.01   T 
.5ft   T 

D.70 
.02   .69 

.10   .70 
.35 

T 

D.40 
.49 

.37 

•  31 

.80 
.05 

0.10 
.04 

.02 

7 
.05 

- 

0.20 
.23 

.12 
.23 

.47 

•  25 

.21 

•  16 

7 
.02 

.06 

•  12 

.03 

•  20 

.06 

.03 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

DUNMOR 

EOOYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 
ELIZABETHTOWN 

04.34 
3.52 
2.96 
4.03 
5.94 

.02 

.15 
.06 
.1^ 
•  05 
.30 

.48 

.66 
•  38 
.06 
.90 

•  88 
.48 
.27 
.99 
.60 

.03 

1.18 

1.17 

.71 

.20 

1.61 

.80 

T     T 

.15  O.lO 
.15 

.30 
1.02   .08   T 

•05 
•03 
•  03 

.18 
.03 

•  15 

•  40 

•  16 

•  01 

•  36 

.03 

•  05 

•  20 

•  16 

.10 

•  25 

.62 

.65 

•  66 

•  25 
.45 

•  10 

•  10 

•  15 

.18 

•  24 

•  16 

•  43 

.37 

.08 
.03 
.20 

ELKHORN  CITY 
ELKTON  2  S 
FALMOUTH 

FARMFRS 
FLFMTNGSnURG 

4.00 
2.74 
4.13 
5.15 
3.80 

•  O-i 

.26 
.22 
,27 
.20 

1.33 

.77 
1.01 
.65 
.07 

T 

T     T     T 

.02 

.57 
.36 
T 
.79 

.55 

.07   T 
.92   T 
1.64   .01 
.32 

.35   .55 

.03   .05 
,5ft 
T     .62   T 
1.17 

•  10 

•  02 
T     ^12 
T     .34 

•  45 

I^22 

7 

.17   .06 

.68   7 

•  09 
7 
7 
.12 

7 

•  03 

•  06 

•  66 

.25 
.17 

•  26 

•  08 

•  3« 

•  09 

•  25 

7 
7 
.01 

7 

.05 
•  06 

.09 
.02 
.13 

.17 

FLEMINGSeURG  2 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 
FRANKLIN  1  E 

5.44 
4.44 

02.10 
4.46 

04.75 

.2ft 

T 

^25 
.26 
.58 
1.32 

.24 
.81 
.44 
1.12 

.71 

T           .03 
.25 

T 

1.67 
T 

.43 
.84 
.31 

T 
1.49   T 
T     T 
.56   T 
.35 

.7/.   .53 
T     ,47 

.31   T 
T     .78 

T 

.77 
T     .14 
7     .01 

.15 
O.lO 

7 
•  42 

.12 
,59 

.05 

T 

.02 

7 

.13 

•  11 

•  01 

•  02 

.43 

,16 
,28 
,26 
.46 

7 

•  18 
.21 
.30 

7 

7 
7 
O.lO 

•  10 

•  08 

•  32 
.13 

7 

.06 

•  02 
.05 

T 

FREEBURN  ?    SW 
FRENCH8URG 
GAMALIEL  1  S 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 
GEST  LOCK  J 

4.14 
5.24 
4.01 
4.54 
4.32 

T 

•  19 
.30 
.10 
.55 
.ft6 

1.12 
.79 
.69 
.77 

1.26 

.20 

T 

T 

.27 
.88 

.53   T 
1,66   T 
.73   T 

^37   T 

.17   .49   T 

.57 
.06   .28   T 

.56 

.26 

T 
•  04 

1.03 
.31 

T     .04 

1.13   .01 
.50 
.05 

.12 

7 

.08 
T 
7 

•  04 

7 

.05 

.10 
.87 
.29 

.31 
.34 

.10 
•  03 
.13 

.50 
.42 

.01 
.17 

7 

.02 

7 

.09 

.07 

.07 
.33 

.20 

.04 

GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENOALE  1  E 
GOLDEN  POND  8  N 
GRANT  DAM  39 

4.33 
3.79 
03.89 
2.78 
3.86 

T 

•  Oft 
.07 

•  14 

.25 

1.42 
.ft5 

.^0 
.23 

1.20 
.06 
.72 
.05 

1.25 

T           .05 

.51 

1.12 
.60 
.59 

.30 

T 

.23 

.48 

.16   .48 

.16   ,0ft 

D.ftO 

.ftO   T 

T 
.03 

.05 

•  24 
.35 

O.06 
.16 

7     .05 

.26 

.04   7 

.08 

.10 

.03 

.08 

•  01 

•  07 
.06 

.06 

•  71 

•  75 
.47 
.83 
.26 

7 

.18 

.01 

.30 

.07 

.17 
.26 
.25 
.06 

7 
.09 

GRAYSON  1  SE 
GRFFNSRURr. 

GREENS6UR6  HIWAY  61  BR 
GREENUP  0AM  30 
GREENVILLE  2  W 

4.18 
4.70 
04.70 
3.84 
3.18 

.03 
.13 

.10 
.10 
.31 
.04 
.63 

1.20 
1.10 

!o8 

.05   T     T 
.05   T     T 

.50 
.60 
.01 
.90 

1.31   T 

.52 

.43 
1.05 

.03 

T     ,86 

.05   .60 

D.25  D,63 

.80 

T     .03 

T 
•  05 

.07 
.59 
0.20 
7 
.10 

.50   7 
.09 
0.45 
.79 

T 
.06 

.05 

7 

•  05 

•  03 

.18 
.32 
.20 
.06 
.92 

.18 
.43 
.23 
.20 
.02 

7 
7 

7 

7 

.05 

.30 

7 

.24 

.06 
.11 

.03 

HARTFORD  6  NW 
HAZARD  HATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  1 fc      R 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  I  E 

3.42 
4.01 
4.78 
2.22 
3.59 

T 

T 

.1ft 
.26 

.43 
.20 
.26 
.75 
.6? 

.75 
.62 
.69 
.14 
.16 

T           T 
.05 

T 

T 

.36 

.71 

T     T 
.46 
1.50 

T 

.20   .83 

T     .ft5   T 

.07 
T 

iOe 

.05 
.02 
.20 
7 
•01   ,39 

1.10 
1.00   7 

.02 

T 
7 
.03 

.06 
.13 

.01 

7 

.16 
.35 
.66 

.60 

1.06 
.16 

.10 

.24 

7 
•  04 

.27 

7 

.03 

.21 

.24 

7 

.13 

.07 

.22 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN  SETTLEMENT  5CH 

HOPKINSVILLF 

HYOEN 

3.41 

4.25 

?.68 
4.52 

.19 
.06 

.43 
.20 
.17 
,12 

.30 
.90 
.75 

.47 
.65 

.02 
.04   T 

.02   T 

1.55 
.20 

1.06 
.66 

1.23 

.51 
.20   .60 

.10 
.22   .fl6   T 

•  09 
.08 

•  14 

•  26 

•  04 

7 

.28 
•  95 

7 

.06 

7 

.06 

7 
.06 

.73 
.20 

•  75 
.20 

.19 
.20 
•  29 

7 
.08 

7 
.01 

.07 
.06 

•  08 

.15 
.06 
.17 

•  06 

•  12 

INEZ 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENF  1  NNF 

4.01 
3.23 
2.47 
4.82 

.07 
•  23 

.72 
1.03 
.22 
.20 

.47 

.25 
.24 

.41 

.88 

.04 

.60 
.99 

.1ft 

.35 
.0! 
.71 
.38 
1.60 

D.50  D.75 

.09   .11 

.02   .66 

.3ft   .56 

.ft5 

.04 

•  13 

•  03 
.66 

•  30 

O.60 

.63 
.36 
,18 

.08 

0.05 

.09 

.74 
.44 
.07 

7 

.01 
.03 

.80 

•  22 

•  04 

KENTUCKY  DAM 

LA  GRANGE  1  SW 

LANCASTER 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  W8  AIRPORT    R 

2.52 
06.45 
6.04 
3.90 
4,55 

T 

•  Oft 

T 
.ftft 

.19 
1.30 
.47 
.61 
.72 

.29 
1.50 
.66 
.95 
.02 

T 

T           T 

.77 
l.ftO 
.58 

.91 
1.56 

T 
1.11 
.13   T 

,50 
•     •    l.ftft 
T     .15 
.44   ,02 

.03 
T 

.03 

T 

,14 

.36 
7     .01 
T     .54 

•  30 

•  34 

7     7 
7 

7 
•  06 

.06 
.07 

T 

.04   7 

7 
.13 

.40 

.39 

•  37 
.43 

.36 

1<10 
•  27 
.39 

7 

7 

•  10 

•  20 

•  16 

•  20 
0^30 
.22 

.05 

7 

trflFRTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  2 
LONDON  FAA  AIRPORT 
LOUISA  2 

4.86 
4.51 
5.18 
4.36 
3.56 

.07 

.30 
.30 
.ft6 
.6ft 

.05 

1.00 
•  63 

1.73 
.04 
.79 

T 
T 

T     T 

.25 
.33 
.80 
l.ft2 

,90 
1.05 
.52   T 
T     T 
.65   T 

,10   .51 
T     ,60 
.40 
.60   .03 
.Oft   .64   T 

T 
T 

.60 

,28 

T     ,05 

,04  1,01 

•  30 

•  25   7 
,05 

.53   T 

.10 
.05 
.05 

7 

.10 
.12 
.10 

.10 

.26 
.15 
.36 
.30 
.31 

.30 
.25 

.48 

7 
.13 

.05 

7 

7 

7 

7 

.06 

.10 
.11 
.11 

.15 
.12 
.05 

.11 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP        R 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOVELACEVlLLE 

MADISONVILLE  1  SE 

4.45 
4.31 
4.16 
2.34 
2.93 

^ 

•  30 
.23 

•  05 

1.50 
1.63 
.37 
.IS 
.25 

.13 

T 
1.90 
.34 

.51 

T           .09 

T           .13 

.97 
■  85 
1.00 
.60 

.61 

.02 
.03 

T 

.16   .17 
.31   .01 

.33   T 

.10 

T 
.02 

T 

,10 
.05   .09 
T     7 
,20 

,15 

7 

7 

.06 
.07 
.04 

7 
7 

.11 

7 
.23 

.15 

.75 
.48 
.34 
.67 

.77 

7 
7 
.40 

.13 

7 
7 
7 

7 

.20 
.18 
.07 
.20 
.16 

7 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  ft  SE 
MAYFIELD 
MAYSVILLE  DAM  33 
MCKEE 

3.31 
4.03 
3.35 
4.11 
2.25 

T 

.11 
.22 

1.12 
.10 
.23 
.23 
.32 

.14 
.49 

.12 
.85 
.80 

.05   T     T 

1.20 
.12 

T 
1.25 

1.35   .03 

1.22   T 

.49   .35 
.16   .76 

.43 
.09   .68   T 

.02 
.08 

•  26 

•  14 

•  12 

•  46 

.82 

.50   T 
.88 

.05 

7 

.05 
.14 

.59 
.37 
.72 
.16 
.31 

.01 

.64 
.46 
•  42 

7 
.03 

.17 

.01 

.07 

.08 

.05 
.13 

MI0DLES60R0 
MIDWAY 
MILLERSTOWN 
MONTICELLO 
MOUNT  STERLING 

3.91 
4.58 
04.48 
4.90 
5.01 

■  26 

.20 
.55 

.60 

T 

.48 

.61 
.91 
.99 
.54 
.35 

.06 

.01 
.84 

1.26 
.15 

1.68 

.55   T 
.60   .02 
.20 
.68 

.30   .85   .02 
.29   T 
D.05   .34 
.14   ,66 
.24   .37 

T 

T     ^03 
•  25 
.03 

.02   .86 
.65 

.76   7 

.15 

.77 
.54 

7 

.03 

.10 

7 

.12 
•  05 

.05 

.16 

.09 
.30 
.30 
.45 
.16 

.03 
•  48 
.50 
.06 

T 

7 
7 

7 

.08 

.16 

.20 

.08 
.06 

.20 

MOUNT  VERNON 

MUNFORDVILLE  1  N 

MURRAY 

OLNEY 

ONFIDA 

5.42 
4.03 
2.78 
3.03 
4.70 

.10 
.15 
.19 
.12 

•  64 

•  28 
.44 

.25 

.13 

.26 
.93 
.03 
.45 

.46 

T 

1.58 
.78 
.54 
.68 

.26   T 

.02 
1.26 

•     .60 
,02   .39   T 

T 

.29   .85   T 

T 
.28 

1.26 
.?« 

.21 

•  25 

•  07 

.06 
1,17   T 

7 

.06 
.06 
.02 
•  07 

•  04 

.19 

.60 
.38 
.67 
.68 
.25 

7 

.23 
7 
.13 

7 

7 
7 

.18 
.10 
.15 
.20 
.16 

.09 
.03 
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DAILY  PRECIPITATION 


CONTINUED 


oneohta  0am  35 
owenssoro  2  w 

owfn«;roro  dam  46 
paoucah  faa  airport 

PADUCAH 

PAINTSVILLE 
PIKEVILLE 
PINEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 

RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SU6STA 
SALVISA  LOCK  6 

SALYERSVILLE  2  SE 

SCOTTSVILLE 

SCOTTSVILLE  2  SW 

SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHFLRYVTLLF 
5HEPHER0SVILLE 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 

SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SURSTA 
TAYLORSVILLE 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  '> 

UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 
VANCEBURG  DAM  32 
WARSAW  MARKLAND  DAM 

WAYNESBUR6  7  NE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILLIAMSTOWN  S  W5W 
WILLOW  LOCK  13 

WOLF  CREEK  DAM 


4«67 
5.17 
4.63 
2.45 


Day  of  month 


1.22 
.11  1.05 
.46  1,35 
.28 


.66  1.13 

.07 

,30  1.45 


1.22 
1.25 
1.25 


13 


.20 
1.12 


1.47 
1.14 
1.11 


14   15 


16   17   18 


•  17 
.82   T 

.55 

.95 

•  14 

.54  D.66 
.76 


19   20   21   22   23   24 


25   26   27   28   29   30 


ate  of  Kent 


ay  be  obta 


ed  by 


REFERENCE  NOTES 
the  State  Climatologlst 


■  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW.  indicate  distance  in  miles  and  dl 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulleti 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  miss 
Divisions,  as  used  In  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for 
Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F.  prec 


Uord  Field,  Louisville 


June  1956. 


apor 


is 


Weathe 


Bun 


of  4-fo 


eter 


and  Wind"  Table  refer 


nless 
ing  24  hour; 

ther  1 
re  ba: 


ther 


following  thi 


")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adju 
the  period  1931-1955. 


values  published 


t  pointB  for 
of  snowfall 


ow  on  ground  in  the  "Snowfall  : 

the  Station  Index  the  letters 

C  Recording  Rain  Gage  Stat 

G  "Soil  Temperature"  Table 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Gr< 

J  "Supplemental  Data"  Tabl. 


tologli 
Table 


nd"  Tabl 
al  dr 

wfall 


ing  and 
d  Snow  I 


In 


nd  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observ 
C,  G,  H,  and  J  In  the  "Special"  colum 
on.   Hourly  precipitation  values  are 
und"  Table.   Omission  of  data  in  any 


nth 


ndlc 


all  except  Weath. 
ading  "Observatio 
special  purposes, 
s  no  snowfall 


sleet,  c 
bllity  ir 

r  ice  on  the  gr 
the  snowpack  r 

3und.   Sampl 
;sult  in  app 

seasona 

snowfall  table 

include  sno 

fall  in 
ring  the 

he  "Snowfall  and  Snow  on  Gr 
summer  months  some  observer 

and  FAA 

stations.   For 

those  statio 

d  Tables 

,  indicate  the 

following: 

published  later  in  "Hour 

ly  Preclpita 

miles.   Monthly  degree  day  totals 
•  Table.   Max  and  Hln  in  "Evaporati- 
ent  observations  taken  at  the  prese 
obtaining  measurements  are  taken  fri 


cies  in 


Entries  of  s; 


the  record. 

ground 


ound"  Table,  when  published,  are  fo 
s  take  the  observations  on  daylight 


d/o 


No  reco 

rd 

in  the 

"Cllma 

tological  Da 

Interpo 

la- 

ed vail. 

es  for 

monthly  pre 

No  reco 

rd 

In  the 

"Suppl 

emental  Data 

And  a  Is 

n  an  es 

rller 

Fastest 

o' 

served 

one  ml 

nute  wind  sp 

Amount 

int 

luded 

n  foil 

owing  Rieasur 

Thermom 

rs  are 

genera 

lly  exposed 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evapo) 

peed.   This  statl 

nt.  time  distribution  unKnown. 

d  groi 


cated  by  no  e 
of  this  publica 
and  Wind"  Tabl.> 


Snowfall  and  Sno 


on  is  not  equipped  with  au 

ribution  unknown. 

ated  a  few  feet  above  sod-i 


the 


lid 


eld. 


//  Gage  is  equipped  with  a  wi 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  ii 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly 

U  One  or  more  days  of  record  missini 
carried  for  this  station,  have  1 

R  Amounts  from  recording  gage.   (Thi 

SS  This  entry  in  time  of  observation 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  mea; 


Sta 


ge 


Sta 


Index 


afte 


clu 


al  fo 


EST  of  the  folio 


imated,  us 
lue  is  ent 
represent 
essential 

ing  a  ratio  of 

ered,  less  thar 

the  value  for 

y  accurate  but 

1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  s 
10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature 
a  full  month. 
may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 

owfaU. 

Table 

for  detal 
Hourly  P 

on  Index  n 

eans  observatlc 

n  made  near  sunset. 

ng  day. 
on  Index  b 

aeans  variable 

Information  concerning  the  hlst( 
publication  may  be  obtained  from  the  Sup 
be  found  in  the  latest  annual  1; 


f  Local  Cll 
opy,  monthly  ai 


Printing  Offl 
;spectlve  statl 

(Yearly  ; 


MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA, 
,  D.  C. 

through  1955 


all  of  which  i 


ingto 


25,  D.  C. 


ated  above,  price  15  ce: 
al  Summary.)   Checks 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
FEBRUARY  I960 


I 

14  1 

3ay 
15 

Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

"i 

12 

"I 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3 

ADDISON  DAM  »5 

MAX 

MIN 

48 
32 

42 
32 

44 
28 

52 

30 

46 

40 

42 
32 

35 

30 

41 
25 

58 
26 

58 
32 

52 
26 

34 
26 

30 
27 

30 
18 

38 
21 

40 
22 

40 
34 

34 
24 

28 
20 

40 
18 

35 
20 

34 
22 

40 
24 

42 
22 

38 
28 

35 
26 

40 
22 

35 
20 

34 
16 

40.3 
25.6 

ANCHORAGE 

MAX 

MIN 

48 
24 

45 
29 

45 
25 

45 
34 

45 

37 

46 
34 

37 
25 

49 
20 

57 
37 

52 

45 

45 
27 

33 
25 

30 
25 

34 
20 

40 
7 

38 
22 

40 

35 

37 
25 

32 
19 

33 
9 

35 
25 

35 
15 

40 

16 

39 
29 

39 

30 

32 
26 

38 
15 

36 
29 

32 

17 

40.3 
25.0 

ASHLAND  DAM  29 

MAX 
MIN 

54 
26 

42 
31 

47 
23 

57 
28 

51 
38 

50 
38 

40 
32 

50 
23 

61 
43 

55 
48 

50 
32 

37 
27 

32 
24 

30 
20 

36 

10 

39 
14 

48 
30 

36 
28 

32 

23 

34 
10 

33 
21 

38 
23 

38 

13 

38 
23 

48 
32 

46 
28 

40 
26 

37 
33 

35 
23 

43.0 
26.5 

BARBOURVILUE 

MAX 
MIN 

60 
23 

55 
24 

48 
23 

51 
28 

55 
45 

52 
38 

48 
28 

53 
14 

60 
42 

53 
50 

65 
23 

40 
24 

38 
23 

32 
18 

42 
-  6 

47 
10 

66 
28 

45 
20 

30 
16 

30 
-  4 

40 
22 

40 
26 

42 

12 

60 
20 

48 

36 

46 

30 

35 
23 

60 
30 

40 
25 

45.5 
23.7 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 

MIN 

53 

24 

44 
26 

48 
34 

51 
36 

48 
33 

40 
30 

52 
20 

58 
41 

63 
55 

56 
28 

39 
24 

38 
4 

38 
21 

40 
35 

40 
2S 

33 
8 

35 

24 

37 
17 

17 

40 

43 
32 

39 
26 

39 
IB 

36 
28 

35 
16 

43.6 
25.9 

BAXTER 

MAX 
MIN 

61 
29 

60 
25 

53 
25 

53 
27 

52 
42 

55 
45 

49 
30 

34 
17 

48 
18 

61 
36 

60 
35 

37 
25 

40 
25 

29 
19 

32 

-  1 

43 
-  1 

44 
17 

55 
29 

39 
21 

32 
3 

38 

4 

37 
28 

40 
16 

47 
16 

52 
25 

60 
30 

33 
26 

41 
25 

49 
29 

46.0 
23.0 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

46 
25 

43 
28 

46 
29 

58 
40 

53 
46 

48 
35 

39 
25 

55 
21 

52 

41 

54 
46 

45 
29 

32 
21 

31 
25 

36 
21 

43 
15 

41 
29 

40 
34 

37 
25 

32 
20 

35 
14 

38 
27 

38 
18 

46 
20 

43 
32 

38 
31 

32 
26 

39 
21 

37 
29 

36 
20 

42.6 
27.3 

BENHAM 

MAX 
MIN 

59 
25 

59 

26 

51 
20 

52 
25 

54 
46 

55 
43 

43 
26 

33 
17 

55 

17 

59 
V 

51 
35 

37 
27 

39 
24 

32 
26 

28 
-  1 

45 

-  1 

44 
15 

56 
32 

36 
19 

31 
-  1 

34 
2 

40 
24 

40 
12 

45 

14 

62 
26 

61 
25 

37 
23 

36 
24 

45 
23 

45.2 
21.9 

BENTON  2 

MAX 
MIN 

48 
26 

44 
31 

50 
27 

60 
42 

57 
48 

51 
38 

42 
29 

55 
20 

67 
39 

57 

42 
28 

38 
20 

34 
25 

37 
19 

46 
16 

46 
31 

41 
36 

37 
26 

35 
21 

38 
15 

45 
28 

45 
19 

46 

17 

46 
36 

35 
30 

33 
26 

36 
18 

37 
30 

35 
21 

44.8 
27.3 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

55 
24 

50 
26 

49 
25 

52 
38 

50 
35 

40 
29 

51 
24 

64 
48 

64 
48 

59 
28 

31 
23 

30 
21 

30 
18 

40 
6 

40 
18 

48 
32 

33 
29 

29 

17 

33 

4 

38 
21 

36 
16 

36 
14 

42 

31 

49 
32 

39 
26 

37 
20 

41 
25 

36 
20 

42.9 
26.0 

BLAINE 

MAX 
MIN 

59 

20 

58 
30 

54 
22 

57 
23 

55 
37 

54 
36 

40 
31 

50 
17 

53 
33 

55 
49 

53 
32 

32 

27 

29 
24 

28 
19 

40 
-  4 

41 
4 

53 
28 

46 
25 

28 
21 

38 
-  6 

35 
14 

37 
18 

42 
6 

41 
17 

52 
31 

47 
28 

40 
20 

39 
25 

35 
23 

45.5 
22.4 

BONNIEVILLE 

MAX 
MIN 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 
MIN 

52 
29 

43 
29 

46 
30 

56 
37 

61 
44 

46 
35 

40 
24 

56 
20 

53 

41 

53 

35 

35 
27 

32 
20 

29 
26 

32 
9 

40 
3 

40 
24 

39 

34 

37 
24 

33 
16 

35 
12 

36 
26 

37 
23 

42 
20 

43 
29 

43 
30 

33 
23 

37 

20 

38 
26 

33 
18 

41.7 
25.3 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

51 
26 

48 
31 

46 
27 

50 
38 

52 
43 

47 
36 

38 
30 

53 
23 

58 
46 

63 
50 

51 
28 

33 
23 

30 
24 

31 
21 

38 
4 

38 
18 

49 
35 

38 
26 

31 
16 

33 
3 

36 
25 

35 
19 

43 
16 

42 
27 

43 
33 

36 
26 

38 
20 

35 
29 

34 
20 

42.1 
26.3 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

48 
24 

46 
31 

44 
24 

45 
33 

45 
31 

47 
34 

37 
31 

48 
20 

59 
38 

50 
45 

50 
28 

36 
25 

35 
25 

34 

20 

38 

e 

37 
25 

41 
35 

40 
26 

34 
20 

36 
10 

35 
26 

35 
16 

39 
16 

39 

30 

40 
31 

41 
27 

37 
20 

37 
28 

35 
16 

41.7 
26.7 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

52 

25 

48 

35 

45 
26 

47 
34 

50 
34 

47 
36 

39 
31 

52 

19 

57 
43 

54 
51 

62 
28 

33 
26 

32 
25 

36 
21 

41 

7 

39 
22 

39 
36 

38 
26 

33 
19 

38 
8 

40 
26 

41 
17 

43 
18 

42 

30 

42 
33 

37 
27 

38 
16 

41 
27 

35 
15 

43.1 
26.2 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

43 
26 

35 
25 

43 
23 

44 
32 

45 
41 

44 
30 

33 
25 

43 
22 

57 
37 

60 
39 

39 
25 

33 
19 

28 
21 

31 
18 

38 
12 

36 
24 

40 
32 

33 

24 

27 
18 

37 
12 

33 
24 

31 
12 

37 
13 

37 
29 

38 
25 

30 
22 

34 
15 

35 
22 

25 
12 

37.6 
23.5 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

52 
22 

50 
30 

45 
25 

45 
24 

46 
30 

48 

39 

39 
30 

38 

18 

47 
24 

52 
40 

55 
30 

33 
26 

34 
25 

28 
18 

29 

-  5 

33 

-  1 

37 
25 

38 
28 

32 

15 

27 
-  4 

30 

-  2 

35 
12 

34 
8 

38 
9 

38 
29 

40 
27 

V. 

36 
23 

35 
13 

39.2 
19.9 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

46 
28 

51 
29 

43 
24 

44 
25 

44 
35 

47 
38 

36 
30 

34 
20 

51 
23 

69 
44 

58 
29 

33 
23 

30 
23 

26 

20 

30 
4 

38 

6 

37 
26 

44 
28 

30 
16 

30 
4 

34 

4 

34 
18 

34 
13 

37 
16 

37 
25 

43 
25 

31 
18 

35 
20 

36 
29 

39.1 
22.1 

DEWEY  DAM 

MAX 
MIN 

54 
26 

58 
28 

44 
18 

52 

18 

56 
27 

57 
42 

47 
32 

34 
19 

54 
19 

66 

40 

65 

40 

43 

30 

35 
25 

28 

20 

30 
12 

40 
8 

43 
12 

57 
28 

36 
25 

30 
0 

40 

4 

38 
27 

42 
12 

44 
12 

43 
22 

63 
30 

35 
27 

41 
27 

44 
25 

45.5 
22.6 

DIX  DAM 

MAX 
MIN 

53 
26 

51 
29 

45 
25 

45 
34 

48 
40 

48 
38 

37 
27 

50 
22 

58 
41 

58 
48 

55 
29 

31 
24 

32 
23 

27 
26 

35 
12 

37 
18 

40 
33 

40 
27 

29 

15 

33 
6 

36 
24 

36 

17 

38 

15 

36 
26 

42 
31 

41 
21 

37 
18 

37 
25 

34 
19 

41,0 
25.5 

ELIZABETHTOWN 

MAX 
MIN 

52 
25 

49 

33 

43 
28 

52 
37 

50 
41 

47 
37 

40 
29 

54 
26 

60 
41 

64 
53 

53 
30 

n 

25 

31 
27 

29 

20 

37 
3 

40 
28 

40 
34 

39 
25 

32 
20 

33 
13 

35 
26 

40 
19 

43 
23 

40 
30 

42 
34 

34 
25 

38 

20 

36 
25 

34 
18 

42.1 
27.4 

FALHOUTH 

MAX 
MIN 

51 
22 

42 

29 

47 
22 

47 
27 

48 

32 

47 
33 

38 

30 

47 
18 

56 

33 

52 

45 

54 
29 

36 
24 

36 
24 

35 
19 

37 
2 

38 

16 

40 
33 

38 
25 

32 
18 

35 
2 

35 
19 

35 

11 

38 
11 

39 
29 

40 
31 

38 
28 

37 
17 

34 
27 

34 
12 

41.3 
23.0 

FARMERS 

MAX 
MIN 

53 

20 

48 
31 

48 
23 

52 
29 

50 
35 

49 

37 

39 

31 

50 
16 

61 
38 

64 
49 

52 

31 

34 
26 

31 
23 

28 
19 

37 
-  6 

39 

5 

42 
33 

41 
25 

30 
18 

35 

-  7 

34 
13 

36 
18 

40 
2 

41 
18 

50 
32 

44 
27 

35 

16 

37 
26 

34 
20 

42.5 
22.4 

FLEMINGSBORC  2 

MAX 
MIN 

49 
25 

44 
28 

46 
22 

50 
30 

48 
41 

47 
34 

36 
28 

45 
19 

58 

41 

60 
49 

51 
29 

32 
24 

30 
12 

32 
14 

33 
2 

36 

12 

40 
33 

40 
20 

32 
14 

33 
1 

33 
14 

35 
13 

38 

5 

38 
23 

39 
26 

36 
25 

37 
16 

35 
24 

34 
15 

40.2 
22.1 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

42 
28 

42 
31 

45 
31 

58 

40 

52 

45 

48 
35 

40 
32 

57 
27 

66 

39 

65 

40 

40 
27 

33 
21 

31 
27 

33 
21 

45 
22 

38 

39 
35 

38 
27 

33 
21 

39 
19 

42 
28 

39 
19 

41 
23 

42 
33 

35 
29 

31 
24 

35 
20 

37 
28 

32 
19 

42.0 
28.4 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 
MIN 

53 
25 

51 
25 

45 
26 

44 
25 

44 
34 

47 
40 

40 
32 

37 
20 

50 
23 

60 
38 

59 
32 

33 
27 

33 
27 

30 
22 

31 
6 

36 
5 

39 
27 

40 
29 

33 
19 

30 

7 

34 

7 

36 
20 

34 
15 

36 

16 

37 

30 

42 
28 

32 

19 

38 

18 

36 
22 

40.0 
22.9 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

51 
26 

45 

30 

46 
29 

55 
39 

54 
41 

48 

34 

38 

30 

64 
20 

60 
46 

65 

48 

48 
28 

35 

23 

30 
24 

31 
19 

37 
6 

40 
18 

41 
35 

35 
26 

30 
13 

31 
4 

35 
25 

37 
20 

39 
16 

43 
30 

44 
33 

35 

26 

36 

18 

37 
29 

34 
20 

42.0 
25.1 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 
MIN 

54 
25 

40 
31 

51 
28 

52 

40 

59 
47 

49 
32 

46 

30 

59 

20 

57 
41 

65 
41 

43 
28 

40 
20 

36 
21 

38 
19 

47 
14 

46 
30 

40 
35 

40 
26 

37 
22 

36 
14 

42 
27 

43 

19 

47 

18 

46 
34 

40 
30 

33 
26 

36 
19 

37 
30 

37 
20 

45.3 
27.1 

GRAYSON  1  SE 

MAX 
MIN 

48 
23 

55 
23 

40 
22 

46 
22 

55 
27 

50 
39 

45 
31 

38 
22 

49 
22 

63 
45 

54 
36 

38 
27 

34 
25 

27 
19 

28 

3 

35 

8 

40 
12 

49 

25 

32 

23 

25 
-  4 

36 

-  3 

36 
21 

36 
6 

38 

5 

38 
24 

48 
28 

34 
21 

37 
21 

35 
24 

41.3 
20.6 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

50 
25 

51 
25 

44 
27 

45 
30 

52 
42 

48 
40 

40 
32 

42 
19 

54 
18 

64 
46 

51 
32 

34 
25 

35 
25 

35 
22 

34 
2 

41 
4 

40 
28 

40 
28 

34 
12 

34 
4 

34 

5 

37 
23 

38 

15 

42 
16 

42 

30 

45 
28 

33 
20 

39 
23 

37 
22 

42.2 
23.0 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

42 
24 

44 
28 

46 
30 

58 
39 

56 
46 

47 
35 

41 

31 

56 
23 

63 

45 

65 

47 

47 
28 

37 
20 

30 
24 

35 

20 

42 
19 

40 
29 

40 
34 

38 
25 

33 
18 

33 
16 

38 
27 

39 
18 

46 
20 

44 
29 

39 
29 

34 
25 

34 
25 

38 
29 

33 
21 

42.7 
27.7 

nelDELBERG  LOCK  1* 

MAX 
MIN 

57 
22 

53 
32 

48 
22 

48 
25 

49 

35 

49 

39 

39 

31 

52 
15 

61 

33 

64 
52 

54 
32 

34 
27 

33 
24 

30 
20 

38 
-  4 

41 

7 

52 
29 

50 
26 

30 
20 

39 
-  3 

34 
21 

37 
21 

41 

7 

43 
18 

48 
33 

47 
28 

40 
21 

42 
27 

37 
23 

44.5 
23.6 

HENDERSON  7  SSW 

MAX 
MIN 

39 
27 

39 
31 

46 
29 

58 
38 

52 

44 

46 

34 

40 
31 

57 
26 

62 

41 

55 

40 

40 
29 

32 
22 

30 
25 

37 
21 

45 
27 

36 
32 

38 
34 

38 
25 

33 
19 

37 
19 

42 
27 

37 
18 

41 
22 

40 
33 

35 
28 

32 
24 

36 

18 

37 
27 

29 

18 

41.4 
28.0 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

50 
35 

54 
31 

45 
33 

56 

37 

60 
45 

54 
39 

45 

28 

45 
27 

58 

32 

69 

40 

52 

28 

36 
21 

35 
25 

38 
20 

39 
21 

45 
24 

38 
25 

39 
25 

40 
25 

42 
23 

48 
20 

45 
21 

47 
25 

48 
30 

40 
32 

35 
24 

35 
21 

40 
28 

42 
22 

45.0 
27.9 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

53 
17 

54 
19 

44 
19 

47 
19 

50 
21 

54 

41 

45 
30 

35 
15 

50 
17 

63 

31 

52 

31 

35 
21 

34 

20 

27 
18 

30 
-  4 

37 

0 

44 
11 

55 
24 

39 

20 

28 

-  6 

36 

1 

37 
24 

36 
8 

41 
13 

48 
71 

51 
22 

34 
24 

41 
25 

48 
75 

43.6 
16.2 

HOfKINSVlLLE 

MAX 
MIN 

59 

29 

52 
29 

40 
29 

51 
32 

59 
44 

50 
39 

41 
31 

42 
23 

56 

25 

66 

45 

65 

28 

36 

21 

32 
23 

30 
19 

37 
19 

42 
20 

41 
30 

39 
26 

36 
20 

37 
18 

34 
21 

38 
19 

41 
19 

46 
23 

48 
34 

38 
27 

34 
21 

38 
24 

37 
22 

43.7 
25.2 

INEZ 

MAX 

MIN 

55 
25 

49 
26 

53 
17 

58 
24 

56 

31 

55 
40 

42 

31 

51 
20 

64 

37 

55 
45 

56 
33 

35 
29 

34 
24 

30 
20 

41 
1 

43 
8 

55 
25 

40 
29 

32 
22 

39 
-  2 

35 
18 

40 
23 

11 

54 

47 

47.5 
23.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
FEERUAkY    1960 


Day  Of  Month 


LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LONDON  FAA  AIRPORT 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  we  AP 
LOVELACEVILUE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 
MAYFIELD 

MAYSVILLE  DAM  33 
MIDDLE5B0R0 
MONTICELLO 
MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON 


OWENSeORO  2  W 


PADUCAH  FAA  AIRPORT 


PIKEVILLE 


RUSSELLVILLE 
SCOTTSVILLF 
SHELBYVILLE 
SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
VANCEBURG  DAM  32 
WARSAW  HAPKLAND  DAM 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 
WOLF  CREEK  DAM 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


I 


6 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


50   46   42 
26   31   27 


49   44   43 
31   31   28 


28   26   24 


56   45   45 
24   30   26 


50   40   47 
29   30   25 


49   47   45 
28   29   28 


53   50   50 
28   31   31 


45   44   47 
25   27   29 


53   50   44 
27   29   29 


59   55   47 
26   26   23 


52   49   39 
25   26   24 


27   24   23 


52   47   43 
25   29   26 


27   26   23 


53   45 
31   30 


41  44  44 

25  30  29 

51  37  49 
28  31  32 

52  46  51 
28  31  32 

61  49  55 

30  35  23 

50  44  50 

25  31  30 


24  27  24 

51  45  48 

27  29  29 

54  48  48 

27  27  31 

50  48  42 

28  29  24 

55  46  44 
22  29  26 

51  42  48 

25  28  30 

50  36  45 

26  30  22 

46  41  45 

25  29  26 


21  23  22 

64  56  47 

26  25  24 

51  45  40 

25  26  21 

67  53  45 

26  27  27 


50  46  47 

35  42  34 

53  50  47 

36  44  30 

45  48  45 

33  41  30 

48  52  46 

31  43  30 

48  47  48 

35  39  33 

48  47  46 

35  40  33 

60  56  50 

41  47  37 

58  56  49 

40  45  36 

55  55  48 

38  42  33 


50   53 
27   39 


62   56   48 


45   51 
23   27 


50   51 
37   43 


50   52   48 
35   44   38 


48   49   48 
33   38   35 


48 

50 

46 

28 

40 

32 

57 

53 

49 

46 

47 

39 

56 

52 

48 

39 

43 

36 

61 

51 

42 

42 

42 

33 

59 

57 

49 

41 

47 

36 

57 

58 

50 

35 

40 

41 

59   53   49 
41   48   36 


46   48   49 
25   35   38 


58 

55 

48 

29 

47 

35 

56 

53 

48 

38 

44 

36 

42 

45 

46 

17 

35 

37 

49 

51 

45 

34 

39 

35 

54 

48 

45 

36 

42 

35 

54 

50 

50 

30 

40 

36 

42   45   46 
35   35   34 


48   55   52 
22   28   40 


45   53   53 


44  44  46 

21  32  36 

47  56  51 

31  41  41 


37   54   61 


49   59 
21   41 


49   61 
18   43 


52   61 
24   42 


68   68 
25   43 


56   63 
22   43 


41   54   60 


52   59 
16   39 


56   67 
28   44 


37   49 
20   22 


48   54 
15   41 


63   59 

19   47 


48   58 
21   40 


46   62 
20   43 


57   67 
26   43 


54   59 
26   36 


57   67 
29   46 


67   67 
27   46 


36   49 
20   22 


58   63 
24   46 


55   62 

24   44 


37   49 
22   2* 


52   59 

17   38 


38   54   61 
26   21   45 


47   60 
20   42 


46   56 
21   37 


36   50 
18   20 


37   55 
19   19 


34   47 
20   23 


40   55 

17   17 


10   11   12   13   14   15  16   17   18 


63   47 
43   24 


59   38 
38   26 


40   27 
64   50 


63   37 
37   27 


65   43   36 
42   28   22 


69   52   34 
51   28   21 


65   42 
38   26 


61   67 

39   33 


62   58 
53   32 


62   56 

51   29 


62   52 
4B   28 


62   57 
49   19 


65   39 
39   27 


62   42 
36   26 


69   40 
30   26 


67   41 
39   28 


66   43 
41   26 


61   57 
43   30 


64   45 
44   29 


64   61 
61   30 


61   69 
39   27 


62   61 
50   28 


52   45 
46   28 


60   50 
49   30 


60   40 
44   30 


65   66 
36   35 


65   64 
49   35 


59   56 
40   26 


65   63 
41   33 


30   33   39 
24   20   15 


27   27   35 


-  4 
40 


39   39 
25   33 


20  34  26 

37  51  33 

10  32  24 

40  41  40 


41:  40 
13|  29 


31   38   46 
25   20   19 


30   40   45 


H   39   38 


19   20   21  '  22  '  23   24  !  25   26   27   28 


30   35 
40[  •?9   40 


34   32   42 
24   19-6 


45|  38   38 
20   32   34 


35   28   301  35   37 


38   34   43 
25   20-4 


28  30  35 

21  16  8 

30  26  35 

22  18  2 

30  36  46 

25  19  20 

31  35  44 

26  19  21 

30  36  45 

25  21  20 

32 


43   55 
10   27 


43   50   40 


38   41   40 


40   46   39 
10   35   30 


38   3«   36 


37   38   37 
30   34   26 


38   38   37 
32   29   23 


46|  43   39 
JOi  32   35 


32  32  43 

25  22  7 

32  39  49 

27  20  17 

31  25  29 

23  17  5 

26  36  40 

24  20  10 

31  32  40 

24  19  6 

32  29  31 

25  19  7 

29  30  38 


14   32   30 


40   40 
31   35 


36   38   43 


40   39 
27   35 


40   47 
28   33 


36   36   36 
10   26   26 


38   50   43 


20  18  -  5j  10  34 

30  31  40  40  4«i 

23  17  2  16  32 

35  30  41 


30   32   39 
25   22   13 


25 

-  7 


33   30   31 


44   44   62 


36   38 

10   26 


32   39   36 

16   13   26 


32   34   35 
18   15   25 


25   34   36 


34   35   36 
20   18   24 


30   36   36 
22   19   27 


21   20   29 


20   15   27 


31   39   40 


22   22   29 


31   28   34 


30   34   38 
5-9   22 


30   34   35 


37  37  43 

21  19  27 

32  38  36 

19  17  28 

37  39  47 

19  21  28 

36  37  45 

23  19  28 

30  38  36 

24  3  21 

37  35  42 
17  16  27 

30  29  36 

15  1  10 

35  32  37 

20  15  26 

34  33  37 


33   29   31 


29   35   36 

12  -11   22 


30   33   37 


30   36   36 
20   11   25 

33  27   39 
18-7 

34  34 
18  -  1 

30   27 
16    8 

36   28   35 


36   43   39 


37   43   40 


34   38   36 

17   14   27 


37   41   40 
16   20   29 


19   21   31 


47   45   44 


40   48   50 


38   44   48 
24   10   20 


42   47   42 
20   24   36 


43   49   52 
29   14   22 


36   40   45 


17   11   24 


34   40   44 


20   21   35 


36   46   40 


36  43  41 

19  24  J2 

45  43  35 

24  33 

40  46 

30  15 

41  48  45 
17  21  35 

35  33  37 


39   45   47 
20   19   33 


38   42   48 
21   14   28 


16   17   20 


36   44   46 


40   40   47 
25   11   11 


34   39   39 

13   12   12 


38   36   43 


39   33 
31   25 


27   24   21 


30   26   22 


30   25   19 


29 

26 

33 

32 

28 

23 

37 

32 

30 

25 

42   35   36 


60 

51 

34 

29 

35 

32 

32 

24 

38 

41 

27 

28 

55 

52 

35 

29 

52 

38 

33 

27 

44 

41 

32 

26 

50 

38 

37 

25 

35   30   38 
30   25   22 


37   34   38 
32   25   21 


34   30   35 
28   20   17 


33   35 
25   20 


54   63   45 
33   32   28 


36   33   38 
30   25   20 


36   42 
27   25 


33   27   20 


44   34   38 


44   35   36 
32   26   1 


40 

44 

43 

21 

30 

26 

38 

40 

30 

31 

30 

26 

41 

42 

53 

7 

25 

27 

26   29   26 


39   39   32 
26   24   16 


28   29   20 


29   30   31 

1 

i 

33 

15 

41.7 
26.6 

32 

17 

41.7 
26.9 

29 
13 

38.3 
23.7 

33 
17 

40.8 
21.6 

32 
19 

41.7 
27.3 

30 
16 

40.9 
26.7 

36 

20 

44.6 
27.8 

34 

20 

44.3 
27.5 

34 

17 

42.9 
25.8 

37 
26 

46.5 
24.5 

33 
21 

43.6 
26.8 

34 
20 

39.8 
20.7 

42 
29 

47.7 
26.2 

34 
23 

43.3 
24.1 

35 
16 

41.0 
24.3 

34 
20 

41.2 
23.6 

32 
21 

43.4 
28.6 

32 
18 

41.6 
27.6 

29 

17 

42.2 

27,1 

34 
20 

44.5 
29.2 

36 
30 

47.7 
26.1 

34 
21 

44.2 

27.7 

43.2 

27.4 


43.5 
26.9 


39.0 
22.2 


42.4 
23.1 


42.2 
24.3 


41.6 
24.6 


39.6 
2S.8 


42.4 
19.1 


45.9 
22.3 


38.9 
20.3 


43.7 
22.3 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KENTUCKY 
FEBRUARY  1960 


Day  of  month 

Station 

t 

1    1     1 

1 

2 

3 

4    5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24  \   2S 

26 

27  1 

28  29  1 

30 

31 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

• 

5.0 

_ 

- 

. 

- 

T 

- 

_ 

T 

_ 

- 

- 

T 

- 

3.o[ 

BEAVER  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

BENHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

.5 
1 

3.0 
3 

1.0 
13 

2.5 
14 

T 
6 

T 
3 

1 

1.5 
11 

T 
9 

T 
8 

T 
5 

2 

1 

.5 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

BEREA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

4 

7 

- 

- 

- 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BOWLING  GREEN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

1 

T 
7 

2 

1.0 

1 

T 

3.0 
2 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

CAMPBELLSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.5 
4 

2.5 
4 

3 

T 
2 

T 

6.0 
6 

5 

4 

1.0 
4 

3 

2 

1 

T 

.4 

T 

T 

1.9 
T 

T 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.1 

.1 

T 

T 

T 
T 

T 

2.2 

.4 
3 

2 

.1 
1 

T 

1 

1.3 

1 

.2 

1 

1 

1  .6 
T 

1 

T 

1.8 

T 

1.9 
3 

T 

2.2 

1 

T 
2 

.2 

1 

CYNTHIANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

8.5 
8 

5 

4 

.1 
2 

3.0 
4 

2.6 
6 

5 

T 
3 

T 
3 

2 

T 

2.5 
2 

T 

T 
T 

1.0 
1 

.5 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 
1 

10.5 
12 

8 

7 

5 

4.5 
7 

2.5 
9 

7 

.5 
7 

T 
6 

5 

4 

1.0 
4 

T 
2 

T 
2 

1.7 
3 

1  .0 
2 

EDDYVILLE  LOCK  F 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FARMERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

12.0 
12 

T 
8 

5 

T 
3 

3.5 
5 

7.0 
11 

T 
9 

T 
7 

T 

7 

7 

5 

.2 
4 

T 
2 

T 
1 

.8 
2 

T 
T 

FORDS  FERRY  DAM  50 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.3 

T 

T 
T 

2.0 
2 

1.0 
1 

3.0 
4 

T 
1 

GEST  LOCK  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HAZARD  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

12 

9 

6 

5 

T 

9 

6 

4 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

- 

HEIDELBERG  LOCK  14 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

9.0 
10 

T 
6 

5 

4 

2.2 
2 

8.1 
10 

T 

7 

T 
7 

T 
7 

6 

5 

T 
5 

T 

T 
T 

1.2 

1 

T 
T 

HENDERSON  7  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

1  .0 
1 

T 

T 

3.0 
1 

T 

HOPKINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 

1 

- 

.8 

1 

- 

.3 

- 

.8 

1 

T 

1.1 

1 

T 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

.8 

1 

1.2 
1 

.5 

.5 
T 

.4 

.5 

T 

2.5 

1 

T 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 
T 

T 

6.9 

7^ 

7 

T 
5 

T 
2 

6.0 
4 

T 
6 

4 

.7 
4 

3 

3 

T 
3 

.6 
3 

T 

1 

1 

2.0 
2 

T 
3 

LONDON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

9.0 
2 

T 
9 

9 

T 
9 

T 
6 

11.0 

1 

T 
11 

10 

T 
9 

8 

4 

T 
3 

T 
2 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

.3 
T 

3,1 

.1 
3 

1 

.4 

T 

T 
T 

1.4 
1 

T 

.3 

T 

1.6 

1.0 
T 

T 
T 

T 

2.5 
1 

T 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

8.0 
8 

2.5 

5 

3 

1.0 

2.8 
3 

1 

T 

.7 
T 

T 

.3 

T 

.1 

T 

MAYSVILLE  DAM  33 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

6 

6 

3 

2 

6 

5 

- 
3 

3 

3 

2 

3 

1 

T 

T 

T 

MIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 
4 

8.5 
10 

.2 
7 

5 

T 
3 

T 

5.6 
3 

T 

1 

T 

1.2 

T 

T 

MILLERSTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

4.4 
5 

T 

T 

T 

1  .0 
1 

T 

T 

1.0 
1 

T 

3.0 
3 

1 

MONTICELLO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.3 
2 

7.0 
9 

7 

4 

2 

5.0 
5 

7.0 
12 

8 

1.2 
9 

5 

3 

2 

T 

MURRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.3 

T 

.2 

T 

.3 

T 

T 

T 

.4 
T 

OWENSBORO  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 
T 

.3 

T 

.5 
1 

- 

.5 
1 

T 

.2 

T 

T 
T 

T 
T 

3.0 
3 

2 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

1.0 

3.0 
2 

T 
T 

2.0 
T 

1  .0 
3 

T 

PAINTSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 
1 

7.0 
8 

2.0 
9 

5 

4 

T 

5.0 

5 

5 

4 

3 

2 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1.0 
1 

T 

T 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

6.0 
3 

2.0 
8 

7 

4 

8.0 

.3 
8 

7 

T 
4 

3 

3 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

RUSSELLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

6.6 
5 

- 

1.0 
2 

_ 

.7 
1 

_ 

.7 
1 

_ 

.3 
T 

.3 
T 

.5 
1 

SOMERSET  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

7 

6 

3 

2 

10 

8 

6 

6 

5 

4 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

SUMMER  SHADE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

7 

T 
5 

2 

T 
1 

8.0 
8 

5 

4 

1  .0 
4 

3 

T 

T 

1.5 
1 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

3.5 
4 

3 

T 
2 

T 
T 

.8 

1 

.9 

1 

T 

1 

.6 

1 

.5 

1 

T 

3.8 
4 

.1 

1 

T 
1 

1.4 
2 

.1 
2 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 


AMISM   MM   *9 

ALBANY   *  N 
ALLEN 

ANCHMAGE 
AFEX   !    NE 

ASHLAND    0AM    29 
BARBOURVILLE 
BARDSTOWN    S    J    WEP    SCH 
BAXTER 
BEAVER   DAM 


BENTON 
BENTON   2 
BEREA   COLLEGE 
BEREA    WATER    WORKS 

BLAINE 
BONNIEVILLE 
BOWLING   GREEN 
BOWLING   GREEN   SU8STA 
BOWLING    GREEN    FAA    AP 


BRENT    I 


CALHOUN    LOCK    2 
CAMPBELL5V1LLE 
CANEfVILLE 
CARROLLTON   LOCK    1 
CLAY    CITY    1    WNW 

CLERMONT    1    SSE 

CLINTON 

COBB 

COLLEGE    HILL    LOCK    11 

COVINGTON   WB   AIRPORT 

CUMBERLAND    FALLS    ST    PK 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA   Z 

DANVILLE 

OAVELLA 

DELPHI A    1    E 

DC  MA 

DEWEY   DAN 

DIX   DAM 

DUNDEE    BARRETTS    FORD    BR 

OUNHDR 

OYER 

eODYVILLE    LOCK    F 

EDMONTON 

ELIZABETHTOWN 

CLKMORN  CITY 
ELK TON  2  5 
FALMOUTH 
FARMERS 
FLEMIN6SBURG 

FLEMtNGSSURG  2 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  * 
KLIN  1  E 

FREEBURN  2  SW 

FRENCHBURG 

GAMALIEL 

GEORGETOWN    WATER    WORKS 

GEST    LOCK    3 

GLASGOW 
GLASGOW   WKAY 
GLENDALE    1    E 
GOLDEN   POND   6   N 
GRANT    DAM    36 

GRAYSON    1    SE 
GREENSBURG 

GREENseUBG    HIWAY    61    BR 
GREENUP    DAM    30 
GREENVILLE    2   W 

MALEYS  MILL 


COUNTY 


097a  CAMPBELL 
1046  EDMONSON 
1120  PIKE 

CUMBERLAND 
06  TRIGC 


BRECKimiDCE 

CLINTON 

FLOYD 

JEFFERSON 

MUHLENBERG 

BOYD 

KNOX 

NELSON 

HARLAN 

OHIO 

HARLAN 
MARSHALL 
MARSHALL 
MAD I  SON 
MADISON 

LAWRENCE 

HART 

WARREN 

WARREN 

WARREN 


1227 


HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  7  SSW 

HERN DON 

HICKMAN  1  E 

HtCKSVtLLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

H006ENVILLE  NAT  PARK 

HOPKINSVILLE 

HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  I  NNE 
KENTUCKY  DAM 

LA  GRANGE  1  SW 
LANCASTER 
LEITCHFIELO 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LIBERTY 


LEAN 
TAYLOR 
GR'YSON 
CARROLL 


BULLITT 
ICRHAN 
CALDWELL 
ESTILL 
BOONE 

WHITLEY 
HARRISON 
HARRISON 
BOYLE 

MARTIN 

PERRY 
KNOTT 
FLOYD 
MERCER 
OHIO 

MUHLENBERG 

BRECKEMRIOGE 

LYON 

METCALFE 
HARDIN 


36  31 

36  SI 

37  34 

37  33 


37  25 

36  41 

37  52 


65  oe 

62  43 

65  33 

67  19 


65  26 

63  20 

66  52 


S7  16 

85  2 

86  30 

85  11 


TODD 
PENDLETON 

ROWAN 
FLEMING 

FLEMING 

MADISON 

CRITTENDEN 

FRANKLIN 

SIMPSON 

■IKE 

MENIFEE 
MONROE 
SCOTT 
HENRY 

BARREN 
BARREN 
HARDIN 
TRIGG 
BOONE 

CARTER 
GREEN 
GREEN 
GREENUP 

MUHLENBERG 

CHRISTIAN 


LEE 

HENDERSON 

CHRISTIAN 

FULTON 

GRAVES 

JESSAMINE 

KNOTT 

LARUE 

CHRISTIAN 

LESLIE 

MARTIN 

>  BRECKINRIDGE 
BREATHITT 

LETCHER 

>  JESSAMINE 
LIVINGSTON 

>  OLDHAM 

I  GARRARD 
1  GRAYSON 
,   FAYETTE 


38  ; 

36  25 

37  54 

37  28 

38  1 
36    43 


IS 

69  30 

^■t 

82  51 

12 

87  12 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


SA     hk 

5P      9P 


36  23 

64  17 

37  3« 

84  46 

37  48 

82  32 

37  02 

83  07 

17  25 

62  *e 

37  45 

62  47 

84  43 

37  33 

86  43 

37  05 

67  00 

37  43 

66  1; 

37  03 

88  05 

37  00 

85  3: 

37  41 

85  52 

84    50l       503 

62    96|        900       6A 


82  59 
85  44 
87  30 
S3  23 
62  32 


11 


CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. BARBARA  M<  COOL    ! 
NANNIE  AUXIER  ! 

C<  E*  BARRET  I 

SPENCER  PWWSE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNION  COLLEGE 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL, 

C>  HOMER  MOtAN 

E*  G*  YOUNG 

C.  C.  WHITEAKER 
JAMES  K*  MILLER 
RADIO  STATION  WCBL 
JAMES  A>  GROSSMAN 
I  MRS*  LAURA  B*  GASBARD 

A*  ENOCH  WHEELER 
CITY  OF  BONNIEVILLE 

' JAMES  »•  EDWARDS 

i  TVA-639  I 

FED.  AVIATION  AGENCY 

I  CORPS  OF  ENGINEERS 
' ELDRIDGE  SKAGGS 
EDWIN  e*  JOHNSON 


BERNHEIM  FOUNDATION 
' WOODSON  D.  FRANKLIN 
MRS  BENNIE  6*  WHITE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
I.U*S>  WEATHER  BUREAU 

KY.  OEPT.  OF  CONS. 
MARSHALL  HILL 
KY.  CARDINAL  DAIRY 
R*  P.  COLOIRON 
MRS.  EVA  M.  DAVIS 


BALLARD  I 


WALKER 


JESSE  I 


,  MUFF 


739   6P   6P 


560   6P   7A 


519   5P   5P 


382   6P   6P 


N.  D.  GIVENS 
LENA  BLAIR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E.  HORAN 
RADIO  STATION  WIEL 

EOMONO  0.  BENNETT 
S.  RICHARD  ANDERSON 
FRANK  H.  LAWSON 
MRS.  C.  C.  STAMPER 
MRS.  JEAN  FLEMING 

WILLIAM  H.  FISCHER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
' CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  KATIE  D.  NEAL 

,  MRS  ALTA  St  GOOSLIN 
' MISS  ESTHER  WILSON 
, £.  GUY  OECKARD 

WILLIAM  F.  BRAMBLETT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

EMILY  H.  BEAM 
RADIO  STATION  WKAY 
DEWEY  S.  HILL 
FISH  *  WLDLF.  REFUGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ALBERT  G.  SWANAGAN 
HOWARD  PICKETT 
LYNN  T.  8LAKEMAN 
CORP  OF  ENGINEERS 
C.  R*  LOVELL 

CLEATUS  E.  BRINKLEY 
DAVID  K.  CARSON 

H.  A.  BAILEY 
LEE  J.  HOGSTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANK  STREET 

C.  W.  KEATTS 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

TVA-679 

CORPS  OF  ENGINEERS 


FLOVD  G.  ROBBINS 

JAMES  0,  MALONEY 
HOBART  I  SON 
HUGH  W.  BUFFIN 
TVA-379-A 

ALBERT  V.  HARDIN 
KENTUCKY  UTILITIES  CO. 
CLYDE  STIKELEATHER 
)  U.S.  WEATHER  BUREAU 
PALLIA  F.  HANKLA 


STATION 


LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 
LeCKPORT   LOCK   2 
LOGLICK    1    S 
LONDON 
LONDON   FAA   AP 

LOUISA 
LOUISA    2 
LOUISVILLE 

LOUISVILLE    BOWMAN    FLD 
LOUISVILLE    WB    AP 

LOUISVILLE    UPPER    GAGE 

LOVELACEVILLE 

LUCAS 

MAOISONVILLE    1    SE 

MAMMOTH    CAVE    PARK 


MANCHESTER    4 
MAYFIELD 

MAYSVILLE    DAI 


SE 


MC    KIN 


EYS6URG 


COUNTY     < 


META 

MIODLESeORO 

MIDDLESSORO    SEWAGE    PL 

MIDWAY 

MILLER SeURG 

MILLERSTOWN 

MONTICELLO 

MOREHEAD    STATE    COLLEGE 

MOUNT    STERLING 

MOUNT    VERNON 

MUNFORDVILLE    1    N 


I ONEONTA    DAM    35 
lOWENSeORO    2    W 

OWENESORO   0AM    46 
' PADUCAH    FAA    AIRPORT 

PADUCAH 


ROCHESTER    LOCK    3 
,RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE    SUB5TA 


SALYERSVILLE    2   SE 

SCOTTSVILLE 
SCOTTSVILLE    Z    SW 
SEBREE 

SHAWNEE    STEAM   PLANT 

SHELBYVILLE 
SHEPHERDSVILLE 
SMITHFIELO   4   S 

SOMERSET 
SOMERSET    1    N 

'sPfllNGFIELD 

(STEARNS 
I  SUMMER    SHADE 
I  SUMMER    SHADE    SU8ST* 
TATHAM 


JESSAMINE 

HENRY 

CLARK 

LAUREL 

LAUREL 

LAWRENCE 
LAWRENCE 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 

JEFFERSON 
BALLARD 
BARREN 
HOPKINS 
5097    EDMONSON 

5111    CLAY 
5230   GRAVES 
5243    MASON 
5291    JACKSON 

5301|PEN0LETON 


5438    GRAYSON 
552aI WAYNE 
55551  ROWAN 
5640iMONTGOMERV 
564e| ROCKCASTLE 

568'.  I  HART 
5694    CALLOWAv 
6013lCARTER 
6020    HOPKINS 

6028  I  CLAY 

I  6033  I  CAMPBELL 
6091    DAVIESS 
60961  DAVIESS 
I 6110!MC    CHACKEN 
! 6115.MC    CHACKEN 

6117|MC    CRACKEN 
6136    JOHNSON 
6353    PIKE 
6384   BELL 
6575  I  CALDWELL 

6679: ESTILL 
6805    MADISON 

68e2!OHI0 
7049  I  LOGAN 

7054 1  LOGAN 

TOTaI SCOTT 

709i!hardin 

7096' MARION 
7121. WOODFORD 
MAGOFFIN 


N6S 

j  TAYLORSVILLE 
ITOMPKINSVILLE 
I  TURKEY    CREEK    SCHOOL 
I  TYRONE    LOCK    5 
UNIONTOHN    DAM    49 

I  VALLEY    VIEW    LOCK    9 
VANBUREN 
VANCEBURG   DAM    32 
WARSAW    MARKLAND    DAM 
WAYNES BURG 


819 


NIO 


NE 


WEST  LIBERTY 
.WILLIAMSBURG  2 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 
I  WILLOW  LOCK  13 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


6246  JESSAMIN! 

I 8250JANDERS0N 
8259  LEWIS 
18446  GALLATIN 
I  B486!LINC0t.N 

I  8551'mORGAN 
I8T09JWHITLEY 

8714  I  GRANT 

8724  I  LEE 

B807  RUSSELL 

6B24   BUTLER 


MAGOFFIN 
ALLEN 
ALLEN 
WEBSTER 
MC   CRACKEN 

SHELBY 


WASHINGTON 
MC    CREABY 
METCALFE 
METCALFE 
WASHINGTON 


2      37    06         64   04 
2      37    05         84   05 


Xt>  58 

36  53 

37  19 
37  11 


38 

04 

37 

21 

37 

16 

3f 

■*6 

19 

37 

16 

3      37    36        B7 


OBSERVATION 
'       TIME  AND 
TABLES 


37  06    83  43 


37  34 

36  37 
36  36 


86  05   800   5P 


83  12   895 


64  18    512 


82  31 

83  42 
87  53 


.  16  1122  SA  6A 
.  54  401  7A 
.  53   590   6P   7a 


84  33 
65  99 

85  21 
64  49 
83  09 


65  21 
85  41 
88  05 


86  38    50* 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HUBERT  BURGHER 
KNOXVILLE  FERTILIZER 
FED.  AVIATION  AGENCY 


CHARI 


BRAN> 


HAROLD   C.   FERGUSON 
LOUISVILLE    G.    ♦    E»    C( 
CORPS    OF    ENGINEERS 
I    U.S.    WEATHER    BUREAU 

CORPS    OF    ENGINEERS 
BLAINE    MALONE 
WILLARO    E.    FOSTER 
HOMER    WELBORNt    JR. 
NATIONAL    PARK    SERVICI 


NORA    S. 


'HITE 


MAYFIELD    ELEC.+    WTO. CO. 
CORPS    OF    ENGINEERS 
MRS. WINNIE    W.    MORAN 
RICHARD    T.    SYONOR 

CHARLES    MURRAY 
MRS.    LELA    M,    HERRELL 
CITY    OF    MIDDLESBOffO 
CITY    OF    MIDWAY 
DAVID    C.    BAILEY 


OVA    I 


LAWLER 


EDWARD  A.  RICHARDSON 
MURRAY  STATE  COLLEGE 
GEORGE    E.    DUVAL 


CORPS    OF    ENGINEERS 
VIRGIL    D.    CLARK 
CORPS    OF    ENGINEERS 
FED.    AVIATION    AGENCY 
WESTERN   P.    LACKEY 

CITY    OF    PADUCAH 
JESSE    FAIRCHILO 
U.S.    WEATHER    BUREAU 
FOLEY    PARTIN 
ALTON    M.    HARVlLL 

CORPS  OF  ENGINEERS 
THOMAS  C.  HERNDON 
CORPS    OF    ENGINEERS 

WM.    B.    PORTE" 


INACTIVE   8/59 
JOHN  B.  BAUER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STANLEY  GARDNER 

FORREST  C.  WILLIS 

NOBLE  ALLEN 

MRS.  IDELL  F.  DEERIN6 

PAUL  D.  TOMPKINS 

TVA-709 

VIRGIL  0.  CROUCH 
OVID  K.  MAGRUDER 
GEORGE  F.  SIMPSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RADIO  STA  WSFC 

WM.  H,  GOATLEY 

MRS  GLADYS  M.  GRIFFITH 

CHAS.  H.  MC  MURTPEY 

TVA-6e4 

fl.  C.  DEDMAN 


fRS.  I 


iTHRYN  e.  CARR 


CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  Of  ENGINEERS 

EVERETT  M.  MC  GAUGHEV 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  RITA  RIDOER 

MRS.  ELIZABETH  BROWN 
ESTIL  M.  MEADOWS 
HENPY  NORTHCUTT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 


;  OF  I 


GINEEP: 


1-Bie    SANDYj       2-COMBERLANO,       3-GREEN 


e-SALTi       9-TENNESSEE 


See   Page   18   for   Refei 


USCOIOl-WB-Ash. 


U/VKB 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

FREDERICK  H.  MUELLER,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  HEICHELDERFER,  ChioJ 
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KENTUCKY  -  MARCH  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   88°  on  the  30th  at  Cynthiana  2 

Lowest  Temperature:   -14°  on  the  5th  at  Benton  2  and  on  the  6th  at 

Bonnieville 

Greatest  Total  Precipitation:   5.78  inches  at  Mammoth  Cave  Park 

Least  Total  Precipitation:   1.06  inches  at  Grant  Dam  38 

Greatest  One  Day  Precipitation:   2.30  inches  on  the  9th  at  Bowling  Green 

Substation 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   46.5  inches  at  Benham 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   22  inches  on  the  15+  at 

Mount  Sterling 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Heavy  snows  and  record  late  season  cold 
temperatures  limited  outside  work  to  a 
bare  minimum  during  much  of  March,  and 
as  a  result  of  heavy  livestock  feeding 
during  the  latter  part  of  February  and 
most  of  March,  hay  and  roughage  supplies 
were  short  or  exhausted  over  much  of  the 
state  by  the  end  of  the  month.   Heavy 
snow  which  choked  traffic  with  amounts 
of  5  to  12  inches  on  the  2nd  was  followed 
by  record  cold  temperatures  on  the  5th 
and  6th  with  the  minus  1  at  Louisville 
on  the  6th  being  the  only  time  that  a 
below  zero  reading  has  ever  been  recorded 
in  March  at  that  location.   On  the  8th 
and  9th  the  heaviest  March  snowfalls  of 
record  closed  many  roads  and  isolated 
some  towns  in  the  Southern  and  Eastern 
sections,  also  closed  schools  and  many 
business  establishments  for  two  or  three 
days,  caused  several  storm  connected 
deaths  and  prompted  the  Governor  to 
declare  a  state  of  emergency  for  the 
state.   Snow  depths  ranged  from  14  to 
over  20  inches  in  the  Southern  counties, 
12  to  16  inches  in  the  Central,  and  4 
to  8  inches  in  the  North  with  consider- 
able drifting  in  all  areas.   This  snow- 


fall was  followed  by  continued  bitter 
cold  temperatures  with  below  zero  read- 
ings again  in  the  Southeastern  mountains 
and  statewide  average  temperatures  re- 
maining 20°  below  seasonal  normals  through 
the  14th.   Slow  moderation  in  tempera- 
tures was  featured  from  the  15th  through 
the  26th,  but  still  temperatures  remained 
far  below  seasonal  normals  and  diminish- 
ing snow  cover  remained  over  a  large  por- 
tion of  the  state  until  much  warmer 
temperatures  on  the  27th  and  28th  pro- 
vided the  first  period  since  February 
12th  without  appreciable  snow  cover  over 
much  of  the  state.   The  warm  temperatures 
on  the  28th  were  only  a  few  degrees  below 
record  high  readings  in  the  north  Central 
area  and  these  were  followed  by  spring- 
time showers  which  moved  across  the  state 
on  the  29th  and  30th  bringing  nearly 
normal  temperatures  to  the  state  on  the 
31st. 

0.  K.  Anderson, 
State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Louisville,  Kentucky 
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21.4 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  diiection 

Wind         speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1-2  S 

1 

0 

SUtion 

tt 
> 

■OSS' 

« 
> 

<: 

Jl 

§       1 

a    J 

SI 
II 

O  H 
OM 

o  t- 
o  w 
.-  o 

a 

o  t- 
o  w 
..  o 

o. 

o  m 

"  o 
to 

8 

g 

3 

0> 

A 

i 

to 

g 
I 

si 

PI  S 

•3 

e2 

2 

■3.    a    a 

COVINGTON    WB    AIRPORT 
LEXINGTON   WB   AIRPORT 
LOUISVILLE   WB   AIRPORT 

wsw 
sw 

NW 

11 
11 
13 

9.9 
8.4 
10.0 

46 

39 

SW 

sw 

30 
30 

68 

77 
69 

74 
85 
78 

58 
65 
56 

60 
68 
61 

9 
8 
8 

8 
4 
5 

6 
6 
2 

0 
0 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

23 
18 
18 

55 

7.2 
6.2 

6.0 

See   Reference    Notes   Following    Station   Index 
-  28   - 


DAILY  PRECIPITATION 


1 

Day  of  month 





Station 

1  1  2  {  3 

4  I 

5  1  6 

7  1 

8  I  9 

10  1  11  1  12 

13  I  14  1  15 

16 

17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26   27 

28  1  29  1  30  1 

31 

AODISON  DAM  45 
ALBANY  4  N 
ALLEN 
ANCHORAOe 
APEX  2  NE 

?,<*2 
«.76 
3.19 
J.31 
2*8* 

.14   .53 

.14   .92 
.85 

'.20   I44 

.05 
.01 
.18 

T 

.01 
.04 

.02   .64 
.B2 
.28 

.65 
.58 

.22        .06 
.10   .37   .14 
.32        .22 

.05   T 
,04   .25   .06 

.12 
.57 

.16 
.27 

.05   .05 
T     T 

.02 

.07   .07   ,02 
,11   ,06 
,85 

.20   T     T 
.03   .04 

.01 
.10 

1 
.39 

.13 

.62 

.41 

.34 
.66 

.25  . 
.10  . 

.09  . 
.25  . 

ASHLAND  0AM  29 
BARBOURVILLF 
BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BAXTER 
8FAVER  DAM 

\.1t 
?.3* 
2.60 

.23 

.36   .18 
T    1.25 
.29   .15 

.02 
.12 

•  01 
.03 

.07 
.02 

.03 

.30   .82 

.38 
.05   .65 

.88 

.22   T     .03 
.52 

.04   .01 
,40   .05   ,20 

.15 

.22 

.49 
,30 
.40 
.26 

.04 

*22       .12 
.02   .20   .08 
.12   .02 

.15   .25 
.05   .03   .02 

.01   T 

T 
T 

T     .20 
.10 

.02 
.30 
.60 
.40 
.57 

.39  . 
.10  . 
.29 
.10 
.20 

BENHAM 

».«7 

T     .11  1.16 

.27 

.06 

T 

.12   .45 

.36   T     .18 

.06        T 

l.OB 

,16   .08   .16 

,03   T     T 

.02 

.03 

,43 
.38 

.11 
,10 

BENTON  2 
BEREA  COLLEGE 

03.57 
2.«8 

0.63 
•     .84 

D.05 
.07 

.56 

0.75 
.07   .16 

D.05 

1.61 
.37 

.07   .02 

.11   .10 
.05  D.IO  0.15 

.11 

,11 

.40 
.30 

.19 
.15 

8EREA  WATER  WORKS 
BLAINE 

3.45 
DZ.92 

.11   .92 

D.15  D.40 

.05 

.07 
D.IO 

.02   .60 
0.60 

.28   T     .22 
.09        .38 

.41 
.44 

.06 

,30 

.10 

BONNIEVILLE 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREFN  SUBSTA 

D3.55 
4,57 
4.97 

D.54  0.48 
.17   .37 
•     .55 

T 

.05 

T 

01.40 
1.50 
2.30 

D.30 
.60   .25 
*     .45 

,11 
,47 

T 

.26 

.05 

.15   .09 
.12   .09   .11 
.04   •     .20 
.08   .04   .01 
T     T     ,11 

,15 
.43 

.72 
.66 

.61 

.20 
.25 
T 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRENT  DAM  36 

5.05 
1.12 

.51   .04 
.12 

T 
T 

T 

.05 

.26  2.13 
T     T 

.20   .27   T 

.15   .IB   .04 

T     ,32 

.10 
.18 

.11   T 

T 

T 

.08 

.15 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

4.30 

.23   .57 

T 

T 

T 

T    1.67 

.10   .24   .10 

.04 

.15   .12   .10 
.20 
,04   T     .12 
.08 
.02   .06   T 

T 

T 

.72 

.26 

BUROINE  2  NE 

~ 

.1001.20 

7 

T    D.40 

D.60   T     .20 

T 

.35 

.11 

T 

.83 

,14 

BURKESVILLE 

4.21 

.21   .87 

T 

T 

T 

1.29 

.18   ,40   .13 

.02 

T 

.77 

.14 

CADIZ  LOCK  E 

4.13 

.25   .50 

.08 

1.10 

.60   .24 

.68 

.33 

CALHOUN  LOCK  2 

2.20 

.10   .42 

T 

T 

.03 

T     .33 

,03   .06   .03 

CAMPBELLSVILLE 
CANEYVILLE 

3.70 
3.19 

.47   .38 
.19   .53 

.01 

T 

T 
T 

1.35 
T     .97 

T     .20   .01 
.13   .08   .07 

.36 
.27 
.16 

T     T 
.01   T 

,09   ,03   .03 
.07   ,08   .02 
.05   T 

T 

,04 

.66 
.50 
.27 

,06 
.26 
.05 

CARROLl TON  LOCK  1 

1.20 

T     .25 

.02 

T 

.02 

.02   .05 

.20        .11 

^ 

CECILIA 

RECORD  MISSING 

.42 

.15   .03 

.05 

.21 

.06 

CLAY  CITY  1  WNW 

2.03 

.45 

T 

T 

.05 

.29 

.09        .21 

CLERMONT  1  SSE 

COBB 

COLLEGE  HILL  LOCK  U 

COVINGTON  WB  AIRPORT    R 

r.5e 

3.55 
2.25 
1.14 

.20   .51 

.18   .48 

T           .45 

.14   .15 

.02 

T     T 

.01 

.03 
.04 

.66 
1.21 
.02   T 

.13 

.05   .05   .04 

.35 
.24   .20   ,24 
T     ,05   .04 

T 

.26 
.30 
.42 
.25 

T     T 
,01   .01 

.02   ,01 
.08 

.12   .01 
.02   .10   T 

.01        T 

T     T 

.03 

T 

.53 
.77 
.41 
.11 

.20 
.18 
.06 
.06 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

- 

.10  1.10 

.04 

.05 

.02 

" 

~ 

CYNTHIANA 

1.97 

.51 

.01 

T 

.06 

.01   .07 

.44        .19 

.31 

T     T 

.10 

T     T 

.15   .07 
D.20  0.20 

T 

,15 
.20 

T 

CYNTHIANA  2 

D2.51 

0.03  0.68 

D.IO 

D.20 

D,50       D.30 

.02   .11   .02 

.31 

DANVILLE 

2.82 

.03   .88 

.01 

.01 

.03 

T     .58 

.29        .17 

.36 

.14 

.09 

.33 

OELPHIA  1  F 
DEWEY  DAM 

2.68 

.75 

.05 

T 

.05   .15 

.34        .26 

T 

.57 

.15   .10 

T 

.26 

OIX  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  8R 

1.91 
3.63 

.01   .46   T 

.30   .70 

T 

.06 

T 

.35 

1.00 

.20        ,10 
.07   .12   .06 

.37 
.28 

T 
.05 

T           ,09 
,08   .05   .04 
.06   .01 
.02 

.12   .10 

.22 
.60 
.82 
.28 

.05 
.28 

DUNMOP 

3.39 

.28   .55 

.02 

.01   .50 

.40   .22   T 

.52 

.06 

,09 

EDOYVILLE  LOCK  F 

3.16 

.32   .79 

.05 

1.10 

0.60   .25 

.20 

,60 

EDMONTON 

3.84 

.15   .10 

,55 

.12 

1.25 

.20   .10   .15 

.40 

ELIZABETHTOWN 

3.45 

.68   .17 

T 

.15 

.59 

T 

.73 
.22 
.33 
.27 
.46 

.16 

.15   T 

T     .18 
.08   .09   T 
T     .05   .03 

.09   .05 

T 

.70 
,20 

.10 
.30 

ELKHORN  CITY 
ELKTON  2  S 
FALMOUTH 
FARMERS 

3.95 
3-76 
1.60 
2.31 

.65 

.18   .40 

T     T     .48 

.56 

.32 
.02 

T 
.05 

T 
T 

.01 
T 

.03 

.20   .48 
T    1.43 

T 
.02   .06 

1.40 
,09   .41   .05 
,34   .05   .15 
,25   ,01   .26 

T 

.06 
.12   T 

.02   T 

T 

T 

T 
.03 

.48 
.05 
.24 

.13 
.06 
.18 

FLEMING5BURG 

RECORO  MISSING 

.52 

T 

.14   ,06 

.11   T 

T           T 

.05 

.09 

.14 

FLEM1NGS8URG  2 

02.82 

.25   .26 

.06 

.07 

.39 

D.50   ,15   .14 

.23 

.06 
,25 

FORD  LOCK  10 

2.32 

.70 

.03 

T 

T 

T     .30 

.38        .12 

.37 

T     T 

.67 

FORDS  FERRY  DAM  50 

7.25 

.05   .32 

T 

T 

.03 

.76 

T     ,03   T 

T 

,10 

T 

T     .04   T 

.12   .01 

,29 

•  04 

FRANKFORT  LOCK  4 

1.78 

.45 

.03 

T 

.03 

T     .23 

.20        .13 

,23 

.02 

FRANKLIN  1  E 
FREEBURN  2  %V 
FRENCHBURG 

3.13 
3.23 
3.30 

.41   .67 
.97 

T 

.07 

.60 

.03   T 

^ 

.62 

.01   T 

.30   T 
.60   .01   .22 
,53        .33 

T 
.01 

.46 
,51 
.63 

.01 

T     T     T 

.10   .13 
.07   .23 

.02   T 

.01 
.13 
.16 

.47 
.11 
.35 
1.20 
.15 

T 

.42 

.43 

.16 

.06 

GAMALIEL  1  S 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 

4.35 
2.29 

.26   .60 
.06   .46 

.01 

T 
T 

T 
D.06 

T    1.03 
.26 

.06   .26   .07 
0-60        .29 

T          T 

.16 

T 

.05   ,03   T 

,08   .07 

GEST  LOCK  3 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 

1.37 
3.22 
3.11 

T           .31 

.32   .10 
.61   .05 

T 
T 

.01 

T     ,13 
.96 
,92 

.21         .17 
.24   .20   .12 
T     .18   T 

.24 

.04 
.40 

•  05 
.12   ,12   •!? 

•07   .05   -01 

T     .08 

.22 
.68 
.58 
.85 
.51 

.04 
.20 
-IS 
.12 
.13 

GLENOALE  1  E 

2.30 

.16   .40 

.02 

.30 

,10 

.12 

.10   .01   ,12 

,09 

GOLDEN  POND  8  N 

3.34 

.45   .43 

.40 

.65 

.44 

.24 

GRANT  DAM  36 
GRAYSON  I  SE 
GHEEN5BURG 

1.06 
2.27 

3.74 

.15 

.17 

.14   .63 

T 
.03 

T 

T     T 

] 

.01   T 
T 

1,15 

.49        .05 
.79   T     ,20 
.13   .08   .16 

T     T     T 

.16 
.39 
.37 

.04   T 

T 

T     T 

.16   .10 

.03   .10   .05 

.03        .05 

.12   .05 

T     T 

"*" 

^ 

.04 

.13 
.78 
.73 
I 

.10 
.30 
.12 
.10 
.49 

GREENSSURG  HIWAY  61  BR 

3.31 

.22   .63 

.90 

.25   .05 

T 

,35 

GREENUP  DAM  30 

1.70 

.29 

T 

.01 

T 

.04 

.25   T     .05 

.21 

.19 

GREENVILLE  2  W 

3.43 

T     .63   .16 

.02 

.72 

.30   T 

.30 

T     T 

.15   .05   T 
,12   T 

.06 

.74 
.43 
,31 
.43 
1.01 

•  30 

T 

.07 

.27 

.03 

HARTFORD  6  NH 

2.78 

.48   .45 

T 

T 

.92 

T     T     .15 

■  23 

.06 
.05 

HAZARD  WATER  WORKS 

3.12 

.93 

.11 

.03 

.04   .52 

.18        .11 

.57 

.16   .03 
.10   .04 

HEIDELBERG  LOCK  14      P 

2.99 

.78 

.03 

.04 

T 

T     .35 

.20   T     ,25 

,45 

HENDERSON  7  SSW 

2.50 

.41   .06 

.02 

.62 

.11 

.10 

.12 

,02   T 

HICKMAN  1  E 

4.52 

.75   .80 

.30 

.75 

.45 

.30 

.21 

T 

.96 

.58 

.05 

HICKSVILLE 

3.54 

.41   .67 

.95 

.57 

.04 

.16 

.11 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

2.43 

.68 

.04 

.05 

T     .47 

.31         .09 

.33 

.02 

T     .14   ,03 

.05 

.23 
.34 
.99 

.04 
.13 
.24 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

3.66 

.76 

.07 

.02 

.65   .41 

.19   .25 

.57 

.10   .12 

HOPKINSVILLE 

3.28 

.11   .42 

T 

.02 

.55 

T     .52   .05 

T 

,28 

T 

.07   .03   T 

HVDEN 

3.61 

.03   .94 

.09 

.03 

.02 

.04   .72 

.24        .23 

T 

.49 

.08   .07 

T 

T 

.08 

.50 

,05 

INEZ 

0.40  0.10 

.22 

T 

0.45 

D.25 

0,05 

- 

T    D.IO  D.IO 

- 

~ 

" 

IRVINGTON 

2.85 

.46   .19 

.03 

.83 

.04 

.22 

.09   .04   .02 

.04 

.73 

.16 

JACKSON 
JEREMIAH 

.39   .82 

.12 

.01 

.01   .44 

.45 

,47 
.48 

.10 

.18 

.04 

.05 

.06 
.12 

.03 

.07 

KEENE  1  NNE 

2.91 

.50 

.21 

.OB 

.30 

,65        .30 

.20 

,20 

T 

T 

.33 
.32 

.14 

KENTUCKY  DAM 

2.38 

.25   .58 

.05 

.60 

T     .33   T 

,15 

.03 

.07 

T 
.12 

LA  GRANGE  1  SW 

2.46 

.70 

.01 

.01   .50 

.10        .30 

.30 

.04 

.5( 

LANCASTER 

2.87 

.65 

.07 

.67 

.24        .18 

.36 

.16 

,40 
.97 

LEITCHFIELO 

3.57 

.06   .70 

T 

T 

T 

T     ,79 

.18   .06   .10 

.32 

.02   T 

.05   .11   .01 

,20 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 

1.49 

.26   .06 

T 

T 

.06 

.30 

T     .12   .02 

T 

.27 

T 

.14   T     T 

.02 

.24 

.65 

T 
.15 

LIBERTY 

4.30 

.20   .80 

.05 

.10  1.05 

.35   .05   .15 

.45 

,15   .15 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 

1.57 

.77 

T 

T 

.35 

.10 

.25 

.10 

LOCKPORT  LOCK  2 

2.01 

T     7     .58 

.03 

.21 

.38        .16 

.27 

T 

.04   ,03 

.26 

.03 

LONDON  FAA  AIRPORT 

3.29 

.66   .18 

.04 

.02 

.07 

.66 

T     .11   .03 

.06 

.45 

,06   ,09   ,01 

T 

.23 

.54 

.06 

LOUISA  2 

1.84 

.51 

.02 

.01 

.02 

T     T 

,30   T     ,27 

.31 

,10  .oe 

T     T 

T 

.17 

.05 

LOUISVILLE 

2.26 

.44   .25 

.05 

.70 

T     .05 

.22 

T 

.15   T 

T 

.33 

.07 

LOUISVILLE  WB  AP        R 

2. 42 

.65   .01 

T 

.05 

.66 

T     .07   T 

T 

.19 

T 

.21   T     T 

T 

.03 

.50 

.05 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

1.74 

T     .38 

T 

T 

.02 

T     .24 

.23   T     ,04 

.20 

.04   T 

T     .12   T 

.4C 

.07 

LOVELACEVILLE 

2.82 

.67   T 

.10 

.88 

.26 

T 

.12 

MAOISONVILLE  1  SE 

2.70 

.51   .32 

T 

• 

.51   .06   .15 

.15 

.04   .08   T 

.62 

.26 

.17 

MAMMOTH  CAVF  PARK 

5.78 

.17   .61 

T 

T 

1.6G 

.23   ,02 

.47 

.22   .80   .6C 

T 

.8S 

MANCHESTER  4  SE 

3.65 

1.03 

.06 

.03 

.05 

.02   .7* 

,23        .22 

.51 

.10   .It 

.12 

.3C 

.06 

MAYFIELO 

3.70 

.44   .42 

1.07 

.65 

T 

.26 

.8* 

MAYSVILLE  DAM  33 

1.25 

.17 

.01 

.02 

T 

.02 

.10        .10 

.35 

.10   T 

.10   ,0* 

T     T 

T 

.23 

HCKEE 

3.76 

.06   .89 

.05 

.02 

.05 

T     .70 

.30   T     ,34 

T 

.42 

T 

.10   .14 

,05 

.51 

.13 
.05 

MIODLESBORO 

4.90 

1.20 

.06 

.03 

T 

.03   .98 

.35   ,10   .IS 

.01 

,73 

T 

.14   .OE 

T 

T 

.10 

.6' 

MIDWAY 

2.21 

.64 

.02 

T 

.04 

T     .3^ 

.29     .n 

,26 

T 

.19   .0/ 

.1 

.10 

MILLERSTOWN 

3.75 

.07   .82 

.01 

.6C 

.50   .16 

.20 

.03 

.18   .0( 

1.01 
.9( 

.11 
.12 

MONTICELLO 

4.67 

.17   .9! 

.02 

.03 

T 

1.1! 

.10  .21  .le 

.51 

,15   .0{ 

T 

.05 

MOUNT  STERLING 

4.K 

.20   .85 

.20 

l.OC 

T     .80 

.47 

T 

,06   ,15 

T 

.15 

.1« 
.2S 

.12 
.16 

MOUNT  VERNON 

4.57 

.80   .0! 

.10 

.03 

1.2* 

T     .20   .13 

.49 

.09   .18   .2< 

.57 

MUNF09DVILLE  I  N 

4.oe 

.11   .61 

T 

T 

T 

T    1.21 

.17   ,12   ,13 

T 

.43 

T     T 

,03   .13   T 

,9] 

.11 

MURRAY 

2.93 

.62   7 

T 

.10 

.81 

.17 

.07   T 

.26 

,11   T 

.03 

.61 

OLNEY 

3.2t 

.40   .5< 

.04 

.01 

.9C 

.40   T 

.15 

,05   .08 

.5 

.16 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Station 

3 

Day  of  month 

e2 

1  1  2  1 

3 

4  1 

5  1  6 

7  1 

-8  1 

9 

10  1 

u  1 

12 

13  1  14  1  15 

16 

17  1  18 

19 

20 

21 

22  1  23  1  24 

25   26  j  27 

28  1  29  1 

30 

31 

ONEIDA 

3.5* 

.97 

.11 

.05   T 

,02 

T 

,57 

,27 

T 

.23 

.51 

.14 

T 

.14 

.45 

•  06  , 

ONEONTA  0AM  35 

1.17 

.34 

T 

T 

T 

.02 

.26 

,07 

.17 

.11   T 

T 

.03 

T     T 

T 

T 

T 

.17  • 

OWENSBORO  2  W 

3.11 

.44 

.44 

1.00 

.03 

,02 

.15 

T 

.08 

.70 

.25  • 

OWEN'^BOPO  DAM  46 

2.63 

.22 

.42 

T 

T 

T 

.36 

.22 

.06 

.10 

.15 

.03 

.04 

.10 

.01 

.63 

•  29  . 

PADUCAH  EAA  AIRPORT 

1.64 

.58 

T 

T 

T 

.03 

.39 

.14 

.16 

.06 

T     ,18 

.01 

T     T 

T 

T 

T 

.09 

• 

PADUCAH 

2.49 

.68 

T 

.01 

.80 

T 

.27 

.14 

T 

.59 

, 

PAINT<;viLLE 

2.04 

.50 

T 

T 

T 

.08 

.02 

.18 

T 

.37 

.50 

.04 

.15 

T 

T 

T 

.20  • 

PIKEVILLE 

2.66 

.32 

.42 

.05 

T 

T 

.08 

.57 

.02 

T 

.31 

.48 

.02 

.03 

.02 

T 

.01 

.25 

.08  • 

PINEVILLE 

5.12 

T     .02 

1.04 

.10 

.03   T 

■  01 

.04 

1.07 

.27 

.05 

.27 

T 

.51 

T 

.24 

.14 

T 

T 

.12 

.99 

.22  , 

PRINCETON 

D.06 

.70 

0,05 

.70 

.10 

~ 

.07 

,40 

.03  • 

RAVENNA  LOCK  17 

1.83 

.56 

T 

T 

T 

.14 

T 

,19 

,34 

.09 

.06 

.45 

. 

RICHMOND 

2.67 

T 

.70 

,10 

T 

,07 

.04 

.27 

.25 

.19 

.37 

T 

.14 

.02 

.40 

.12  . 

ROCHESTER  LOCK  3 

2.81 

.34 

.16 

,04 

T 

T 

.50 

.10 

.20 

.07 

.31 

.04 

.06 

.10 

,01 

.53 

•  25  • 

RUSSELLVILLE 

4.13 

.18 

,77 

.02 

1.22 

.11 

.44 

.08 

.32 

.08 

.08 

.06 

•  62 

.15  . 

RUSSELLVILLE  SU8STA 

3.62 

.20 

.70 

.02 

1.51 

T 

.39 

T 

T 

.10 

.70 

' 

SALVISA  LOCK  6 

2.57 

.02 

.71 

T 

.05 

T 

,45 

.33 

.11 

.29 

T     T 

.20 

.02 

,30 

.09  , 

5ALYERSVILLE  2  5E 

2.57 

.79 

.02 

.08 

,09 

,36 

,25 

.49 

.12 

.08 

.04 

.19 

.06  , 

SCOTT^IVTLLE 

_ 

.43 

.01 

,09 

1.13 

.45 

_ 

- 

.22 

.15 

.02 

.60 

.13  . 

SCOTTSVILLE  2  SW 

4.25 

.27 

.73 

T 

T 

.05 

I  .20 

T 

.45 

.15 

,03 

,37 

.05 

.08 

.05 

.72 

,10  . 

5EBREE 

- 

* 

0.93 

D.87 

0.03 

" 

0.06 

~ 

~ 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

3.16 

.25 

.61 

.05 

.07 

.81 

.25 

.02 

T 

.15 

T 

T 

T 

.86 

.09  . 

SHELBYVlLLE 

1.36 

T 

.42 

T 

.19 

T 

.05 

.08 

.03 

.14 

T 

.37 

,08  • 

SHEPHEPDSVILLE 

,42 

- 

- 

• 

.47 

.02 

.24 

.02 

.13 

.01 

.52 

.15  . 

SDMER^^ET  1  N 

3.84 

.66 

.19 

.02 

T 

T 

1.20 

.20 

.01 

,48 

.10 

.06 

.06 

,29 

.40 

,17  . 

SPRINGFIELD 

3,01 

,12 

.63 

T 

T 

,60 

.55 

.07 

,25 

.09 

^ 

.55 

.15  . 

STEARNS 

4.90 

.15 

.85 

T 

.05 

1.10 

,21 

.20 

.43 

.63 

.33 

.07 

.75 

.12  • 

SUMMER  SHADE 

4,35 

.84 

•  27 

.02 

T 

1,45 

.33 

.46 

.07 

,07 

.07 

,13 

.48 

.16  • 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

3.83 

.28 

.85 

T 

T 

T 

.80 

.20 

.21 

.09 

.47 

.03 

.08 

,06 

T 

.57 

.17  • 

TAYU0R5VILLE 

2.39 

T 

.56 

T 

T 

.46 

.30 

.07 

.25 

.20 

T 

,47 

.08  . 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

3.95 

.25 

.54 

.08 

1.45 

.48 

.27 

.03 

.11 

.03 

.61 

.10  . 

TYRONE  LOCK  5 

2,23 

.57 

.02 

.04 

T 

.32 

.34 

,11 

.28 

T 

.17 

T 

,38 

. 

UNIONTOWN  DAM  i*9 

2.45 

,13 

.28 

T 

T 

.02 

T 

,35 

.12 

.08 

,05 

.10 

T     T 

.05 

.05 

T 

,90 

.32  . 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

1.90 

T 

.46 

.04 

T 

.04 

T 

,25 

.20 

T 

.19 

T 

.28 

T     T 

.13 

.01 

,04 

,23 

.03  • 

VANBUREN 

2.34 

.04 

.46 

.02 

.04 

.44 

.16 

.06 

.26 

.02 

.02 

.17 

.02 

,53 

.10  • 

VANCEBURG  OAM  32 

2.76 

T 

.43 

.01 

T 

.04 

1.22 

.10 

.06 

.25 

.21   T 

.11 

.12 

.11 

""" 

.12  . 

WARSAW  MARKLANO  DAM 

1.08 

.24 

.11 

T 

T 

.06 

.25 

T 

.07 

.21 

T 

T 

T 

,14 

T 

WAYNE SBURG  7  NE 

3.51 

.21 

.94 

T 

T 

.02 

.73 

.33 

.19 

.36 

.13 

.02 

T 

,46 

,12  • 

WEST  LIBERTY 

3.16 

.70 

.03 

.03 

.13 

.35 

.29 

.48 

.10 

.04 

T 

,03 

,56 

•  42  • 

WILLIAMSBURG  2 

4,29 

,09 

1,06 

.05 

.03 

.03 

.01 

.95 

.20 

.12 

.20 

.57 

.20 

.05 

,17 

.41 

•  15  • 

WILLIAM5T0WN  b    WSW 

1.54 

.39 

.07 

T 

.09 

T 

.06 

.44 

.21 

T 

T     T 

.10 

T 

T 

,13 

.05  • 

WILLOW  LOCK  13 

3.17 

,93 

.10 

.03 

.45 

.24 

.20 

.45 

,12 

.03 

.03 

.51 

,08  • 

WOLF  CREEK  DAM 

4.27 

.07 

.62 

.02 

.89 

.25 

.31 

.23 

.50 

.09 

.08 

.03 

.87 

•  11  • 

WOODBURY  LOCK  4 

3.80 

.17 

.50 

.02 

^ 

.03 

^ 

1.14 

.10 

.16 

.12 

.35 

.02   T 

.12 

.11 

.03 

.68 

,25  • 

REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  St 
13,  Kentucky,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 


Figures  and  le 
Delayed  data  a 
Monthly  and  se. 


s  following  the  station  name,  such  as  12  SSW.  Indicate  distance  in  miles  and  di 
orrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulleti 
al  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried 


Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  dati 
Divisions,  as  used  in  ■'Climatologlcal  Data"  Table  ; 


ot  listed  in  the  tables,  are  either  missing  i 
the  maps,  became  effective  with  data  for  Jum 
in  "F,  precipiti 


t  at  Weather  Bureau  Airport  Sta 
the  post  office. 


eluded  in  thl 


al,  Standlford  Field,  Louis 


and  evaporation 


nt  In  miles.  Monthly  degree  day  tota 
Wind"  Table.  Max  and  Min  in  "Evapon 
epresent  observations  taken  at  the  pri 


published 
the  "Cllmatological  Dat 


ow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for  ob 
riablllty  in  the  snowpack  result  in  apparent  inci 


ling  ] 


"Snowfall  and  Sm 


on  Ground"  Table, 


al  snowfall  table  include 


tencie 
nd  sleet.   Entrie 


the 


ord. 


Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  savini 


u  and  FAA  stations.   For  those  static 
nd  Tables",  indicate  the  following: 
published  later  in  "Hourly  Preclpita 


I  Ground"  Table; 


Stati 


Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bun 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time 

C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  a 

G  "Soil  Temperature"  Table, 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that 

J  "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

Ho  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 
-   No  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Sn 
+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  t 

on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month, 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  daily  record 

carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Dat. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 


exposed  in  a  shelti 


described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may 
nt  Printing  Office,  Washington.  D.  C. 


General  weathe 
be  obtained  fr 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  30  cents.  Similar  inf 
be  found  In  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatologl'5al  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents, 

nthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary,)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Dd  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


DAILY  TEMPERATURES 


I 

^4| 

)ay 

IS 

31  Month 

1 

station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s 

ADDISON  DAM  »5 

MAX 
MIN 

37 
12 

35 
31 

30 
20 

28 
5 

22 
2 

30 
-  2 

32 

15 

32 
8 

30 
22 

38 
24 

32 
23 

36 
17 

38 
10 

44 
10 

43 
30 

42 
30 

38 
30 

40 
22 

36 
28 

36 
28 

38 
24 

40 
22 

46 

16 

48 
24 

19 

49 
34 

76 
28 

85 

41 

82 
46 

64 
43 

54 
41 

42.6 
22.8 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

29 

6 

27 
17 

28 
20 

24 

7 

26 

4 

28 
6 

30 
14 

31 

1 

28 
21 

39 
22 

33 
22 

33 
10 

35 

2 

40 
8 

43 
27 

42 
32 

37 
29 

40 
19 

35 
23 

39 
21 

39 
20 

42 
28 

46 
14 

46 
25 

37 
13 

49 
29 

75 
26 

78 
41 

76 
53 

64 
45 

46 
41 

40.9 
20.8 

ASHLAND  0AM  29 

MAX 
MIN 

31 

11 

31 
21 

33 
24 

27 
17 

27 
9 

30 
8 

28 
19 

31 

e 

30 
20 

33 
26 

40 
20 

37 
20 

35 

10 

40 
14 

42 
25 

46 
32 

46 
36 

40 
23 

41 
26 

41 
27 

35 
27 

39 

33 

46 
22 

46 

30 

38 

19 

56 

32 

74 
27 

78 
36 

78 
47 

75 
58 

75 
44 

43.6 
24.9 

8ARB0URVILLE 

MAX 
MIN 

35 
10 

34 
20 

34 
20 

29 

12 

24 
4 

29 

-  5 

32 

14 

35 
2 

34 

?5 

38 

25 

37 
25 

34 
22 

40 
-  4 

45 

-  2 

49 
30 

49 
35 

46 
34 

44 

19 

40 
20 

42 
29 

40 
24 

46 
26 

53 
16 

54 
25 

54 
16 

60 
31 

77 
23 

77 
32 

75 
45 

74 
54 

64 

41 

46.0 
21.5 

8ARDST0WN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

30 
8 

29 
20 

29 

21 

26 

B 

28 

-  3 

30 
-  8 

29 

14 

31 
-  3 

31 
22 

36 
22 

33 
25 

32 
15 

33 

-  1 

39 
4 

41 
27 

44 
33 

40 
29 

39 
20 

38 
24 

40 
23 

39 
20 

44 
28 

47 
16 

50 
28 

43 
15 

54 

33 

74 
27 

78 
44 

77 
58 

67 
48 

50 
41 

42.0 
21.2 

BAXTER 

MAX 
MIN 

37 
15 

38 

15 

37 
26 

34 

15 

27 

7 

28 

-  1 

33 
-  1 

32 

7 

36 
8 

33 
27 

35 
25 

38 
23 

32 

1 

38 
2 

44 

5 

47 
31 

47 
34 

50 
21 

40 
19 

36 
20 

37 
24 

37 
25 

45 
19 

50 
20 

54 
18 

45 
19 

60 
25 

73 
28 

73 
31 

69 
46 

71 
43 

43.7 
19.3 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

32 

11 

30 
21 

29 

21 

28 

10 

25 

-  5 

28 
-10 

31 
15 

32 
6 

36 
25 

39 
24 

34 
26 

35 
15 

40 
5 

40 
5 

41 
30 

42 
34 

39 
28 

41 

20 

39 
27 

39 
24 

40 
23 

43 
30 

53 
18 

52 
28 

43 
16 

51 

37 

77 
26 

61 
43 

80 

50 

65 

47 

51 
42 

43.2 
22.5 

BENHAM 

MAX 
MIN 

36 

13 

36 
15 

40 
20 

34 
12 

32 
5 

31 
-  3 

30 
-  3 

32 

10 

36 

14 

34 
25 

35 
23 

40 
22 

32 
-  2 

39 
0 

44 
10 

46 
28 

48 
34 

46 
22 

35 
20 

34 
22 

40 
21 

37 
23 

43 
19 

49 
23 

53 
17 

47 
21 

56 
20 

72 
23 

75 
36 

69 
54 

70 
41 

43.6 
18.9 

BENTON  2 

MAX 
MIN 

32 
16 

31 
22 

29 
22 

28 
2 

30 
-14 

33 
-  3 

33 
21 

32 

n 

39 
27 

35 
12 

36 
28 

34 
18 

41 
11 

37 
8 

38 
30 

40 
35 

37 
27 

39 
15 

44 
28 

43 
26 

41 
24 

48 
28 

54 
17 

54 
29 

48 
19 

79 

80 
53 

68 
53 

58 
44 

42.9 
21.6 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

28 
8 

27 
16 

34 
20 

24 
9 

25 
2 

27 
-  2 

30 
10 

28 
0 

34 
20 

31 
21 

36 
24 

35 
15 

31 

-  1 

35 
2 

45 
27 

49 
33 

46 

29 

40 
19 

31 
19 

37 
25 

36 
16 

39 
28 

44 
16 

48 
29 

43 

14 

55 
32 

74 
27 

77 
46 

76 

57 

66 
46 

48 
40 

41.3 
21.0 

BLAINE 

MAX 
MIN 

32 
8 

29 
15 

26 
24 

24 
14 

28 

7 

34 

-  7 

27 
8 

35 

2 

32 
14 

36 
25 

41 
13 

36 
21 

39 
-  2 

42 

4 

45 
23 

50 

33 

45 
35 

36 
IB 

41 
20 

40 
22 

37 
25 

41 
30 

43 
11 

44 
31 

43 
12 

55 
31 

75 
21 

76 
2B 

76 
40 

76 
50 

61 
42 

43.6 

19.9 

BONNIEVILLE 

MAX 

MIN 

30 
10 

29 
22 

28 

20 

24 

12 

24 

-  7 

29 

-14 

31 
12 

32 

3 

36 
22 

36 
24 

37 
25 

33 
19 

35 
-  4 

40 
-  3 

42 
29 

45 
34 

39 
27 

38 
13 

37 
24 

38 
24 

37 
19 

43 
28 

49 
16 

50 
29 

44 
18 

54 
35 

74 
23 

76 
39 

76 
52 

41.0 
19.0 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 
MIN 

33 
13 

30 
22 

28 
17 

22 

0 

27 
-  6 

31 

1 

34 
18 

31 
13 

36 
27 

38 
26 

37 
27 

33 
14 

38 
10 

36 
5 

39 

31 

41 
35 

35 

27 

38 

17 

38 
28 

39 
26 

38 
24 

26 

51 
21 

54 
25 

44 
20 

55 

30 

73 
27 

76 
43 

77 
53 

64 
43 

53 
43 

42.4 
22.8 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

32 
10 

31 
19 

30 
23 

24 

11 

31 
-  2 

32 

-  3 

32 

16 

36 

7 

35 
25 

38 
24 

36 
25 

34 
18 

36 
4 

44 
6 

46 
29 

41 
35 

38 
29 

37 
18 

37 
26 

39 
26 

36 
19 

45 
26 

48 
18 

50 
30 

44 
18 

55 
34 

73 
29 

75 
42 

74 
59 

64 
51 

54 
41 

42.9 
23.1 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

38 

7 

36 

7 

28 
21 

27 
12 

28 
3 

28 
-  3 

29 
15 

31 
2 

30 
21 

34 
21 

35 
21 

32 
12 

37 
4 

39 
11 

40 
25 

43 
33 

40 
30 

41 
22 

40 
22 

41 
25 

40 
22 

38 
30 

44 
17 

46 
29 

46 

14 

47 
31 

72 
25 

75 
35 

77 
56 

70 
51 

53 
42 

42.1 
21.4 

CECILIA 

MAX 
MIN 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 

MIN 

31 

7 

31 
19 

31 
18 

28 
12 

26 
-  3 

30 

-  7 

32 
15 

32 
0 

30 
23 

38 
23 

37 
25 

35 
17 

42 
2 

42 

7 

43 
29 

44 
33 

39 
30 

41 
16 

39 
25 

40 
24 

40 
23 

44 
29 

49 

15 

51 
26 

52 
14 

55 
32 

74 
25 

79 
46 

75 
53 

76 
53 

57 
41 

44.0 
21.8 

COVINGTON  we  AIRPORT 

MAX 
MIN 

29 

5 

30 
20 

25 
18 

19 
6 

24 
3 

29 
2 

25 

13 

31 

7 

26 

20 

32 
19 

34 
19 

27 
12 

35 
5 

37 
14 

38 
22 

40 
30 

35 
26 

35 
22 

39 
22 

38 
22 

35 
18 

35 
23 

41 
17 

40 
20 

36 

15 

44 
28 

71 
29 

76 

47 

76 
57 

67 
44 

44 
39 

38.5 
20.8 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

32 

3 

30 
9 

30 
21 

26 
9 

22 
3 

25 
-  8 

27 

-  5 

27 

7 

29 
5 

28 

20 

36 
22 

37 
12 

29 

-  7 

34 
-  5 

39 

7 

42 

26 

42 

30 

36 

18 

39 

20 

34 

17 

40 

20 

38 
22 

36 
15 

42 

21 

46 
14 

42 

20 

51 
23 

72 
34 

79 
42 

86 
41 

83 
41 

40.7 
16.0 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

31 
8 

29 

10 

27 
20 

26 

10 

23 

1 

25 

-  1 

27 
0 

29 
2 

31 
2 

33 
21 

35 
22 

32 
17 

31 
5 

33 

7 

37 
10 

43 
27 

43 

30 

34 

19 

36 
20 

34 
25 

36 
21 

36 
22 

41 
16 

47 
21 

48 
16 

39 
19 

54 
29 

73 
37 

74 
49 

73 
51 

66 

40 

39.7 
16.6 

DEWEr  DAM 

MAX 
MIN 

35 
11 

35 

12 

35 
24 

35 

18 

26 

12 

28 

-  1 

32 

-  1 

30 
11 

35 
12 

35 
21 

43 
19 

45 
19 

35 
3 

36 
3 

44 
8 

51 
28 

51 
35 

49 
23 

36 
23 

43 
23 

39 

27 

37 
27 

43 
15 

50 
15 

52 
14 

42 
14 

59 
23 

75 

30 

78 
30 

79 
44 

76 
45 

44.9 
18.9 

DIX  DAM 

MAX 
MIN 

30 
8 

28 
IS 

27 
21 

25 

9 

22 
-  2 

27 
0 

27 
15 

31 
3 

31 
21 

34 
22 

35 
24 

33 
17 

34 
4 

39 
8 

40 
26 

43 
32 

42 
30 

39 
20 

36 
24 

38 
25 

40 
20 

39 
20 

45 

18 

50 
29 

46 
16 

54 
32 

73 
24 

74 
40 

73 
55 

70 
52 

65 

40 

41.7 
21.6 

ELIZABETHTOWN 

MAX 
MIN 

30 
9 

30 
22 

28 
24 

26 

11 

24 

-10 

28 
-13 

30 
18 

30 
2 

33 
24 

35 
22 

34 
25 

33 
20 

35 
6 

40 

1 

42 
27 

43 

37 

39 
28 

40 
26 

37 
27 

38 
22 

36 
21 

44 

34 

46 
17 

51 
26 

42 
23 

53 
37 

74 
26 

77 
36 

77 
56 

66 
48 

49 
42 

41.7 
22.5 

FALMOUTH 

MAX 
MIN 

31 
6 

30 
19 

29 
21 

27 
12 

30 
-  3 

31 

1 

30 
14 

32 
2 

28 

20 

36 
23 

38 
20 

32 
13 

38 

3 

40 
10 

39 
22 

43 
32 

40 
30 

41 
19 

36 
21 

41 
22 

39 
21 

40 
26 

45 
10 

46 
22 

37 
13 

50 
29 

73 
22 

80 
34 

78 
42 

71 
54 

54 
42 

42.2 
20.1 

FARMERS 

MAX 
MIN 

31 
6 

30 

14 

29 
23 

26 
12 

24 
4 

28 
-  9 

29 

7 

34 
-  5 

31 
20 

37 
24 

38 
19 

33 

16 

35 
-  3 

41 
3 

44 
25 

47 
33 

46 
33 

40 
18 

36 
21 

39 
25 

37 
22 

40 
29 

46 
15 

47 
13 

55 
30 

74 
22 

78 
32 

78 
44 

74 
55 

62 
42 

43.0 
19.7 

FLEMINGSBURG  2 

MAX 
MIN 

26 
6 

27 
6 

28 
16 

28 
20 

30 

28 

10 

28 
-  1 

26 

17 

32 
22 

37 
17 

31 
11 

35 
8 

39 
6 

41 
22 

42 
32 

38 
30 

39 
17 

35 
21 

40 
19 

37 
20 

35 
25 

44 
13 

43 
23 

34 
12 

50 
26 

70 
25 

76 
42 

76 
51 

71 
53 

53 
40 

40.8 
21.1 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 

MIN 

29 

26 
21 

29 
21 

26 

15 

24 

0 

27 
2 

29 
12 

30 

12 

34 
25 

33 
23 

35 
27 

32 
17 

34 
16 

37 
15 

40 
29 

40 
35 

37 
26 

39 
20 

37 
22 

41 
25 

41 
23 

41 
33 

53 
20 

49 

30 

45 
20 

51 
35 

76 
34 

79 
45 

81 
54 

67 
44 

53 

41 

41.6 
24.* 

FRANKFORT  LOCK  » 

MAX 
MIN 

31 
9 

30 
9 

28 
22 

28 
12 

22 

1 

26 

-  3 

30 
-  3 

30 

1 

28 

1 

28 
22 

36 
23 

32 
17 

32 

2 

36 
2 

40 
9 

42 
27 

44 
31 

37 
20 

40 
20 

35 
26 

40 
22 

36 
22 

39 
17 

46 
17 

46 
16 

37 
16 

51 
25 

71 
27 

76 
37 

75 
54 

65 
43 

40.1 
17.5 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

32 
12 

29 
21 

30 
22 

21 
14 

26 
-  2 

27 
0 

31 
17 

31 
12 

35 
26 

34 
25 

35 
26 

32 
20 

33 

7 

37 
6 

43 
30 

48 
36 

36 
29 

36 
15 

36 
21 

37 
26 

37 
22 

45 
30 

50 
17 

51 
28 

44 
19 

56 

36 

74 
26 

77 
42 

74 
55 

64 
44 

*9 
41 

41.7 
23.* 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 
MIN 

33 
14 

33 
22 

29 
22 

30 
4 

27 
-  8 

32 

1 

33 
18 

33 
12 

38 
26 

39 

22 

38 
28 

35 
18 

42 
15 

39 
10 

39 
30 

41 
35 

39 
28 

38 

15 

41 
25 

41 
26 

40 
24 

41 
32 

54 
19 

54 
25 

46 
19 

57 
36 

79 

27 

62 
40 

60 
53 

69 
41 

57 
42 

**.5 
23.3 

GRAYSON  1  SE 

MAX 
MIN 

31 

7 

29 
8 

30 
25 

30 
14 

26 
6 

26 
-  2 

32 

0 

29 

0 

32 
0 

29 
24 

35 
19 

39 
20 

32 

2 

36 
4 

40 
9 

41 
21 

46 
35 

43 
20 

39 
23 

39 
24 

36 
26 

37 
17 

45 
19 

47 
15 

36 
15 

54 
23 

71 
30 

78 
36 

76 
49 

71 
42 

41.2 
17.8 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

35 
12 

33 
14 

30 
23 

30 
15 

26 

-  4 

30 
-  3 

33 

2 

34 
8 

35 
12 

36 

25 

37 
25 

37 
22 

36 

2 

35 
3 

41 
3 

45 
31 

46 
30 

37 
12 

40 
21 

40 
29 

41 
25 

40 
26 

42 

18 

50 
25 

52 
20 

54 
22 

56 
21 

75 
34 

78 
44 

76 
51 

64 
42 

43.5 

19.7 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

35 
12 

31 
21 

28 
21 

26 

10 

25 

7 

30 

7 

30 
16 

30 

10 

37 
25 

35 
23 

34 
26 

33 

17 

37 
11 

37 

7 

41 

30 

40 
34 

36 
28 

39 
15 

37 
26 

40 
23 

42 
25 

42 
31 

52 
18 

51 
30 

44 

19 

46 
30 

76 
28 

78 
43 

76 
55 

64 

46 

52 
42 

42.1 
23.8 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 

MIN 

34 
10 

33 
18 

34 
24 

26 

15 

28 
4 

32 
-  9 

31 
12 

34 
-  2 

34 
22 

36 
23 

39 
19 

34 
20 

39 
-  4 

43 
3 

46 
28 

50 
34 

46 
34 

42 
18 

40 
21 

41 
27 

40 
25 

43 
27 

49 
15 

50 
27 

46 
15 

57 
32 

74 
23 

76 
30 

77 
42 

70 
51 

63 

43 

44.8 

20.9 

HENDERSON  7  SSW 

MAX 
MIN 

29 
11 

26 
20 

32 
19 

25 
11 

26 

-  3 

27 
-  4 

31 
13 

30 
8 

34 
23 

33 
23 

34 
26 

34 
14 

34 
8 

37 

7 

40 
30 

41 

30 

36 
26 

40 
22 

37 
28 

40 
22 

39 
23 

41 
31 

51 
19 

49 
28 

41 
19 

51 
32 

76 
32 

79 
46 

80 
55 

64 
4? 

51 
42 

41.5 
22.8 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

35 
18 

35 
23 

34 
24 

33 
12 

27 
3 

34 
2 

32 

13 

36 
11 

38 
IB 

42 
12 

39 
23 

41 
22 

38 
16 

40 
22 

38 
28 

40 
31 

39 
27 

40 
22 

45 
28 

41 
25 

45 
23 

46 
29 

53 
28 

58 
20 

59 
23 

54 
30 

60 
35 

75 
36 

78 
42 

78 
40 

53 
43 

45.4 
23.6 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

34 
10 

34 
15 

38 
15 

29 

15 

25 

7 

25 

7 

31 
6 

31 
5 

35 
14 

35 

17 

35 
17 

44 
22 

34 
-  3 

39 

4 

45 
12 

47 
21 

50 
25 

47 
22 

40 
19 

40 
19 

36 
25 

36 
26 

45 

15 

49 
20 

51 
15 

44 
26 

60 
22 

75 
29 

77 
31 

77 
36 

76 
33 

44.1 
17.6 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

35 
14 

33 
15 

30 
22 

29 
9 

24 
-  3 

29 
-  2 

30 

7 

35 
15 

32 

17 

37 
26 

36 
26 

36 
17 

37 
15 

42 
12 

37 
14 

38 
32 

40 
27 

37 
18 

40 
20 

40 
24 

41 
26 

43 
27 

48 
21 

56 
25 

55 

19 

43 
23 

59 
32 

79 
38 

79 
48 

60 
48 

54 
42 

43.0 
21.8 

See  HefcreDce  Notes  Following  Slatioa  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
MARCH    1960 


Day  Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

» 

3 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

INEZ 

MAX 
MIN 

34 

11 

36 
16 

35 
21 

29 
12 

29 

10 

33 
-  2 

33 

10 

35 

4 

33 

15 

38 
25 

47 
17 

42 
24 

40 
4 

45 

7 

50 
26 

49 
34 

50 
34 

44 
24 

43 
23 

40 
26 

38 
31 

4? 
29 

50 

15 

54 

25 

47 
13 

52 
14 

76 
20 

82 
27 

79 
37 

78 
52 

70 
45 

47.2 
21.0 

IRVIN6T0N 

MAX 

MIN 

30 
S 

27 
20 

28 
23 

24 
9 

28 
-  4 

30 
-  9 

33 
16 

30 

5 

30 
22 

36 
22 

34 
26 

34 
18 

37 
3 

40 
5 

^8 

41 
33 

37 
28 

40 
20 

37 
25 

38 
21 

39 

20 

43 
27 

49 

17 

50 

27 

43 

52 
34 

76 
27 

80 

47 

76 
59 

64 

47 

47 
41 

41.8 
22.0 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

30 
10 

27 
21 

28 
21 

26 

10 

26 
-  3 

26 

0 

31 
17 

30 
9 

35 
24 

35 
23 

34 
26 

33 
17 

35 

7 

38 
13 

40 
29 

43 
34 

40 
28 

39 
21 

37 
26 

36 
22 

40 
22 

42 
26 

50 
19 

51 
29 

42 
19 

56 

35 

75 
32 

79 
47 

77 
59 

53 
46 

49 

41 

41.6 
23.5 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

26 

7 

25 
18 

25 
16 

21 
5 

22 
-  2 

27 
-  2 

26 

10 

26 

3 

30 
20 

32 
22 

31 
22 

30 
11 

34 

4 

35 
12 

39 
25 

42 
31 

35 
26 

37 
19 

35 
25 

38 
24 

37 
20 

36 
22 

44 
18 

46 

20 

35 
16 

51 
33 

72 
32 

75 
45 

75 
55 

65 
42 

45 
40 

38.6 

20.7 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

32 
11 

30 
20 

31 
17 

20 
2 

21 
-  5 

28 

-  8 

27 

7 

34 
-  1 

33 
22 

34 
23 

34 
24 

31 
6 

33 

-  3 

40 

-  1 

43 
26 

45 
33 

39 
22 

37 
16 

37 
21 

35 
24 

34 
23 

41 
22 

48 

15 

47 
22 

42 
15 

57 
30 

73 
25 

73 
35 

71 
50 

67 
42 

45 
40 

40.7 
18.7 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

31 
8 

29 

20 

29 
22 

27 
11 

27 
1 

30 
3 

30 
16 

32 
10 

29 

20 

36 
22 

34 
24 

31 
15 

37 
9 

40 
14 

42 
28 

42 
32 

39 
26 

41 
23 

37 
26 

39 
23 

39 
22 

42 
28 

52 
21 

47 
28 

39 
IB 

50 
32 

75 

30 

80 
50 

78 
57 

68 
46 

49 
41 

42.0 
23.5 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

31 
10 

28 
23 

28 

20 

21 

8 

26 
2 

30 
-  1 

27 
16 

32 
6 

28 
23 

36 
24 

34 
25 

31 
16 

37 
8 

42 
13 

42 
29 

44 
34 

37 
26 

43 
24 

35 
27 

40 
25 

39 
24 

40 
27 

50 
20 

47 
23 

39 
20 

49 
32 

77 
32 

65 
49 

79 
58 

53 
44 

48 
42 

41.5 
23.5 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

31 
16 

28 
22 

33 
21 

28 

7 

27 
-  8 

32 

0 

36 
21 

33 
14 

39 
26 

34 
14 

37 
29 

37 
19 

39 
18 

38 

17 

36 
29 

39 
35 

37 
26 

37 
15 

44 
31 

44 
27 

43 
23 

48 
32 

52 
19 

55 
32 

45 
19 

58 
32 

75 
30 

79 
42 

80 
54 

68 
45 

61 
42 

44.4 
24.2 

MAOISONVILLE  I  SE 

MAX 
MIN 

30 

13 

30 
20 

28 

20 

28 

11 

22 

-  1 

26 
-  5 

30 
15 

31 
6 

35 
25 

34 
23 

34 
26 

33 
16 

35 

8 

36 

7 

41 
30 

40 
34 

38 
27 

39 
19 

36 
29 

40 
24 

42 
25 

43 
32 

53 
17 

52 
29 

45 
20 

52 

35 

75 
28 

78 
45 

78 
52 

65 
46 

57 
41 

42.3 
23.1 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

33 
8 

33 
20 

34 
20 

27 
11 

28 
-  6 

31 
-  4 

33 

15 

33 

9 

34 
20 

37 
22 

34 
26 

35 
18 

39 
5 

40 

7 

43 
29 

45 
34 

39 
27 

40 
17 

40 
24 

39 
24 

38 
20 

43 
26 

48 

16 

52 

33 

49 

17 

56 
34 

75 
29 

79 
48 

75 
58 

64 
51 

48 
40 

43.4 
22.6 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

35 
11 

32 
19 

34 
25 

27 
14 

27 
3 

32 
-  8 

32 

13 

36 

I 

33 
24 

37 
26 

36 
24 

36 
23 

38 
-  4 

45 
4 

47 
31 

50 
34 

47 
35 

41 
19 

40 
20 

39 
29 

39 
23 

46 
23 

52 
15 

53 
29 

50 
15 

59 
33 

75 
23 

76 
31 

75 
44 

74 
54 

44.8 
21.1 

MAYFIELD 

MAX 
MIN 

32 
16 

30 
22 

31 
22 

27 
9 

27 
-  1 

31 
8 

36 
21 

34 

15 

39 
26 

34 
IS 

37 
26 

36 

20 

40 
19 

39 
20 

37 
28 

40 
33 

37 
26 

36 
17 

45 
31 

44 
27 

42 
22 

49 
32 

51 
21 

55 

33 

46 
20 

60 
31 

75 
34 

79 
46 

77 
55 

58 
45 

63 
43 

44.4 
25.4 

HAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

30 
5 

30 
5 

31 
22 

27 
14 

24 
1 

26 

1 

29 

4 

29 
2 

33 
4 

27 
20 

32 
20 

39 
17 

28 

3 

36 
3 

39 
9 

40 
24 

43 
34 

38 
19 

39 
19 

39 
20 

40 
23 

37 
24 

36 
15 

43 
16 

43 

13 

35 
13 

49 
24 

71 
24 

77 
39 

77 
46 

71 
42 

39.9 
17.0 

MIDOLESBORO 

MAX 
MIN 

40 
14 

38 
20 

36 
26 

28 

15 

27 

7 

33 
2 

33 

17 

36 
8 

38 
24 

39 
28 

37 
25 

35 
24 

40 
-  2 

45 

1 

47 
31 

45 
33 

51 
34 

47 
22 

43 

20 

41 
29 

41 
25 

48 
27 

53 
17 

57 
24 

52 

20 

54 

33 

74 
23 

75 
31 

74 
44 

71 
53 

66 
44 

47.0 
23.2 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

32 
13 

32 

20 

33 
22 

24 
13 

25 

1 

30 
2 

30 
15 

32 
6 

36 

27 

37 
25 

36 
27 

33 
20 

33 
-  2 

37 

-  1 

44 
30 

48 
35 

47 
32 

43 
18 

40 
21 

41 
28 

39 
25 

45 
26 

51 

17 

53 
26 

46 

18 

59 
29 

76 
24 

74 
37 

73 
57 

66 

52 

52 
41 

43.5 
22.7 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

26 

7 

28 

17 

28 
23 

26 
9 

26 

-  1 

28 

0 

30 
12 

28 

3 

29 
19 

36 
22 

34 
22 

38 
15 

34 
2 

38 
8 

43 
25 

46 
32 

42 
32 

36 

20 

37 
23 

36 
24 

36 
19 

40 
26 

44 
16 

46 

28 

42 

14 

53 
32 

71 
28 

76 
45 

75 
45 

76 

53 

55 
40 

41.6 
21.3 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

33 
18 

31 
10 

33 
19 

29 
15 

29 
9 

26 
-  8 

26 
14 

34 

-  1 

34 
22 

36 
23 

35 
25 

32 
20 

34 

-  5 

42 
0 

45 
29 

48 
33 

39 
28 

40 
16 

37 
22 

39 
26 

37 
22 

42 
29 

46 
15 

50 
31 

45 
15 

55 
34 

75 
21 

75 
38 

58 
60 

67 
51 

52 

40 

42.6 
21.7 

MURRAY 

MAX 
MIN 

33 
16 

28 
21 

27 
20 

22 
6 

29 

-  3 

32 

1 

34 
20 

35 

14 

37 
27 

37 
18 

37 
27 

34 
19 

40 
12 

37 
13 

37 
29 

41 
34 

37 
21 

40 
19 

43 
32 

42 

26 

43 
24 

49 

31 

56 
19 

54 
31 

48 

20 

59 
32 

75 
32 

78 
46 

75 
55 

52 
45 

60 
43 

43.9 
24.2 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

32 

10 

30 
21 

29 

19 

25 

7 

24 
-  6 

.". 

30 
14 

33 

8 

35 
23 

36 
23 

33 
26 

35 

11 

39 
2 

41 

4 

43 
25 

40 
34 

36 
25 

39 
19 

37 
28 

40 
22 

38 
23 

40 
29 

50 
19 

49 
26 

43 
20 

51 
31 

75 
29 

79 
43 

79 
66 

52 
42 

50 
41 

42.0 
21.6 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

29 

15 

27 
22 

28 
16 

19 
5 

26 
-  2 

33 
-  2 

32 
16 

31 
14 

36 
25 

31 
17 

36 
27 

32 
20 

42 
17 

36 
18 

38 
31 

36 
30 

34 
24 

36 
19 

42 
29 

43 
27 

41 
23 

45 
25 

51 
19 

50 
25 

45 
19 

57 
31 

77 
33 

77 
49 

79 
55 

56 

44 

59 
43 

42.2 
23.7 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

32 

15 

29 
22 

31 
21 

30 
13 

29 
2 

30 

4 

37 
21 

33 

15 

39 
26 

35 
18 

33 
15 

38 
20 

42 
17 

38 
17 

39 

31 

40 
36 

37 
28 

39 
20 

43 
32 

45 
28 

43 
23 

47 
33 

53 
21 

54 
32 

45 
1" 

59 

32 

77 
32 

80 
44 

80 
57 

70 
45 

55 
44 

44.5 
25.3 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

37 
17 

32 
25 

35 
25 

26 

20 

27 
11 

35 

4 

32 

16 

35 
0 

33 
20 

36 
28 

45 
25 

35 
26 

41 
6 

46 

13 

51 
30 

51 
36 

53 

35 

43 

30 

43 
24 

38 
31 

40 
30 

46 
29 

53 
20 

56 
29 

47 
19 

62 
35 

79 
26 

77 
35 

77 
43 

77 
59 

66 

46 

45.9 
25.7 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

35 

15 

31 
22 

32 
22 

30 

1 

30 
-  6 

33 

-  8 

36 

19 

33 
11 

38 
28 

35 
25 

37 
28 

36 
15 

42 
11 

40 
9 

40 
30 

41 
34 

37 
28 

42 
16 

39 
29 

41 
23 

45 
27 

47 
27 

55 
18 

55 

31 

45 

19 

58 
32 

79 
27 

60 
40 

79 
48 

65 
46 

55 

44.9 
'  22.8 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

32 

8 

27 
8 

27 
21 

27 

7 

24 
-  1 

27 
-  3 

28 
8 

29 

3 

29 
6 

26 
20 

34 
22 

33 
17 

29 
15 

35 
10 

36 
12 

43 
27 

44 
31 

35 

17 

38 
20 

36 
23 

39 
21 

37 
22 

39 
16 

45 
21 

48 

15 

39 
19 

52 
29 

71 
45 

74 
51 

76 
50 

67 
40 

39.6 
19.4 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

33 
13 

33 
22 

31 
22 

31 
9 

30 
0 

30 
3 

34 
16 

34 
13 

39 
27 

36 
26 

39 
28 

37 
19 

40 
10 

41 
8 

41 
24 

44 
35 

41 
27 

41 
19 

42 
27 

44 
25 

46 

30 

45 
32 

54 

IB 

55 
32 

47 
19 

58 
35 

76 
29 

79 
44 

80 
58 

50 
46 

56 
42 

46.1 
24.6 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

33 
13 

31 
21 

32 
23 

26 
11 

25 
0 

31 
1 

34 
18 

33 

10 

36 

27 

37 
26 

36 
29 

33 
20 

37 

7 

40 

7 

43 

31 

46 
35 

38 
28 

40 
18 

40 
25 

40 
28 

41 
25 

47 
28 

53 
Ifl 

54 
31 

44 

20 

58 
34 

74 
29 

79 
48 

73 
57 

64 
49 

61 
42 

43.5 
24.5 

SHELBYVILLE 

MAX 
MIN 

29 
6 

27 
9 

26 
20 

28 
9 

20 
-  5 

25 
-  3 

27 
6 

28 
1 

23 

7 

27 
20 

35 
20 

32 
10 

30 

5 

35 

10 

39 

13 

39 
26 

42 
28 

34 
18 

38 
26 

33 
23 

38 
20 

37 
23 

36 
12 

45 
24 

45 
15 

38 
20 

49 
28 

71 
38 

75 

51 

76 
50 

63 

40 

36.5 
18.4 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

30 
12 

28 

20 

33 
23 

23 
13 

25 

0 

29 

-  4 

32 
15 

33 
6 

34 
24 

36 

23 

33 
25 

32 
19 

35 
-  4 

40 
-  2 

43 
29 

44 
34 

39 
32 

40 
14 

39 
19 

39 
28 

37 
24 

45 
27 

48 

18 

51 
29 

43 

:7 

57 
33 

72 
24 

73 
33 

71 
53 

66 
53 

52 
41 

42.0 
21.9 

SUMMER  SHADE 

MAX 

MIN 

31 
13 

30 
21 

32 
22 

23 
12 

26 
-  6 

29 

-  1 

32 

15 

33 
12 

36 
23 

36 
24 

37 
26 

31 
20 

34 
3 

40 
5 

46 
29 

46 
35 

37 
28 

40 
15 

40 
20 

40 
27 

39 
19 

46 
27 

52 
18 

52 
28 

45 
19 

56 
32 

75 
27 

78 
43 

71 
56 

64 
46 

50 
40 

42.9 
22.5 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

31 

5 

31 
17 

28 
21 

21 
12 

26 
4 

31 
-  1 

25 
12 

32 
4 

30 
20 

40 
19 

36 
24 

35 
12 

34 
5 

40 
11 

41 
23 

43 
32 

39 
30 

38 

20 

40 
24 

39 
23 

36 
20 

38 
28 

43 

17 

44 
30 

35 

15 

50 
30 

70 
25 

78 
33 

76 
46 

73 

53 

56 
39 

41.5 
21.1 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 
MIN 

35 
8 

30 

10 

26 
22 

23 

10 

25 
4 

30 

1 

27 
11 

33 
4 

32 
21 

35 
23 

35 
21 

32 

11 

40 
3 

42 

10 

40 
26 

42 
32 

36 
26 

39 
22 

35 
24 

35 
22 

40 
22 

36 
25 

43 
17 

45 
25 

35 

15 

45 
30 

74 
25 

78 
40 

78 
51 

75 
46 

45 
43 

41.0 
21.1 

WEST  LIBERTY 

MAX 

MIN 

31 

7 

32 
9 

33 
21 

28 
14 

23 

5 

26 

-  6 

32 
-  6 

26 
-  2 

35 

0 

33 
19 

37 
20 

39 
18 

31 
-  3 

39 
-  1 

42 
0 

46 
22 

47 
34 

42 
18 

40 
21 

40 
26 

39 
24 

37 
24 

38 
14 

47 
18 

48 
12 

42 
17 

55 
23 

74 
24 

76 
34 

80 
43 

71 
42 

42.4 
15.6 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 
MIN 

40 
13 

38 

13 

35 
22 

34 
15 

26 

5 

33 
-  1 

32 
11 

32 
6 

36 

5 

38 
27 

39 
26 

36 
22 

34 
-  2 

40 
-  1 

46 
6 

51 
31 

49 
34 

48 

20 

46 
20 

49 
25 

41 
24 

42 
26 

49 

17 

57 
13 

57 
17 

48 

17 

63 
25 

77 
29 

78 
39 

72 

54 

73 
42 

45.6 

19.4 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

MAX 
MIN 

28 

3 

31 
3 

28 

17 

24 

10 

21 
-  2 

23 
-  2 

30 
5 

25 

3 

34 

7 

25 

18 

33 
17 

36 

7 

31 
5 

39 
5 

41 
15 

40 
23 

42 

27 

34 
19 

38 
20 

38 
22 

39 
18 

36 
18 

35 
16 

43 

20 

38 
12 

40 
12 

4B 
28 

70 
32 

76 
46 

76 
52 

65 

40 

39.0 
16.6 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

36 
14 

33 
14 

35 
24 

28 
16 

24 

1 

26 

1 

30 
2 

28 
13 

34 
13 

37 
27 

36 
26 

35 
23 

32 

7 

36 

7 

42 
9 

45 
33 

50 
34 

39 
19 

42 
22 

43 
29 

40 
28 

40 
26 

47 
18 

53 
IB 

53 
18 

48 
21 

59 
25 

76 
26 

75 
39 

72 
50 

66 
42 

43.3 
20.6 

See  Relerence  Notes  FoUowmg  Station  Index 
-    32    - 
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KENTUCKY 
MARCH  1960 

Day  of  month 

Station 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

4.0 

2.0 

_ 

- 

- 

.2 

- 

8.0 

- 

.•5 

.2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BEAVER  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

9 

9 

9 

8 

6 

5 

4 

10 

9 

9 

8 

4 

4 

2 

- 

- 

- 

- 

~ 

" 

" 

" 

" 

~ 

~ 

" 

' 

" 

' 

" 

BENHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 
1 

6.5 
3 

7.0 
6 

1.0 
6 

4 

T 
2 

1.5 
2 

6.0 

7 

4.5 
10 

T 
4 

4.0 

7 

1.5 
8 

3 

T 
1 

4.0 
2 

T 

3.0 
2 

2.0 
2 

4.0 
3 

T 
1 

T 
T 

T 
T 

.5 

1 

T 

BEREA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

14 

13 

14 

14 

14 

13 

5 

4 

2 

~ 

~ 

" 

" 

" 

" 

■ 

" 

" 

' 

' 

' 

' 

" 

BOWLING  GREEN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
2 

T 
5 

T 
5 

3 

2 

1.0 
2 

3.0 
1 

18.0 
12 

2.0 
11 

3.0 
11 

T 
10 

9 

7 

T 
6 

3 

2 

1 

T 
1 

T 
T 

T 
T 

CAMPBELLSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5.0 
5 

3.0 
6 

T 
5 

5 

5 

T 
4 

3 

12.5 
15 

T 
12 

3.0 
13 

.5 
11 

10 

9 

7 

3 

T 
2 

T 

1 

.7 

1 

.3 
T 

1.0 

T 

T 
T 

T 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

2.5 
T 

1  .9 
4 
.3 

.1 

4 

.3 

T 
4 
.3 

T 
3 
.3 

.5 

2 

.3 

2 
.2 

2.5 
2 
.5 

T 
5 
.5 

1.4 
3 

.4 

1.0 
4 
.5 

2 
.5 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

.3 

T 

.2 
T 

2.3 

T 

T 
2 
.1 

.1 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

CYNTHIANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

6.5 
5 

T 
5 

T 
3 

2 

.3 
2 

T 
2 

1.0 
3 

4.2 
6 

5 

1.6 
5 

4 

4 

3 

T 

T 

T 

T 

.1 

T 

1.5 
2 

T 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

.6 
2 

6.0 
8 

.1 
7 

.1 

6 

5 

1.0 
5 

T 
5 

6.0 
9 

3.0 

10 

8 

2.2 
10 

8 

7 

5 

3 

T 
2 

T 
2 

.2 

1 

1.2 
2 

.3 
1 

1 

EDDYVILLE  LOCK  F 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

4.0 

4.5 

- 

- 

- 

.5 

- 

8.5 

- 

3.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FARMERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

5.0 
5 

1.0 
6 

T 
5 

T 
4 

.4 
4 

.2 

3 

.7 
4 

5.0 

7 

T 
5 

4.2 
8 

T 

5 

4 

3 

1 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

1.3 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

FORDS  FERRY  DAM  50 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

2.0 

2 

6.0 
8 

T 
8 

T 
6 

5 

.3 
5 

5 

7.5 
12 

T 
9 

1.5 
11 

T 
9 

9 

8 

T 
7 

5 

T 
3 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

GEST  LOCK  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HAZARD  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

6 

1 

5 

5 

4 

4 

8 

10 

8 

7 

6 

4 

2 

T 

- 

- 

- 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HEIDELBERG  LOCK  14 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

7.2 
7 

1.1 
8 

T 
6 

5 

.5 
6 

T 
5 

5.4 
8 

4.2 
11 

T 
9 

4.0 
12 

8 

7 

5 

4 

T 

T 
T 

HENDERSON  7  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7.0 
7 

1.0 
8 

6 

6 

5 

.2 
3 

3 

9.0 
11 

9 

2.0 
11 

8 

6 

5 

4 

2.0 
3 

1 

1 

.3 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HOPKINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.3 
2 

4.0 
6 

T 
5 

5 

4 

.3 
3 

3 

12.0 
15 

T 
10 

5.8 
14 

.5 
11 

8 

5 

4 

3 

2 

1 

.8 
1 

T 
T 

T 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5.5 
6 

2.0 
6 

6 

5 

5 

.3 

4 

3 

9.6 
11 

8 

.5 
7 

6 

6 

4 

2 

1 

T 

T 

.9 
T 

.4 

.2 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2 

.4 

6.5 
1 

1.0 
8 

.7 

T 

8 

1.4 

T 

7 

1  .1 

7 
1  .1 

1.1 

7 
1.1 

7 
1.2 

5.7 

9 
1.6 

T 

12 

1.8 

1.8 

10 

1.8 

.2 

12 

1.9 

9 
1.8 

7 
1.7 

T 

7 

1.8 

5 
1.1 

T 
3 
.8 

3 

1.4 

1 

T 
1 

T 
1 

1 

T 

T 

T 

LONDON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
1 

2.0 
6 

T 
8 

T 
8 

8 

1.0 
8 

5 

15.0 
14 

T 
17 

2.0 
12 

H 

10 

9 

7 

6 

4 

2 

3.0 
1 

2.0 
2 

1.0 
2 

1 

T 

LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

8.7 

.5 

7 

.7 

T 
6 
.6 

5 
.6 

4 

.5 

.8 

3 

.4 

3 
.4 

9.2 
6 
.6 

T 

8 

1.0 

1  .0 
3 
.8 

.2 

4 
.9 

2 

.5 

2 
.3 

T 
1 

T 

T 

T 
T 

2.5 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

7 

6 

T 
6 

4 

3 

T 
2 

2 

16.0 
12 

12 

3.0 
13 

T 
12 

11 

11 

8 

6 

5 

4 

2.0 
4 

T 
3 

T 
3 

2 

T 

BAYSVILLE  DAM  33 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

T 

5 

4 

4 

3 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

MIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

.6 
2 

T 
2 

T 

T 
T 

T 
T 

12.0 
12 

3.5 
14 

1.0 
10 

2.0 
10 

T 
6 

5 

3 

T 

1 

T 

1.4 
T 

1.0 
1 

T 

T 

MILLERSTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 
7 

6.2 
8 

7 

7 

6 

5 

4 

10.0 
12 

10 

2.0 
11 

8 

7 

5 

5 

4 

3 

3 

3 

2.0 
4 

1.0 

4 

1 

T 

T 

T 

T 

MONTICELLO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

.5 
2 

^3° 

1.0 
2 

1 

.2 

11.0 
11 

1.0 
10 

2.5 
9 

2.3 
10 

7 

6 

5 

2 

2.0 

1 

2.0 
2 

MURRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
6 

T 
6 

T 
5 

4 

4 

1.0 
5 

3 

9.2 
11 

7 

2.2 
9 

6 

4 

.8 
3 

T 
2 

T 

T 

OKKUSBORO  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

3.0 
4 

6.0 
10 

9 

8 

8 

6 

5 

9.0 
13 

12 

,5 
12 

.5 
12 

12 

10 

5 

4 

T 
2 

2 

1.5 
2 

1 

T 

T 

T 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

9.0 
4 

T 
9 

T 
9 

9 

T 
5 

1.0 

6 

4.0 
4 

4.0 
12 

4.0 
6 

2.0 
8 

8 

7 

T 
6 

6 

3 

T 

1 

T 
1 

T 
T 

T 

PAINTSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 
5 

T 
4 

T 
4 

3 

T 
3 

.5 
3 

T 
2 

4.5 
7 

T 
4 

2.5 
6 

3 

2 

1 

T 
T 

T 
T 

1.0 
1 

T 
T 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

2.5 

5 

.5 
4 

T 
4 

2 

T 

.8 
1 

5.7 
2 

.2 

7 

5 

1.0 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

HUSSELLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

2.3 

1.5 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

15.2 

1.3 

2.5 

1.0 

_ 

. 

. 

. 

. 

. 

1.0 

1.0 

.7 

. 

. 

. 

. 

. 

SOMERSET  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5 

6 

5 

5 

5 

4 

3 

13 

11 

12 

8 

8 

8 

7 

T 

T 

T 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SUMMER  SHADE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

1.0 
3 

.5 
3 

3 

2 

T 
2 

1 

15. C 
13 

13 

3.5 
13 

11 

10 

9 

7 

4 

4 

2 

T 
2 

.5 
1 

1.0 
1 

WILLIAMS TOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

4.0 
4 

1.8 
6 

T 
5 

3 

1.0 
3 

T 
2 

.8 
3 

5.0 
7 

4 

2.0 

4 

3 

2 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

1.0 

1 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

NOTE:  Prior  to  March  12,  1960  some  observers  at  stations  labeled  WB  adjusted  the  observed  water  equivalent  value  to 
be  consistent  with  that  reported  for  the  previous  observation  and  intervening  snowfall.  On  March  12  a  general 
instruction  was  issued  requesting  that  each  water  equivalent  observation  be  recorded  as  measured. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


OBSERVATION 

t 

a 

u 

i 

1 

TIME  AND 
TABLES 

STAnON 

\ 

CXJUNTY 

< 

3 

1 

OBSERVER 

3 

i 

i 

it 

vi3r 

3RECKINPI0GE 

6A 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

ALBANY    4    N 

36    45 

85   08 

1000 

7A 

MRS. BARBARA    M.    COOL 

ALLEN 

1095 

LOYD 

37    35 

82    43 

658 

8A 

NANNIE    AUXIER 

ANCHORAGE 

JEFFERSON 

38    16 

85    33 

700 

CHARLES    6.    BARRET 

APEX    ?    NE 

MBS 

KUMLENBERf. 

37    08 

87    19 

510 

7A 

SPENCER    PROWSE 

A<;hLANO    dam    79 

17'i'. 

BOYD 

38    27 

82    36 

551 

6P 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

8A080IJOVILLF 

13f)l 

CNOX 

36    52 

83    53 

loon 

6P 

6P 

c 

UNION    COLLEGE 

BARDSTOWN    5.    J    PREP    "iCH 

1397 

NELSON 

5P 

5P 

ST.    JOSEPH    PREP.    SCHOOL 

5*50 

hIARLAN 

83    20 

116* 

7A 

7A 

c 

C.    HOMER    NOLAN 

eCAVER    DAM 

149(1 

nHin 

37    25 

86    52 

441 

6P 

6P 

H 

E.    G.    YOUNG 

BENHAM 

159S 

HAOLAN 

36    5B 

82    57 

1585 

8A 

BA 

H 

C.    C.    WHITEAKER 

BENTON 

1611 

i^APSHALL 

36    51 

«8    20 

395 

C 

JAMES   H.    MILLER 

BENTON    2 

MAOSHALL 

36    5! 

88    20 

305 

5P 

5P 

RADIO    STATION    WCBL 

BEREA    COLLEGE 

37    34 

84    18 

1070 

6P 

6P 

C    H 

--fe?* 

l>4ADtS0N 

37    33 

84    15 

1010 

7A 

MRS.    LAURA    B.    GABBARD 

BLAINE 

1752 

LAWRENCE 

3B    02 

82    SO 

670 

6P 

6P 

A.    ENOCH    WHEELER 

■'B?* 

HART 

37    23 

CITY   OF    BONNIEVILLE 

HOWL  INC.   GPFEN 

WAPREN 

37    00 

86    26 

536 

7A 

JAMES    R.    EDWARDS 

BOWLING    GRFEN    •^UB'lTfl 

37    01 

5A 

TVA-639 

1909 

WAPPEN 

36    58 

86    76 

535 

MID 

MIO 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

BRENT    DAM    36 

197S 

CAMPBELL 

39    03 

84    25 

497 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BROWN'.VILLE    LOCK    6 

P46 

EDMONSON 

37    12 

86    16 

610 

7A 

ELDRIOGE    SCAGGS 

BUUOINE    I    NE 

120 

PIKE 

37    13 

82    35 

1643 

8A 

C 

EDWIN    E.    JOHNSON 

CUMBERLAND 

36    47 

MARVIN    M.    LEE 

CAD I 7    LOCK    E 

206 

36    46 

87    58 

384 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

CALHOUN    LOCK    2 

1227 

MC    LEAN 

37    32 

87    16 

402 

7A 

c 

CORPS   OF   ENGINEERS 

CAMPBFLLSVILLE 

?56 

TAYLOR 

37    20 

B5    21 

771 

6P 

5P 

H 

ALVA    MC    KINLEV 

l??- 

GRAYSON 

7A 

G.    V.    rox   SP. 

CflPPOLLTON    LOCr     1 

llA-i 

CAOROLL 

38    41 

85    11 

480 

4P 

7A 

C 

CORPS    OF    ENGINEERS 

1576 

POWELL 

37    57 

83    56 

712 

7A 

JOEL    W.    M0UNT7 

CLERMONT    I     SSF 

1611 

BULLITT 

37    "iS 

85    40 

540 

5P 

5P 

BEPNHEIM    FOUNDATION 

CLINTON 

1631 

HICKMAN 

36    41 

89    00 

390 

C 

WOODSON    0.     FRANKLIN 

1663 

CALDWELL 

36    59 

490 

7A 

MRS    BENNIE    B.    WHITE 

COLLEGE    HILL    LOCK    11 

1704 

84    06 

611 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BOONE 

39    04 

84    40 

869 

MID 

MID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

CUMBERLAND    FALL5;    "^T    PK 

1969 

WHITLEY 

36    50 

84    19 

1070 

5P 

KY.    DEPT.    OF    CON«;. 

1998 

HARRISON 

38    73 

84    18 

MARSHALL    HILL 

2003 

38    23 

SA 

KY.    CARDINAL    DAIRY 

DANVILLE 

2040 

10VLF 

37    39 

84    46 

955 

7A 

7A 

H 

R.    P.    COLD I  RON 

MAPTIN 

37    48 

82    32 

718 

c 

MRS.    FVA    M.    DAVIS 

DELPHI*     1    F 

713? 

PfPPY 

37    02 

83    07 

1647 

8A 

BALLARD    F.    WALKER.    JR. 

DfA 

37    25 

850 

HATTIE    B,    BARNEY 

2180 

'LOYD 

87    47 

7A 

7A 

7A 

C 

CORPS    OF    ENGINEERS 

01  X    DAM 

MERCER 

37    48 

84    43 

870 

4P 

7A 

7A 

PHILLIP   0.    THACKER 

DUNDEE    RAPPFTT5    FflDD    PR 

?35F 

OHIO 

37    33 

86    A3 

640 

7A 

c 

JESSE    L.    HUFF 

DUN MOP 

2366 

MUHLENBEOG 

37    05 

87    00 

592 

7A 

N.    D.    GIVENS 

DTEP 

2391 

HRFCKENRIDGF 

37    43 

86    13 

793 

C 

LENA    BLAIR 

EODYVILLF    LOCK    F 

LYON 

37    03 

470 

CORPS    OF    ENGINEERS                | 

EDMONTON 

MFTCALFE 

865 

EL17ABEIHT0WN 

2510 

HAPDIN 

37    41 

85    52 

739 

6P 

6P 

RADIO    STATION    WIEL 

ELKTor/;'"' 

7S<,8 

TODD 

37   la 

82    21 

800 

7A 

S*    RICHARD    ANDERSON 

FALMOUTH 

38    40 

84    20 

560 

6P 

FRANK    H.    LAWSON 

FAOMER-^ 

TA 

MRS,    C.    C.    STAMPER 

FLEMING5BUPG 

7903 

FLEMING 

38    75 

83    43 

870 

7A 

MRS.    JEAN    FLEMING 

FLEMINGseUDG    2 

2908 

FLEMING 

38    75 

83    45 

911 

6P 

MID 

C 

WILLIAM    H.    FISCHER 

FORO    LOCK    10 

7953 

MADISON 

37    54 

84    16 

660 

6A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

FOPOS     FEPRY    DAM    50 

2961 

CRITTENDEN 

C    H 

CORPS    OF    ENGINEERS 

FBANKFOPT    LOCr    i 

FRANKLIN 

38    14 

B4    57 

504 

6A 

6A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

FPANKLIN    1    E 

3036 

SIMPSON 

' 

36    43 

86    34 

690 

7A 

MRS    KATIE    D.    NFAL 

FREEBURN    7    ^W 

3046 

PIKE 

1 

37    33 

R7    10 

730 

BA 

MRS    ALTA    S,    GOOSLIN 

FRENCH6URG 

3057 

MENIFEE 

37    57 

B3    39 

864 

7A 

MISS    ESTHER    WILSON 

GAMALIEL    1     5 

3112 

MONROE 

36    38 

85    48 

759 

7A 

E.    GUY    DECKARO 

GEOPGETOWN    WATER    WOPr^ 

3194 

BA 

WILLIAM    F,    ePAMBLETT 

GEST    LOCK    3 

HFNPY 

38    25 

84    53 

490 

7A 

C    H 

CORPS    OF    ENGINEERS 

GLA-^GDW 

3241 

i^ARREN 

37    00 

85    55 

780 

7A 

EMILY  M,    BEAM 

GLASGOW    WKAY 

3746 

BARREN 

37    00 

85    55 

BOB 

6P 

6P 

RADIO    STATION    WKAY 

GLENDALE    1     E 

85    5* 

710 

DEWEY    S.    HILL 

GOLDEN    POND    8    N 

3295 

TOIGG 

36    54 

6P 

FISH    *    WLDLF.    REFUGE 

38    59 

84    50 

503 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

GRAYSON    1     SF 

3392 

CARTER 

38    19 

BZ    56 

900 

6A 

6A 

ALBERT    G,    SWANACAN 

GRFFN^HUPG 

3430 

GREEN 

37     15 

B5    30 

630 

7A 

7A 

HOWARD   PICKETT 

GREENSBURG    HIWAY    h\    PP 

37    15 

85    30 

LYNN    T,    BLAKEMAN 

GREENUP    DAM    10 

3443 

GREENUP 

CORP   OF    ENGINEERS 

GREENVILLE    ?    W 

MUHLEN8ERG 

3 

37    12 

87    12 

519 

5P 

5P 

C.    P.    LOVELL 

HALEY^    MILL 

3539 

CHRISTIAN 

3 

37    03 

87    20 

760 

c 

CLEATUS    E,    BRINKLEY 

MAPTFOPD    6    NW 

3652 

OHIO 

3 

37    37 

86    54 

429 

8A 

DAVID   K.    CARSON 

HAZARD 

3709 

PERPY 

37    15 

H,    A,    BAILEY 

HAZARD    WATER    WORKS 

3714 

4 

83     11 

880 

7A 

H 

LEE    J.    HOGSTON 

HErOELBEBG    LOCK    14 

3741 

LEE 

4 

37    33 

83    46 

663 

5P 

6A 

C    H 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HENOEP<;ON    T    5!;W 

3762 

HENDERSON 

7 

37    45 

B7    38 

387 

6P 

6P 

H 

FRANK    STREET 

HERNDON 

3798 

CHRISTIAN 

2 

36    44 

87    34 

512 

c 

C.    W.    KEATTS 

HICKMAN    1    E 

3816 

FULTON 

36    34 

fl9    10 

362 

7A 

MRS.    NELL    S,    CALVIN 

HICK<;VILLE 

3B21 

CRAVES 

88    30 

7A 

TVA-679 

HIGH    BRIDGE    LOCK     7 

4 

37    49 

B4    43 

544 

6A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HINDMAN    SETTLEMENT    SCH 

3H99 

KNOTT 

6 

37    20 

82    59 

1080 

8A 

SA 

HINDMAN    SETTLEMENT    5CM. 

HOOGENVILLE    NAT    PAOR 

3929 

LARUE 

3 

37    32 

85    44 

788 

NATIONAL    PARK    SERVICE 

HOPKINSVILLE 

«7    30 

540 

7A 

7A 

H 

NEWELL    F.    SMITH 

HYOEN 

4093 

LESLIE 

37    10 

83    23 

7A 

MRS.    FERN    F.    ELAM 

INE? 

4134 

1 

82    32 

638 

6P 

6P 

UNITED    FUEL    r,AS    CO. 

IRVINGTON 

4165 

BRECKINRIDGE 

3 

37    53 

86    17 

646 

7P 

7P 

H 

FLOYD    G.    ROBfllNS 

JACKSON 

4196 

BREATHITT 

(, 

37    33 

83    23 

795 

7A 

JAMES    0.    MALONEY 

JEREMIAH 

4255 

LETCHER 

1150 

5P 

H08ART    ISDN 

JESSAMINE 

1, 

37    57 

84    3B 

941 

7A 

HUGH    W.    BUFFIN 

KENTUCKY   DAM 

4414 

LIVINGSTON 

9 

37    01 

88    16 

362 

5A 

TVA-379-A 

LA    GRANGE    1     =;W 

<.'5  95 

DLOHAM 

7 

3B    24 

85    74 

874 

6A 

ALBERT    V.    HAPDIN 

LANCASTER 

4620 

GARRARD 

b. 

37    37 

84     35 

1037 

8A 

KENTUCKY    UTILITIES    CO. 

LEITCHFIELD 

GRAYSON 

37    79 

CLYDE    STIKELEATHER 

LEXINGTON    W6    AIRPORT 

4746 

1, 

84     36 

979 

MID 

MID 

C    HJ 

U.S.    WEATHEP    BUREAU 

LIBERTY 

4755 

CASEY 

' 

37     21 

84    55 

772 

7A 

C 

PALLIA    F.    HANKLA 

STATION 


ITTLE  MTCKMAN  loci 
LOCKPORT  LOCK  2 
LOGLICK  1  S 
LONDON 
LONDON  FAA  AP 

LOUISA 
LOUISA  2 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  BOWMAN  I 
LOUISVILLE  W8  AP 

LOUISVILLE  UPPER  G, 

LOVELACEVILLE 

LUCAS 

SONVILLE    I     SE 
MAMMOTH    CAVE    PARK 

MANCHESTER    4    SE 
MAYFIELD 
MAYSVILLE    DAM    33 


IDDLESBORO 

IDOLESBORO    SEWAGE    PL 
MIDWAY 
MILLER SBUR6 

MILLER5T0WN 

TICELLO 
MOREHEAO    STATE    COLLEGE 
MOUNT    STERLING 
MOUNT    VERNON 

MUNFORDVILLE    1    N 

MURRAY 

OLIVE  HILL  2  WNW 

ONEIDA 

ONEONTA  DAM  35 
OWENSBORO  2  W 
OWENSBORO  DAM  66 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAH 

PADUCAH  SEWAGE  PLANT 
'AINTSVILLE 
'IKEVILLE 
'INEVILLE 

•R  INC  ETON 

RAVENNA  LOCK  12 
R I CHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
BUSSELLVILLE  SUBSTA 

SAOIEVILLE 
ST,  MARY 
SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE 
SALYERSVILLE  2  SE 

SCOTTSVILLE 

SCOTTSVILLE  2  SW 

SEBREE 

SHAWNEE    STEAM    PLANT 

SHELBYVILLE 

SHEPHEROSVILLE 

SMITHFIELD    4    S 

SOMERSET 

SOMERSET    I    N 

SPRINGFIELD 

STEARNS 

SUMMER  SHADE 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

TATHAM  SPRINGS 

TAYLORSVILLE 

TOMPKINSVILLE 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 


COUNTY 


CLARK 
LAUREL 

AUREL 

LAWRENCE 
■WPENCE 

jefferson 
jefferson 
jefferson 

jefferson 
ballaro 

BARREN 
HOPKINS 
EDMONSON 


BELL 

WOODFORD 

BOURBON 


CALLOWAY 
CARTER 
HOPKINS 
CLAY 

CAMPBELL 
DAVIESS 
DAVIESS 
MC  CRACKEI 
MC  CRACKEI 


LOGAN 

SCOTT 

MARION 

WOODFORD 

MAGOFFIN 

MAGOFFIN 


SPENCER 

MONROE 


JESSAMINE 


2-CUMBERLAND,   J-GREEN,   4-KENTUCKY! 


NEW  STATIONS 
CECILIA 

COMBINED  STATIONS 
ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 


LICKING)   6-MISSlSSlPPlp   7-OMIO|   B-SALT|   9-TENNESSEE 


37 

4^ 

76 

37 

08 

38 

07 

38 

07 

37  11 

37  06 

36  44 

38  38 

37  26 

38  36 

37  3* 


37  27 
36  90 

38  11 
38  04 
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OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


CORPS   OF   ENGINEERS 
CORPS  OF   ENGINEERS 
HUBERT    BURGMER 
KNOXVILLE    FERTILIZER    CD 
FED.    AVIATION    AGENCY 

CHARLES    F.    BRANHAM 
HAROLD    C.    FERGUSON 
LOUISVILLE    G.    *    E.    CO. 
CORPS   OF    ENGINEERS 
U«S.    WEATHER    BUREAU 

CORPS    OF    ENGINEEPS 
BLAINE    MALONE 
WILLARO    E,    FOSTER 
HOMER    WELPORN,    JR. 


MAYFIELD    ELEC.t   WTR.i 
CORPS    OF    ENGINEERS 
RS. WINNIE    W.    MORAN 
ICHARO    T,    SYDNOR 


CHARLES 

MURRAY 

«S.    LE 

A    M,    HEPRELL 

:iTY    OF 

MID0LES60R0 

:iTY    OF 

MIDWAY 

DAVID   C 

BAILEY 

OVA    M.    LAWLER 

ILVIN    L 

-NRY    C.    HAGGAN 

■RED    CA 

TMILL 

CITY    OF 

MT.    VERNON 

EDWARD  A.  RICHARDSON 
MURRAY  STATE  COLLEGE 
GEORGE    E.    DUVAL 

IE    PARLEE    NEIS7 


CORPS 
VIRGIL 

FED.    A 
WESTER 

OF    ENGINEERS 

D.    CLARK 
OF    ENGINEERS 
VIATION    AGENC 
N    P.    LACKEY 

CITY    C 
JESSE 
U.S.    y 
FOLEY 
ALTON 

F    PADUCAH 
FAIRCHILD 
FATHER    BUPEAl 

CORPS    OF    ENGINEERS 

CORPS    OF    ENGINEERS 
WM.    8.    PORTER 

TVA-iaS 

LAWRENCE   ROGERS 
JOHN    B.    BAUER 
CORPS   OF   ENGINEERS 
STANLEY    GARDNER 
FORREST    C.    WILLIS 

NOBLE 

DELL   F.    DEER 

IL    D.    CROUCH 


OVID   K.   MAGRUOER 
GEORGE    E.    SIMPSON 
CORPS    DF    ENGINEERS 
RADIO    STA    WSFC 
WM.    H,    GOATLEY 

MRS    GLADYS    M.    GRIFFITH 

CHAS.    H.    MC    MURTREY 

TVA-6B4 

R,    C.    DEOMAN 

MBS.    KATHRYN    B.    CARR 

STANLEY   HURD 

TVA-680 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEEPS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EVERETT  M,  MC  GAUGHEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  RITA  RlOOEfl 

MRS.  ELIZABETH  BROWN 

EST1L  M.  MEADOWS 
HENRY  NORTHCUTT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


IILLIAM  S.  VERTREES 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 


APRIL  1960 
Volume  55    No.  4 


ASHEVILLE:  I960 


KENTUCKY  -  APRIL  1960 
TEMPERATURES  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   92°  on  the  25+  at  3  stations 
Lowest  Temperature:   18°  on  the  11+  at  5  stations 

Greatest  Total  Precipitation:   5.64  inches  at  Mayfield 

Least  Total  Precipitation:   0.56  inch  at  Maysville  Dam  33 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.15  inches  on  the  21st  at  Princeton 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   1.0  inch  at  Benham 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   Trace  on  the  6th  at  Benham 

and  on  the  5th  at  Hartford 

6  NW 
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?A 

,0 

0 

? 

PIKEVILLE 

77.2 

46.6 

61.9 

92 

23 

23 

11 

145 

4 

0 

3 

0 

1.69 

-    1.68 

,67 

77 

,0 

0 

4 

7 

0 

SOMERSET    1    N 

72.5 

44.5 

56.5 

87 

23 

23 

11 

215 

0 

n 

5 

0 

1.52 

.62 

1 

.0 

0 

S 

1 

n 

VANCEBURG    DAM    32 

71,7 

43.3 

57.5 

90 

23 

24 

11 

245 

1 

0 

4 

0 

.57 

-    3.14 

.21 

4 

,0 

0 

3 

n 

0 

WEST    LIBERTY 

AM 

71.8 

39.9 

55.9 

89 

25+ 

18 

10 

288 

0 

0 

6 

0 

1.15 

,64 

27 

T 

0 

2 

1 

0 

WILLIAMSBURG    2 

AM 

75.3 

39.7 

57.5 

•  0 

91 

25 

21 

10 

255 

3 

0 

9 

0 

2.30 

-    1.37 

,61 

27 

.0 

0 

5 

2 

0 

DIVISION 

58.0 

1.4 

1.60 

-    1.98 

•  1 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

WTind 

^.peed 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

g  3  ;5 

1 
III 

Station 

1 

"3 

lit 

% 

, 

« 

§       1 

a     J 

O  H 

o  w 

O  H 

o. 
O  H 

O  H 
O  CO 

o 

8 

s 

$ 

1 

2 

£la 

1 

11 

aj 

•■  u 

i" 

"  o 

..  o 

H 

q 

A 

k 

i 

N  3 

H 

i£  II 

III 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

ssw 

21 

11.6 

30 

sw 

17 

63 

69 

43 

44 

9 

3 

5 

0 

0 

0 

17 

- 

7.4 

LEXINGTON   WB    AIRPORT 

s 

19 

9.9 

- 

- 

- 

68 

74 

49 

53 

5 

2 

4 

1 

0 

0 

12 

- 

6.4 

LOUISVILLE   WB   AIRPORT 

sw 

12 

10.1 

36 

S 

17 

63 

71 

45 

46 

4 

5 

4 

0 

0 

0 

13 

59 

6.3 

See   Reference   Holes   Following   Slation    Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


10      11      12      13      14      15       16      17      18      19      20      21 


22      23      24 


25      26      27 


28      29      30      31 


JtOOtSON    D<H   *5 
ALBANY   4  N 
ALLEN 
ANCHORAGE 
APE>    2    NC 

ASHLAND   DAM    29 
BAttBOORVILLE 
BARDSTOm   S    J   «EP    SCH 
BAITER 
BEAVER   MM 

SENHAH 
BENTOH    2 
BEREA    COLLEGE 
BEREA   WATER   HOKKS 
BLAINE 

BOmiEVILLE 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN    5UBSTA 
BOWLING  GREEN    FAA    AP 
BRENT    0AM    36 

BROWNSVILLE    LOCK    6 
BURDINE    2    NE 
BURKESVILLE 
CADIZ    LOCK    E 
CALHOUN   LOCK    2 

CAMPBELLSVILLE 

CANErVILLE 

CARRt)LLTON    LOCK    1 

CECILIA 

CLAY    CITY    1    WNW 

CLERWMT    1    SSE 

COBS 

COtLEGE   HILL    LOCK    11 

COVINGTON   WB   AIRPORT         P 

CUMBERLAND    FALLS   ST    PK 

CYMTHIANA 
CYNTMIANA    2 
DANVILLE 
DELPHIA    1    E 
DEWEY    DAM 

DIX  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

DUNMOR 

EDOYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 

ELIZABETHTOWN 
ELKHORN   CITY 
ELKTON    2    S 
FALMOUTH 
FARMERS 

FLEMINGSaoRG 
FLEHINGSBORG    2 
FOND   LOCK    10 
FORDS    FERRY   DAM   SO 
FRANKFORT   LOCK   * 

FRANTLIN    1  E 

FREEBDRN   2  SV 
FRENCmmG 

GAMALIEL    1  S 

GEORGETOWN  WATER   WORKS 

GCST    LOCK    3 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE    1    E 
GOLDEN    POND    a    N 

SUNT   DAM   3S 

GRAYSON    1    SE 

GREENSBURG 

GREENSBURG   HIWAY   «1    BR 

GREENUP    DAM   30 

GREENVILLE    2    W 
HARTFORD   6    NW 
HAZARD   WATER   WORKS 
HEIDELBERG    LOCK    U  R 

HENDERSON    T    SSW 

HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOI>KINSVILLE 

HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 

KEENE  1  NNE 
KENTUCKY  DAM 
LA  GRANGE  1  SW 
LANCASTER 
LEITCHFIELO 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  B 

^OCKPORT  LOCK  2 

-ONOON  FAA  AIRPORT 

-OUISA    2 

LOUISVILLE 

-OUISVILLE    WB   AP  R 

-OUISVILLE    UPPER    GAGE 

.OVELACEVILLE 

'AOISONVILLE    1    SE 
MAMMOTH   CAVE    PARK 
MANCHESTER    A    SE 
"ATFIELD 
UYSVILLE    DAM    33 

'CKEE 

MODLESBORO 
UOWAY 
IILLERSTOWN 
WNTl CELLO 

lOUNT    STERLING 
I0UN7    VERNON 
lUNFORDVILLE    1    N 
lURRAY 
ILNEY 


2>1B 

l.Ot 
2.27 
2iA0 
1|29 
3.«S 

•  96 


1.37 
2.09 
S.6A 


2.23. 

l.!5| 

i.oel 


■08       .42       .02 


.08 
.03       .07 
.09       .05       T 


.23      .03       .02 


.10      ,27       ,05 


,10      ,16       ,05 
.45      ,24      T 
,15      ,32       ,02 


1,30      .12 


.02 

,?0 

.60 

.20 

T 
.15 

,16 

.15 

.05 

T 

.26 

J 

.03 

.02 

.01 

.23       .07       .25 


.02       .01 
.25 

.23       T 


1.33 
1.48 
,20 


.03 

.07 


.96 
1.17 
.79 


.29 

.61 

.02 

.17 

,25 

.10 

.4C 

,16 

,45 

,62 

.39 

,06 

,20 

,99 

1.04 

,17 

,70 

Notes   Following   Station    Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ONEIDA 

ONEONTA  DAM  35 
0WENS60R0  2  W 
OWENSBOPO  DAM  46 
PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PAINTSVII.LE 

PIKEVILLE 

PINEVILLE 

PRINCETON 

RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBST& 

SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE  2  SE 
SCOTTSVILLE 
SCOTTSVILLE  2  5W 
SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 
SHEL6YVILLE 
SHEPHEROSVILLE 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 

STEARNS 
SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TAYLORSVILLE 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 

TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 
VANCEBURG  DAM  32 

WARSAW  MARKLANO  0AM 
WAYNESBURG  7  NE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 

WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  * 


Day  of  month 


U69: 
1*46 

4*6e: 


13 


14   15 


16   17   18 


.11   .22   .13 


1.03 
1.03 


28   29   30   31 


See  Refereace  Notes  Follovlng  Station  lodez 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
APRIL  1960 


Day  Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ADDISON  DAM  »S 

MAX 
MIN 

54 
♦1 

81 
42 

76 
48 

52 

40 

64 
40 

57 
30 

70 

34 

67 

37 

67 

34 

45 
30 

56 

32 

75 
♦0 

79 
60 

64 
62 

86 
54 

82 
56 

66 
60 

70 
34 

62 

33 

78 
37 

86 
42 

76 
48 

90 
46 

90 

56 

89 
61 

86 
62 

79 
47 

73 
48 

78 
47 

73 
48 

73.6 
44.4 

ANCHORAGE 

MAX 

MIN 

7» 

67 

54 

57 
45 

62 

33 

52 

38 

69 

27 

64 
33 

63 
38 

48 
29 

49 
21 

69 
29 

78 
97 

62 
46 

81 
49 

76 
56 

64 
57 

75 
62 

61 

34 

67 
36 

82 
40 

73 
67 

86 

48 

87 
55 

87 
57 

86 
68 

75 
58 

72 
42 

72 
46 

68 
44 

72 
61 

71.2 
44.8 

ASHLAND  DAM  29 

MAX 
MtN 

70 
45 

76 
48 

70 
52 

61 

47 

53 
41 

63 
28 

66 

39 

61 

40 

62 

32 

49 
28 

6S 
25 

79 

61 

88 
46 

85 
47 

82 

50 

60 
53 

82 
57 

73 
42 

66 
36 

84 
36 

79 

40 

66 

47 

91 

50 

92 
56 

91 
56 

87 
60 

66 
50 

72 
45 

82 

41 

76 
67 

74.4 
45.2 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

7B 
36 

76 
47 

66 

50 

61 

45 

54 
35 

71 
28 

70 
42 

69 
33 

63 
28 

70 
20 

60 
52 

86 
38 

85 
42 

82 

47 

86 
45 

82 
51 

72 
36 

81 
29 

82 
32 

64 
56 

88 
46 

90 
50 

91 
46 

89 
51 

68 
56 

70 
52 

76 
37 

60 
38 

80 
54 

77.6 
42.2 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

77 
*2 

75 
59 

62 

45 

62 

36 

60 
36 

72 
32 

68 

40 

65 
38 

59 

26 

50 
23 

70 
23 

78 
64 

82 
55 

82 
64 

78 
65 

84 
70 

85 
65 

64 
34 

59 
37 

83 

40 

60 
58 

66 
60 

68 

67 

87 
68 

87 
61 

76 
57 

71 
48 

72 
46 

74 
46 

73 
68 

74.0 
47.6 

BAXTER 

MAX 
MIN 

50 
38 

76 
39 

70 
52 

63 
50 

56 
37 

49 
29 

66 

30 

68 
33 

66 

30 

62 
25 

60 
21 

66 
21 

77 
40 

83 
41 

81 
43 

80 
48 

82 
45 

75 
40 

63 
31 

75 
32 

79 
42 

70 
60 

64 

46 

87 
48 

87 
50 

69 
51 

86 

66 

63 

40 

75 
37 

79 
39 

71.5 
39.5 

BEAVER  DAM 

MAX 

MtN 

81 

40 

76 
55 

74 
44 

65 
34 

60 
38 

74 
28 

69 

44 

67 
34 

64 
31 

64 
25 

75 
31 

81 

58 

84 
53 

83 

67 

79 
60 

85 
60 

76 
55 

62 
36 

73 
33 

64 
45 

81 
67 

87 
60 

89 
69 

87 
68 

86 

60 

76 
60 

73 
45 

76 
44 

72 
50 

78 
66 

75.8 
46.7 

BENHAM 

MAX 
MIN 

58 

34 

75 
38 

71 
56 

70 
50 

58 
37 

48 

30 

64 
36 

67 
34 

67 

30 

46 
26 

60 
21 

67 
29 

79 

41 

85 
47 

81 
54 

84 
60 

75 
43 

68 

40 

53 

30 

72 
41 

80 
65 

66 

42 

85 
45 

85 
51 

86 
53 

89 

53 

85 

55 

61 
39 

73 
36 

80 
49 

71.3 
41.8 

BENTON  2 

MAX 
MIN 

56 
44 

71 
44 

64 
31 

59 

37 

79 
36 

74 
39 

72 
31 

69 

31 

67 
21 

79 
30 

60 
47 

82 
66 

80 
40 

82 

57 

82 
58 

67 
33 

72 
30 

83 
30 

81 
53 

85 
48 

86 
49 

67 
54 

65 
60 

81 
41 

73 
40 

76 
43 

72 
43 

71 
43 

75.1 
41.8 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

78 
39 

76 

57 

64 

57 

61 
43 

52 

37 

69 
33 

68 
43 

66 

43 

63 
29 

46 
21 

69 

28 

79 
56 

85 
48 

83 
60 

86 
63 

85 

60 

80 
60 

75 
35 

76 

37 

63 
40 

77 
61 

88 
53 

67 
60 

89 
65 

88 
62 

86 
56 

68 
50 

70 
41 

82 
46 

73 
68 

75.1 
48.0 

BLAINE 

MAX 

MIN 

76 
44 

79 
43 

78 
50 

68 
48 

59 
34 

65 
26 

66 
33 

66 
34 

64 
23 

50 
18 

69 
IS 

78 
53 

88 
41 

86 
39 

81 
43 

84 
46 

81 
47 

73 
42 

70 
28 

82 
31 

77 
47 

68 

41 

90 
43 

88 
49 

89 

48 

63 
51 

68 
53 

75 
36 

83 
33 

78 
62 

76.0 
39.6 

BOMIIEVILLE 

MAX 
MIN 

77 
38 

74 
49 

64 

48 

62 

40 

56 

38 

71 
26 

66 
39 

66 

34 

99 

27 

61 

21 

70 
23 

80 
68 

82 

54 

82 
65 

76 
59 

85 
61 

76 
56 

62 
33 

71 
30 

63 
36 

75 
68 

85 
44 

88 
53 

67 
56 

86 

57 

81 
55 

73 
49 

74 
40 

73 
42 

76 
96 

73.8 
44.5 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 
MIN 

78 
30 

69 

53 

55 
44 

64 
40 

53 
35 

73 
30 

67 
45 

69 

38 

47 
32 

55 

27 

70 
28 

60 
64 

60 

47 

80 
53 

74 
67 

83 
56 

74 
45 

62 
35 

72 
32 

82 
40 

76 
55 

86 

60 

87 
56 

85 
56 

85 
61 

83 
58 

74 
49 

76 
46 

71 
47 

77 
48 

72.9 
44.9 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

77 
42 

72 
59 

62 

50 

59 
42 

55 
38 

70 
31 

67 
43 

66 

40 

57 
30 

51 
24 

68 

30 

78 

57 

61 
53 

81 
54 

74 
61 

84 
57 

60 
59 

71 
36 

73 
34 

62 
44 

77 
57 

86 
51 

86 
55 

85 
58 

86 
60 

79 
67 

71 
50 

74 
46 

77 
45 

74 
98 

73.4 
47.4 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

71 
44 

71 
51 

61 
46 

59 

37 

59 

38 

68 
29 

68 
35 

63 

40 

56 
29 

49 

27 

66 
29 

77 
54 

81 
46 

82 
55 

79 
58 

82 
58 

61 
65 

74 
38 

56 
32 

60 
36 

80 
60 

83 
46 

88 
54 

88 
57 

88 
58 

80 
59 

70 
48 

71 
46 

72 
41 

73 
58 

72.8 
45.8 

CECILIA 

MAX 
MIN 

46 
42 

78 
42 

70 
45 

50 
37 

64 
38 

52 

27 

73 
30 

66 

37 

65 
29 

47 
26 

64 
29 

78 
31 

61 
48 

84 
52 

82 

49 

76 
46 

86 

57 

75 
32 

60 
32 

70 
39 

84 
46 

75 
47 

86 

57 

86 
60 

85 
56 

86 
67 

78 
47 

71 
44 

73 
45 

73 
50 

72.0 
42.6 

CLERMONT  1  SSe 

MAX 
MIN 

77 
40 

78 
53 

64 
45 

61 
35 

63 

37 

71 
26 

73 
37 

64 
38 

63 
29 

49 
21 

69 

27 

78 
52 

81 
48 

63 
56 

64 
69 

33 
61 

84 
64 

77 
33 

56 

31 

83 
38 

83 
68 

85 
47 

88 
59 

89 
69 

89 
60 

67 
57 

81 
44 

74 
44 

76 
42 

73 
65 

76.9 
46.6 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
43 

65 
54 

67 
45 

57 
38 

45 
34 

65 
28 

62 

34 

68 
35 

40 
27 

48 
25 

65 
32 

76 
52 

82 
54 

81 
60 

76 
59 

83 
58 

76 
42 

68 
37 

66 
38 

82 
46 

69 

57 

85 
62 

87 
61 

88 
61 

86 
62 

76 
63 

70 
46 

71 
43 

73 
48 

71 
46 

69.6 
46.7 

CYNTMIANA  2 

MAX 
MIN 

48 

43 

73 
46 

69 

53 

60 
40 

55 
36 

53 

29 

6e 

32 

65 

37 

62 
26 

43 
23 

49 
23 

66 
36 

77 

41 

82 
46 

80 
47 

79 
50 

83 
64 

76 
37 

76 
28 

68 
32 

82 
51 

69 

41 

84 
49 

84 
54 

87 
54 

88 
53 

76 
50 

70 
44 

72 
37 

76 
56 

70.7 
41.9 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

45 
40 

74 
43 

66 

57 

61 

41 

56 
36 

51 
31 

67 
32 

66 

40 

61 

31 

40 
24 

46 
25 

68 
32 

78 
52 

81 
53 

81 
56 

75 
57 

84 
64 

73 
38 

64 

35 

69 
36 

81 
50 

71 
60 

85 
53 

87 
60 

87 
52 

85 
61 

76 
50 

69 
44 

71 
45 

78 
48 

70.0 
44.8 

DEWEY  0AM 

MAX 
MIN 

49 

44 

77 
45 

78 
49 

76 
49 

52 

41 

50 
29 

67 
29 

67 
36 

67 
26 

46 
20 

50 
20 

69 
21 

79 
41 

86 
41 

63 
42 

84 
46 

85 
48 

82 
41 

62 
31 

72 
31 

82 
35 

76 

47 

86 
45 

89 

47 

88 

50 

69 
52 

84 
56 

64 

41 

76 
36 

82 
39 

73.2 
39.3 

DIX  DAM 

MAX 
MIN 

73 
43 

73 
55 

68 

57 

58 
41 

55 
38 

68 
31 

68 

40 

66 

41 

63 
29 

48 

25 

66 
28 

76 
55 

81 
49 

80 
49 

80 
55 

82 
53 

82 
64 

73 
37 

68 
39 

80 
43 

80 
56 

83 
50 

87 
66 

87 
58 

87 
59 

85 
59 

74 
51 

70 
47 

78 
45 

73 

67 

73.7 
47.1 

ELIZABETHTOWN 

MAX 
MIN 

77 
45 

76 
58 

64 
38 

64 
36 

61 

38 

73 
34 

69 
36 

65 

37 

62 
28 

54 
24 

69 
37 

79 
56 

82 
46 

80 
50 

78 
56 

77 
63 

72 
59 

64 
33 

71 
37 

83 
35 

81 
68 

84 
47 

87 
63 

86 
55 

88 
54 

82 
66 

74 
49 

76 
48 

76 
46 

71 
60 

74.1 
46.7 

FALMOUTH 

MAX 
MIN 

73 
44 

70 
47 

64 
50 

59 

40 

54 
39 

68 
25 

66 

31 

62 

33 

49 

27 

51 
20 

67 
22 

79 
51 

84 
41 

83 
49 

79 

47 

84 
51 

79 
68 

71 
41 

69 
32 

82 

34 

78 
60 

85 
43 

88 

50 

88 
55 

88 
56 

61 
55 

72 
50 

72 
43 

77 
39 

73 
56 

73.2 
43.3 

FARMERS 

MAX 
MIN 

75 
44 

76 

47 

75 
54 

62 
45 

53 

38 

67 
26 

65 
33 

64 
34 

62 
25 

48 

19 

70 
19 

77 
56 

66 

.39 

82 

41 

80 

44 

84 

47 

84 
45 

75 
39 

69 

30 

83 
34 

80 
57 

86 
42 

88 
46 

89 
53 

67 
53 

86 
54 

71 
63 

72 
38 

83 
38 

78 
55 

76.2 
41.7 

FLEMINGSBURG  2 

MAX 
MIN 

73 
43 

71 
52 

65 

53 

64 

40 

51 

35 

66 

27 

66 

34 

63 
36 

47 
26 

48 
23 

66 
23 

76 
54 

63 
47 

81 
52 

79 
53 

85 
53 

76 
62 

69 
39 

67 
34 

82 
42 

70 
59 

85 

48 

87 
53 

65 
59 

88 
59 

79 
59 

68 
49 

69 
42 

61 
44 

72 
56 

71.9 
46.2 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

83 
42 

76 

50 

66 

45 

63 

33 

52 
39 

74 
34 

68 

45 

67 
40 

58 
33 

55 
30 

75 
41 

82 

60 

60 
60 

83 
57 

79 
56 

84 
63 

60 
54 

59 
39 

71 
39 

84 
43 

80 
54 

88 
53 

88 

53 

67 
58 

87 
62 

70 
57 

70 
50 

77 
50 

69 
54 

73 
52 

74.3 
48.2 

FRANKFORT  LOCK  * 

MAX 
MIN 

48 
43 

73 
47 

66 

55 

56 

40 

58 
36 

53 
29 

68 

30 

63 

36 

62 
29 

41 
23 

48 
24 

68 
32 

77 
44 

80 
45 

80 
52 

75 
52 

82 
59 

76 
41 

59 
32 

65 
35 

61 
39 

70 
47 

83 

47 

82 
55 

86 
56 

87 
50 

72 
50 

71 
45 

73 
41 

75 
45 

69.3 
42.1 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

78 
42 

74 
55 

60 

51 

61 
42 

58 
39 

72 
26 

70 
43 

68 

33 

62 

29 

50 
23 

69 
28 

78 
58 

79 

51 

80 
53 

72 
57 

83 
60 

77 
59 

64 
32 

70 
36 

82 
43 

76 
57 

66 

51 

86 

55 

84 

55 

84 

57 

79 
56 

70 
50 

71 
47 

75 
48 

72 
58 

73.1 
46.6 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 
MIN 

84 
43 

78 
46 

70 
45 

66 

30 

64 

37 

78 
28 

75 
43 

70 
32 

70 
32 

56 

25 

76 
33 

81 
60 

61 
47 

83 
56 

61 
57 

83 
62 

76 
51 

58 
33 

72 
30 

84 
40 

83 
56 

86 
46 

88 
58 

66 
65 

86 
58 

84 
68 

72 

40 

71 

40 

71 
48 

75 

53 

76.5 
45.3 

GRAYSON  1  SE 

MAX 
MIN 

46 
45 

72 
45 

76 
46 

69 
46 

54 
41 

50 
28 

64 
36 

66 

39 

61 

31 

42 
24 

49 
21 

67 
26 

78 
40 

86 
44 

65 
48 

81 
51 

86 
49 

60 
36 

60 
31 

66 
33 

82 
37 

77 
43 

86 

47 

90 
54 

90 
54 

68 

64 

87 
52 

67 
42 

72 
39 

82 

40 

71.9 
40.7 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

46 
38 

80 
45 

67 
53 

55 
43 

60 
41 

53 
26 

71 
36 

68 

35 

69 

31 

47 
23 

52 
25 

70 
36 

80 
41 

82 
46 

83 
66 

75 
53 

66 
61 

75 
36 

63 
31 

73 
39 

84 
65 

75 
47 

88 
63 

86 
56 

67 
57 

68 
55 

80 
51 

71 
43 

74 
42 

78 
46 

72.3 
43.4 

GREENVILLE  Z  W 

MAX 
MIN 

79 
40 

77 
52 

72 
42 

65 
33 

57 
33 

77 
30 

67 
40 

68 
36 

60 
31 

54 

27 

74 
35 

80 
60 

80 
56 

80 
60 

78 
56 

83 
63 

78 
68 

59 
34 

70 
31 

82 
44 

76 
57 

84 

49 

66 

51 

85 
59 

85 
61 

78 

60 

72 
46 

75 
47 

57 
50 

75 
56 

74.2 

47.0 

HEIDELBERG  LOCK  1« 

MAX 
MIN 

76 
39 

78 
44 

71 
53 

63 
45 

54 
36 

69 
28 

68 
40 

66 
35 

65 
26 

49 

18 

69 
16 

60 
53 

86 
39 

85 
41 

84 
45 

85 
60 

86 
48 

75 
36 

71 
29 

82 
33 

62 
62 

87 
47 

89 
46 

87 
61 

86 
51 

85 
55 

59 
54 

75 
36 

62 
35 

62 

53 

76.3 
41.3 

HENDERSON  7  SSW 

MAX 
MIN 

79 
42 

74 
52 

62 

44 

64 
33 

53 
37 

73 
32 

66 

40 

64 
38 

48 
30 

52 

26 

74 
37 

80 

57 

80 
54 

62 
58 

78 

57 

84 
60 

75 
53 

59 
34 

69 
38 

81 
46 

77 
56 

85 
52 

86 
64 

86 
52 

85 
54 

72 
58 

73 
50 

74 
46 

67 
49 

74 
49 

72.5 
46.9 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

62 
43 

80 
45 

73 
40 

58 
39 

70 
34 

62 

36 

83 
42 

71 
39 

71 
37 

55 

28 

65 
34 

78 
44 

80 
51 

80 
52 

60 
64 

82 

58 

83 
69 

75 

40 

62 
36 

70 
42 

83 

40 

83 
4! 

84 
67 

87 
62 

89 
62 

85 
56 

56 
49 

70 
46 

72 
49 

72 
59 

74.3 
46.9 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

51 
35 

76 
35 

75 
37 

65 
47 

51 
36 

50 
29 

66 
31 

69 
33 

68 
26 

50 
20 

60 
16 

69 
32 

80 
40 

87 
41 

84 
41 

63 
43 

85 
43 

82 
38 

5C 
28 

74 
26 

82 
35 

75 
3« 

87 
44 

90 
44 

9C 
46 

69 
41 

66 
52 

53 
37 

75 
34 

62 
34 

73.2 
36.3 

HOPKINSVILLE 

MAX 

54 

80 

76 

51 

67 

55 

77 

68 

70 

51 

54 

75 

82 

81 

64 

60 

85 

76 

6! 

70 

84 

79 

8! 

69 

6« 

66 

71 

75 

75 

75 

73.6 

MIN 

42 

45 

45 

35 

36 

30 

38 

38 

33 

27 

33 

41 

46 

57 

56 

58 

59 

35 

4C 

45 

55 

53 

60 

59 

6C 

60 

48 

51 

50 

56 

46.6 
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Day  Of  Month 

■ 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

uj 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

INEZ 

MAX 
MIN 

79 
45 

7B 
44 

73 
53 

61 
49 

64 
39 

65 
29 

69 

37 

66 
34 

66 

27 

63 

20 

69 

20 

81 
50 

86 

41 

86 
41 

84 
45 

84 
49 

84 
46 

75 
42 

79 

30 

66 

31 

62 
44 

92 

44 

92 

44 

92 
49 

92 

49 

67 
50 

69 
55 

76 
39 

64 
36 

82 
53 

77.7 
41.1 

IRVINGTON 

MAX 

MIN 

78 

41 

72 
57 

66 
49 

63 

35 

57 
35 

72 
29 

67 
40 

64 
38 

56 
29 

53 
23 

71 
33 

81 
56 

82 

64 

83 
56 

77 
58 

85 
60 

78 
61 

67 
33 

70 
35 

63 

44 

75 
57 

87 
90 

69 
62 

68 
61 

67 
63 

79 
61 

76 
43 

75 
44 

72 
51 

76 
56 

74.4 
47.2 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

79 
42 

70 
56 

63 
45 

65 
35 

58 
33 

72 
27 

66 
42 

66 

40 

64 
30 

51 
26 

71 
34 

80 
58 

82 
54 

86 
56 

77 
58 

84 
59 

74 
55 

67 
33 

69 
36 

63 
48 

77 
57 

86 

63 

88 
61 

86 
63 

66 
62 

83 
62 

72 
46 

73 
47 

70 
53 

76 
54 

73.9 
47.5 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
44 

67 
56 

59 
45 

57 
41 

50 
34 

66 
30 

63 
43 

62 
34 

40 
27 

49 
24 

67 
29 

75 
55 

81 
53 

80 
56 

74 
57 

63 
57 

72 
45 

59 

38 

65 
37 

80 
46 

66 
56 

83 

63 

65 
59 

86 

61 

65 
64 

75 
55 

67 
50 

70 
46 

77 
49 

72 
46 

69.7 
46.5 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

74 
34 

72 
53 

61 
48 

52 

43 

45 

34 

69 
28 

66 

42 

64 
35 

42 
26 

47 
?4 

67 
22 

77 
52 

84 

43 

82 

47 

77 
53 

92 
52 

72 
50 

61 
34 

71 
35 

80 
41 

70 
54 

64 
46 

87 
51 

66 
54 

85 
53 

80 

57 

64 
46 

72 
41 

76 
39 

66 
52 

70.6 
43.1 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

77 
44 

72 
57 

66 
43 

63 
37 

59 
38 

72 
32 

66 
44 

64 
41 

49 
31 

52 

24 

72 
32 

80 
60 

85 

55 

85 
62 

79 
61 

86 
62 

80 
63 

65 
38 

70 
39 

86 

43 

78 
57 

69 

51 

91 
60 

91 
65 

89 
66 

75 
63 

75 
46 

75 
49 

74 
49 

70 
56 

74.4 
46.9 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

77 
46 

67 
54 

57 
46 

63 
39 

52 

38 

73 
32 

66 
44 

64 
41 

43 
31 

53 
30 

72 
32 

61 
60 

85 
55 

64 
58 

78 
62 

86 
65 

76 
45 

62 
39 

70 
40 

85 

44 

73 
56 

68 
51 

91 
61 

91 
63 

87 
65 

75 
55 

74 
47 

74 
49 

70 
49 

75 
47 

73.1 
48.1 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

80 
45 

74 
47 

66 
46 

67 
29 

59 
37 

76 
27 

70 
40 

73 
34 

63 

32 

57 
22 

75 
35 

80 
68 

77 
54 

80 
52 

80 
58 

83 
61 

77 
58 

69 

34 

72 
34 

63 
41 

77 
67 

65 
50 

64 

60 

85 
66 

64 
61 

72 
97 

71 
47 

76 
50 

70 
55 

71 
54 

74.4 
46.4 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAX 

MIN 

80 
39 

75 
50 

72 
45 

64 
31 

61 
37 

75 
27 

70 
43 

70 
36 

69 
31 

54 
26 

73 
34 

81 
60 

80 
53 

82 
61 

79 
59 

83 
61 

81 
56 

67 
39 

70 
32 

82 

40 

81 
66 

65 
49 

87 
63 

86 
64 

84 

64 

81 
61 

72 

45 

76 
42 

74 
50 

79 
53 

75.5 
46.6 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

MIN 

79 

40 

76 
68 

64 
46 

63 

38 

60 
38 

73 
29 

71 
43 

70 
36 

64 
28 

53 
22 

70 
32 

60 
59 

81 
56 

83 
56 

78 
60 

86 
61 

79 
59 

69 
31 

72 
33 

65 

48 

81 
51 

86 
63 

90 
60 

65 
60 

67 
62 

60 
59 

75 
46 

76 
43 

73 
50 

75 

55 

79.5 
47.1 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 
MIN 

77 
39 

75 
46 

69 
50 

62 
46 

52 
36 

68 
29 

66 

47 

67 
32 

61 
26 

50 
18 

69 
20 

80 
50 

85 
39 

84 
41 

82 
45 

86 
47 

81 
48 

71 
37 

67 
28 

81 
39 

71 
68 

68 

47 

91 
47 

89 
91 

89 

50 

65 
91 

71 
54 

76 
37 

60 
36 

72 
96 

74.9 
41.5 

MAYFIELD 

MAX 

MIN 

79 
46 

70 
47 

66 

46 

64 

32 

58 
36 

76 
31 

76 

44 

71 
38 

65 
35 

59 

26 

74 
38 

76 
57 

78 
54 

79 
59 

78 
66 

60 
60 

74 
56 

62 
36 

72 
37 

82 
49 

77 
57 

84 
52 

86 
62 

62 
59 

84 
63 

78 
54 

72 

47 

75 
50 

70 
96 

72 
53 

74.0 
47.9 

MAYSVILLE  0AM  33 

MAX 
MIN 

47 
43 

73 
45 

72 
49 

61 
44 

55 
40 

49 
26 

69 
26 

66 
34 

60 
30 

42 
28 

47 
24 

67 
26 

78 
44 

84 
44 

80 
50 

78 
50 

82 
52 

77 
41 

59 
31 

66 

31 

81 
35 

70 
44 

85 

47 

86 
53 

86 
57 

87 
57 

74 
51 

69 
42 

69 
98 

79 
39 

69.9 

40.7 

MIDOLESBORO 

MAX 
MIN 

76 
35 

76 
48 

67 
49 

60 
49 

64 
37 

66 
28 

71 
44 

70 
33 

67 
30 

52 
26 

67 
20 

79 
54 

84 

37 

82 

48 

80 
52 

83 
46 

80 
92 

67 
40 

74 
29 

79 
36 

77 
51 

83 
47 

69 

47 

87 
49 

67 
49 

67 
54 

75 
57 

76 
36 

78 
37 

76 
95 

75.0 
42.6 

MONTICEULO 

MAX 
MIN 

78 
37 

73 
53 

61 
51 

65 
45 

62 

40 

70 
26 

66 
45 

67 
30 

62 

27 

49 
22 

70 
24 

77 
59 

82 
40 

62 
49 

80 
54 

86 

54 

80 
54 

61 
33 

72 
30 

81 

40 

76 
59 

66 
54 

68 
53 

86 
54 

87 
53 

60 
51 

70 
52 

74 
38 

80 
42 

79 
63 

79. 6 

44.4 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

73 
43 

73 
53 

64 

65 

62 
42 

62 

34 

66 

30 

69 

41 

69 

40 

62 
28 

47 
23 

60 
29 

77 
48 

83 
50 

81 
94 

80 

99 

84 

67 

82 
60 

73 
38 

67 
37 

61 
44 

76 
56 

84 

50 

88 
58 

67 
61 

69 
69 

61 

61 

66 
48 

71 
4] 

60 
49 

76 
96 

73.9 
46.9 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

78 
36 

7! 
52 

62 

55 

61 
44 

62 
38 

64 
32 

68 

44 

6« 
43 

66 
30 

47 
21 

70 
24 

77 
98 

81 
43 

63 
46 

79 
99 

86 
54 

77 
56 

79 
33 

71 
32 

62 
41 

61 
65 

86 

49 

88 

54 

87 
58 

88 
54 

62 

58 

71 
52 

71 
40 

80 

41 

77 
44 

74.3 
44.6 

MURRAY 

MAX 
MIN 

81 
45 

76 
45 

69 
46 

65 
32 

57 
36 

80 
31 

76 

44 

70 
36 

65 
36 

56 
25 

75 

37 

82 

56 

80 
54 

60 
59 

83 
59 

84 
62 

74 
53 

68 
36 

73 
36 

83 
46 

79 
56 

83 
49 

87 
62 

66 
96 

86 
62 

78 
96 

77 
49 

76 
46 

69 
99 

74 
59 

75.7 
47.6 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

78 
41 

73 
53 

65 

45 

63 
32 

55 
37 

71 
30 

66 

41 

64 
36 

94 
30 

53 
28 

73 
34 

60 
54 

81 
64 

82 
55 

79 

57 

83 
58 

76 
52 

62 

37 

73 
39 

63 
42 

76 
57 

85 
60 

86 
60 

66 
59 

66 
61 

77 
62 

74 
47 

76 
49 

72 
93 

73 
50 

73.6 
46.6 

PADUCAM  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
46 

70 
48 

58 
41 

64 

31 

65 
36 

76 
35 

69 
43 

71 
39 

49 
31 

54 
26 

74 
41 

79 

60 

76 
54 

80 
58 

78 
68 

82 
61 

71 
45 

62 
39 

71 
36 

62 
49 

76 
58 

83 
54 

65 
65 

85 
60 

84 
66 

66 
53 

71 
49 

77 
46 

67 
96 

70 
53 

72.0 
47.7 

PAOUCAH 

MAX 
MIN 

80 
♦5 

76 
48 

69 
46 

69 
46 

62 

45 

79 

31 

73 
45 

72 
36 

66 

34 

55 
29 

71 
41 

76 
54 

81 
54 

79 
58 

83 
63 

60 
60 

82 

57 

68 
39 

71 
38 

83 
45 

81 

57 

66 
52 

87 
63 

86 

58 

86 
65 

74 
57 

73 
48 

77 

47 

7* 
94 

73 
99 

75.7 
49.2 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

81 
42 

78 
48 

68 
53 

62 

61 

53 
44 

67 
32 

70 
56 

70 
42 

69 
33 

92 
26 

71 
23 

82 
90 

90 
46 

86 
47 

82 

50 

85 

50 

84 
55 

72 
45 

75 
34 

84 
39 

76 
62 

89 

50 

92 
60 

91 
56 

91 

58 

69 
59 

70 
58 

77 
43 

89 
40 

76 
54 

77.2 
46.6 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

82 
39 

70 
47 

60 
46 

61 
30 

57 
36 

78 
26 

69 
39 

70 
34 

63 

30 

56 

27 

79 
30 

62 
96 

79 
49 

83 
50 

60 

57 

83 
57 

74 
58 

69 
33 

79 
33 

62 
38 

80 
67 

62 
5J 

89 
58 

88 

55 

86 

69 

77 
56 

73 
48 

76 
45 

79 
91 

74 
69 

79.1 

49.: 

RICHMOND 

MAX 

MIN 

♦6 

40 

74 
44 

71 
66 

63 

41 

52 

38 

90 
28 

66 

36 

63 

40 

63 

25 

39 
23 

47 
28 

67 

39 

76 
62 

80 
53 

79 
56 

75 
56 

82 
62 

73 
36 

58 
36 

67 
42 

79 
66 

71 
51 

84 

53 

65 
60 

66 
59 

89 
60 

81 
50 

64 
44 

66 

47 

79 
94 

69.1 
49.3 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

79 
41 

76 
66 

66 

45 

66 
36 

65 
36 

78 
29 

66 

44 

71 
35 

96 
31 

54 
25 

76 
31 

82 
98 

83 
56 

83 
56 

79 
60 

85 
62 

76 
54 

63 

33 

72 
32 

85 
43 

60 
68 

86 
51 

90 
56 

68 
58 

65 
60 

78 
58 

74 
46 

77 
42 

71 
90 

77 
98 

.  79.3 
46.! 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

79 
42 

76 
58 

62 
48 

63 
41 

60 
36 

79 
32 

69 

43 

64 

36 

64 
31 

52 
24 

69 
33 

79 
96 

80 
52 

60 
96 

76 
56 

64 

58 

71 
6C 

70 
34 

73 
32 

75 
40 

77 
62 

86 
53 

61 

60 

86 
69 

86 
62 

79 
59 

71 
90 

76 
42 

78 
90 

77 
61 

74.! 
47.3 

SHELBYVILLE 

MAX 
MIN 

49 
40 

72 
48 

65 
45 

50 
37 

59 
37 

51 
29 

67 
35 

63 
38 

61 
28 

43 
24 

48 

30 

66 
32 

75 
61 

79 
55 

79 

57 

73 
56 

82 

56 

73 
35 

51 
3« 

65 

42 

60 
52 

68 
52 

82 
60 

86 

61 

85 
61 

84 

58 

79 
4« 

69 

49 

70 
47 

70 
92 

68.3 
44.! 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

76 
38 

70 
61 

61 

54 

54 
44 

52 
37 

68 

29 

67 
46 

66 
38 

63 
29 

48 
25 

67 
23 

79 
50 

61 
41 

81 
46 

78 
52 

62 
62 

71 
62 

70 
35 

71 
32 

78 
40 

75 
62 

85 
49 

81 
46 

85 
50 

86 
53 

60 
57 

68 
51 

71 
42 

78 
40 

76 
58 

72.3 
44.! 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

79 
41 

71 
53 

60 

48 

60 
43 

54 

39 

73 
27 

69 

30 

67 
32 

93 

27 

92 
22 

70 
28 

79 
96 

80 
47 

83 
52 

76 
54 

65 
5« 

74 
55 

63 
33 

7* 
32 

85 

6« 

75 
56 

87 
53 

88 
51 

66 

57 

87 
57 

80 
57 

70 
51 

79 
46 

81 
94 

77 
60 

73. « 
4«.( 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

49 

43 

74 
47 

64 
52 

57 
43 

54 
38 

64 
28 

60 
35 

66 
40 

52 
30 

48 
25 

70 
24 

73 
91 

84 

43 

81 
47 

77 
50 

6« 

5C 

73 
5' 

71 

41 

68   8C 
34   3« 

65 
40 

80 

40 

90 

4e 

87 
54 

87 
57 

84 

57 

»9 
50 

71 
44 

81 
41 

76 
96 

71.1 
43.' 

WARSAW  MARK1.AND  0AM 

MAX 

MIN 

74 
43 

67 
62 

65 

47 

60 
37 

48 
37 

68 
29 

64 

39 

60 
37 

42 

31 

52 

30 

64 

31 

78 
92 

82 
44 

82 
57 

79 
59 

85 
6! 

78   60 
49   36 

67   8C 
33   4C 

78 
54 

81 
41 

85 
54 

89 
56 

88 

56 

87 
96 

72 
46 

71 
41 

74 
43 

79 
90 

72.' 

44. f 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

50 
*2 

77 
45 

76 
48 

66 
45 

53 
38 

90 
28 

69 

34 

65 
36 

64 
25 

41 

16 

47 
20 

68 
31 

79 
40 

85 
41 

83 
46 

SC 
4S 

64   78 
48   39 

58   69   82 

30   33   44 

74 
44 

81 
4! 

89 
50 

89 
91 

68 
94 

84 
52 

69 
38 

74 
36 

81 
49 

71.1 
39. < 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 
MIN 

92 
36 

7t 
36 

73 
53 

62 
45 

99 

39 

92 
30 

7* 

30 

72 
36 

70 
28 

52 
21 

54 
29 

74 
24 

82 
24 

87 
42 

87 
45 

84   84   81 
49   49   36 

8! 

3] 

7! 

31 

85 

47 

70 
91 

8! 

6: 

90 
54 

91 
53 

90 
99 

86 

94 

6! 
36 

79 

37 

61 
43 

75.1 
39." 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

MAX 
MIN 

47 
40 

71 
43 

65 
46 

50 

37 

99 
33 

»7 

27 

69 

30 

62 
38 

99 
27 

41 
22 

49 
22 

66 

32 

77 
52 

80 
92 

78 
55 

76   81   73 
56   57   36 

67   67   80 
36   37   47 

6( 

5: 

84   86 
62   61 

6! 

62 

65 
60 

74 
46 

42 

70 
4! 

74 
47 

68. 
43. 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

50 
36 

78 
36 

69 
52 

62 

46 

57 
41 

52 
26 

73 
26 

67 
31 

69 

27 

46 
21 

62 
23 

71 
24 

79 
39 

83 
40 

83 
46 

7( 
4i 

8" 
51 

75 
34 

61   75 
30   31 

84 
40 

7< 
4S 

68   88 
49   92 

66 
92 

89 
93 

80 
94 

72 
38 

75 
40 

81 
42 

72.1 
39.3 

Sm  B*tor«iic»  NolM  Following  SUtlon  Iiul«c 
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EVAPORATION  AND  WIND 


KENTUCKY 
APRIL  1960 


Day  of  month 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DIX   DAM 

EVAP 
WIND 

: 

.02 
41 

.04 
79 

.09 
83 

.14 
132 

.21 

127 

.25 
116 

.31 
127 

.12 
86 

.10 
45 

.27 
47 

.14 
34 

.30 
63 

.20 
56 

.13 
47 

.34 
98 

.23 
168 

.17 
54 

.21 

54 

.35 
171 

.07 
72 

.22 
20 

.26 
46 

.26 

56 

.22 
40 

.15 
63 

.30 
38 

.23 
66 

.13 
6 

B5.85 

B2ieo 

MADISONVILLE   1    SE 

EVAP 
WIND 

.00 
30 

.14 

111 

.26 
62 

.00 
39 

.14 
106 

.11 
83 

.22 

105 

.28 

62 

.22 
111 

.17 
88 

.17 
58 

.39 
146 

.30 
70 

.33 
97 

.33 
127 

.21 
88 

.09 

121 

.20 
123 

.19 
35 

.19 
39 

.12 
124 

.14 
52 

.28 

66 

.29 
62 

.28 
59 

.33 
56 

.14 
61 

.28 
54 

.10 
119 

.10 
108 

6,00 
2462 

WOLF   CREEK   DAM 

EVAP 
WIND 

90 

35 

15 

15 

30 

.09 
65 

.18 
20 

.24 
72 

.24 
60 

61 

26 

57 

.26 
12 

.14 

40 

.36 
24 

.05 
28 

.31 
37 

.18 
76 

.18 
26 

.16 
17 

.37 
93 

.10 
41 

.10 
15 

.27 
12 

.37 

15 

.16 
14 

.10 
22 

.32 
54 

.25 
28 

.25 
42 

1143 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KE!(TUCKY 
APRIL   1960 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BARDSTOKN   S   J  PREP   SCHOOL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

BENBAH 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

1.0 

T 

COVINGTON  re  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR   EQUIV 

T 

T 

T 

CYNTHIANA 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

T 

FARUERS 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

IRTINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

LEXINGTON   *B  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR   EQUIV 

T 

LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
VfTR    EQUIV 

T 

HAHMOTE   CAVE  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

HIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

WILLIAMSTOWN   5    WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
APRIL   1960 


S  01 
o  a 

IH   u 


*>  a 

<a  3 

■p  o 

^  e 


u  3 

3  O 

O  -H 

as  +j 


s  a 

rH   o 

>  *> 


(Q   O 
3   Oc 


(S  o 


AVERAGE  TEMPERATURE 


KENTUCKY 
APRIL  1960 


:« 


,.jy 


jL^x  ji-t  ^~>n 


!   \  ^=  /•  J 

-I-   -■«  °  s<)  xtu"!     ,'f   ^ 

:/5i^N-  1.  «l  /=  fi 


W 


■y:-y» 


STATION  INDEX 


STATION 


ADDISON  DAM  45 
ALBANY  1.  N 
ALLEN 
ANCHORAGE 
APEX  2    NE 

ASHLAND  0AM  29 
6ARB0URVILLE 
BASDSTOWN  s  J  PREP 
BAXTER 
BEAVER  0AM 

BENMAM 

BENTON 

BENTON  1 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 

BLAINE 
BONNIEVILLE 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBST- 
BOWLING  GREEN  FAA  Al 

BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
BUfiOlNE  2  NE 
BURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 

CALHOUN  LOCK  2 
CAMPBELLSVILLE 
CANEYVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CECILIA 


CLAY  CIT 

CLERMONT 
CLINTON 
COBS 
COLLEGE 


LOCK 


COVINGTON  WB  AIRPORT 
CUMBERLAND  FALLS  ST  I 
CYNTHIANA 

CYNIHISNfi  2 
'ILLE 


DIX    DAM 

DUNDEE   BARRETTS    FORI 

DUNMOR 

OYER 

EDDYVlLLE  LOCK  F 

EDMONTON 

ELIZABETHTOWN 
ELKHORN  CITY 
ELKTON  2  S 
FALMOUTH 
FARMERS 

FLEMINGSBURG 
FLEMINGseuRG  2 
FORD  LOCK  10 
FOROS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 


lANKLI' 


1  e 


FREEBURN  2  SW 
FRENChBURG 

GAMALIEL  1  S 

GEORGETOWN  WATEI 

GEST  LOCK  3 

GLASGOW 
GLASGOW  WKAV 
6LEN0ALE  1  E 
GOLDEN  POND  8  N 

GRANT  DAM  36 
GRAYSON  1  SE 
GREENSQURG 
GREENSBURC  HIWA- 
NUP  DAM  30 

GREENVILLE  2  W 


AZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  Ift 
HENDERSON  7  SSW 
HERNOON 

IICKMAN  1  E 

IICKSVILLE 

UGH  BRIDGE  LOCK  7 
IINDMAN  SETTLEMENT  SCI 

HODGENVILLE  NAT  PARK 
IN5VILI.E 

HYDEN 

INEZ 

IRVlNGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 
KEENE  1  NNE 

KENTUCKY  0AM 

RANGE  1  SW 
LANCASTER 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 


BRECKINRIDGE 
CLINTON 

FLOVO 

JEFFERSON 

MUHLENBERG 

BOYD 


CUMBERLAND 


AVLOR 
GRAYSON 
CARROLL 


TILL 

BOONE 

ITLEY 

PRISON 

RRISON 
BOYLE 

TIN 

KNOTT 
LOYO 

MERCER 

OHIO 

ENBERG 
KENRIDGE 

LYON 

METCALFE 


MENIFEE 
MONROE 
SCOTT 


3358 

BOONE 

3392 

CARTER 

3430 

GREEN 

3435 

GREEN 

3443 

GREENUP 

3451 

MUHLENBER 

3539 

CHRISTIAN 

3709 

PERRY 

3714 

PERRY 

3741 

LEE 

3762 

HENDERSON 

CHRISTIAN 

3816 

FULTON 

LIVINGSTON 


36 

58 

82 

57 

36 

51 

68 

70 

51 

70 

37 

14 

84 

18 

37 

33 

84 

15 

38 

07 

62 

50 

37 

73 

54 

on 

36 

58 

26 

39 

03 

75 

17 

17 

16 

13 

36 

72 

36 

46 

37 

37 

16 

37 

2fl 

?1 

30 

38 

41 

11 

37 

40 

57 

37 

5? 

56 

37 

55 

40 

16 

41 

00 

37 

47 

06 

39 

04 

40 

38 

71 

IB 

38 

23 

17 

37 

39 

46 

37 

48 

17 

37 

02 

07 

37  33 

86  43 

37  05 

87  00 

37  43 

88  05 

37  00 

85  37 

37  41 

85  57 

37  18 

62  71 

87  10 

33  40 

84  20 

38  09 

83  33 

38  25 

83  43 

38  25 

83  45 

37  54 

84  16 

33 

82 

10 

57 

83 

39 
46 

12 

84 

33 

?5 

64 

53 

00 

65 

55 

36 

85 

54 

54 

88 

00 

59 

84 

50 

19 

87 

56 

15 

85 

30 

15 

85 

10 

37 

82 

51 

12 

87 

12 

01 

87 

70 

37 

86 

5* 

12 

15 

83 

11 

33 

63 

46 

44 

87 

34 

10 

48 

88 

30 

49 

84 

43 

70 

82 

59 

51 

87 

30 

10 

83 

23 

52 

82 

32 

51 

17 

11 

81 

71 

10 

62 

56 

57 

84 

38 

01 

88 

16 

74 

85 

24 

17 

84 

15 

02 

84 

36 

OBSERVAHON 

TIME  AND 
TABLES 


CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS. BARBARA  M.  COOL 
NANNIE  AUXIER 
CHARLES  G.  BARRET 
SPENCER  PROWSE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNION  COLLEGE 

ST*  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

C.  HOMER  NOLAN 

E.  G.  YOUNG 

C.  C.  WHITEAKER 
JAMES  H.  MILLER 
RADIO  STATION  WC6L 
JAMES  A.  GROSSMAN 
MRS*  LAURA  Bi  GA6BAR0 

A.  ENOCH  WHEELER 

CITY  OF  BONNIEVILLE 

JAMES  R.  EDWARDS 

TVA-639 

FED.  AVIATION  AGENCY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ELDRIDGE  SKAGGS 
EDWIN 


CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ALVA  MC  KINLEY 
C*  Vt  COX  SRi 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  S.  VERTREES 


JOEL  W.  MOUNTZ 
BERNHEIM  FOUNDAT 
WOODSON  D.  FRANK 
MRS  8ENNIE  Bi  WH 
CORPS  OF  ENGINEERS 


ITE 


U.S.  WEATHER  BUREAU 
KY.  DEPT.  OF  CONS. 
MARSHALL  MILL 
KY.  CARDINAL  DAIRY 
R.  P.  COLOIRON 


MRS.  EVA  M.  DAVIS 
BALLARD  F.  WALKER.  . 
HATTIE  B«  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PHILLIP  0.  THACKER 


N.  D.  GIVENS 
LENA  BLAIR 
CORPS  OF  ENGlr 
JOHN  E.  MORAN 


RADIO  STATION  WIEL 
EDMOND  0,  BENNETT 
5.  RICHARD  ANDERSON 
FRANK  H.  LAWSON 
MRS.  C.  C.  STAMPER 

MRS.  JEAN  FLEMING 
WILLIAM  H.  FISCHER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  KATIE  0.  NEAL 
MRS  ALTA  5.  6005LIN 
MISS  ESTHER  WILSON 
E.  GUY  OECKARO 
WILLIAM  F,  BRAM8LETT 


CORPS 

OF  ENGI 

NEERS 

EMILY 

M.  BEAI- 

RADIO 

STAT10^ 

DEWEY 

S.  HILL 

FISH  4 

WLOLF. 

REFUGE 

CORPS 

OF  ENGI 

NEERS 

ALBER' 

Gi  SWANAGAN 

HOWARI 

PICKET 

.  BLAKE 

CORP  0 

F  ENGINEERS 

C.  Ri 

LOVELL 

CLEATUS  E.  BB 

INKLEY 

DAVID 

K.  CARSON 

BAILEY 

LEE  J. 

HOGSTON 

CORPS 

OF  ENGI 

NEERS 

FRANK 

STREET 

KEATTS 

MRS.  1 

ELL  S. 

:alvin 

TVA-679 

CORPS 

OF  ENGI 

NEERS 

HINDM* 

N  SETTL 

:ment  SCH 

NATIONAL  PARK 

SERVICE 

NEWELL 

F,  SMI 

TH 

FERN 


ELAM 


UNITED  FUEL  GAS  CO. 
FLOYD  G.  ROBBINS 
JAMES  0.  MALONEY 
H06ART  I  SON 
HUGH  W,  BUFFIN 

TVA-379-A 
ALBERT  V.  HARDIN 
KENTUCKY  UTILITIES  CO. 
CLYDE  STIKELEATHER 
.  WEATHER  BUREAU 


^ 

U 

OBSERVATION 

d 

I 

U 

1 

TIME  AND 

Z 

G 

p 

TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

E 

1 

OBSERVER 

1 

3 

i 

1 

1 

1 

g| 

O 

■" 

0 

1 

h 

LIBERTY 

4755 

CASEY 

37  21 

55 

77J 

~TA 

C 

PALLIA  F>  HANKLA 

4825 

JESSAMINE 

37  45 

35 

521 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOCKPORT  LOCK  Z 

4857 

HENRY 

36  26 

58 

485 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOGLICK  1  S 

4662 

CLARK 
LAUREL 

37  51 

37  08 

04 

773 
1195 

C 
C 

KNOXVILLE  FERTILIZER  CO 

LONDON  FAA  AP 

4898 

LAUREL 

37  05 

05 

1191 

MIO 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

LOUISA 

LAWRENCE 

38  07 

582 

c 

CHARLES  F.  bRANHAM 

LOUISA  2 

4946 

LAWRENCE 

36 

585 

BA 

HAROLD  C.  FERGUSON 

LOUISVILLE 

4949 

JEFFERSON 

36  14 

6P 

c 

LOUISVILLE  6.  +  E.  CO. 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLO 

4951 

JEFFERSON 

38  13 

40 

558 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOUISVILLE  WB  AP 

4954 

JEFFERSON 

38  11 

44 

474 

MIO 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

JEFFERSON 

38  17 

48 

403 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOVELACEVILLE 

4967 

BALLARD 

36  58 

50 

370 

5P 

5P 

BLAINE  MALONE 

LUCAS 

5002 

BARREN 

36  53 

02 

738 

c 

WILLARD  Ei  FOSTER 

MADISONVILLE  1  SE 

5067 

HOPKINS 

37  19 

29 

439 

5P 

7A 

7A 

c 

HOMER  WELBORN,  JR. 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

EDMONSON 

37  11 

05 

800 

5P 

IP 

y^ 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

CLAY 

37  06 

43 

850 

6P 

7A 

NORA  S.  WHITE 

MAYFIELO 

GRAVES 

36  44 

7A 

MAYFIELD  ELEC.+  WTR.CO. 

MAYSVILLE  0AM  33 

5243 

MASON 

38  38 

42 

515 

7A 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MC  KEE 

5291 

JACKSON 

37  26 

00 

1000 

7A 

MRS. WINNIE  V    MORAN 

MC  KINNEYS8URG 

5301 

PENDLETON 

38  36 

16 

662 

c 

RICHARD  T,  SYDNOR 

META 

5370 

PIKE 

77 

730 

c 

CHARLES  MURRAY 

MIDDLEseORO 

5389 

BELL 

36  37 

43 

1130 

5P 

7A 

MRS.  LELA  M.  HERRELL 

MIDDLESBORO  SEWAGE  PL 

5394 

BELL 

36  38 

1130 

c 

CITY  OF  MIDDLESBORO 

MIDWAY 

5407 

WOODFORO 

38  09 

41 

BA 

CITY  OF  MIDWAY 

MILLERS6URG 

5430 

BOURBON 

38  18 

09 

789 

C 

CITY  WATER  WORKS 

MILLERSTOWN 

5438 

GRAYSON 

37  27 

03 

588 

7A 

OVA  M.  LAWLER 

MONTICELLO 

5524 

WAYNE 

36  50 

50 

960 

6P 

7A 

H 

ALVIN  L.  BERTRAM 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

5555 

ROWAN 

38  11 

26 

770 

C 

PROF,  HENRY  C.  HAG6AN 

MOUNT  STERLING 

5640 

MONTGOMERY 

38  04 

56 

930 

5P 

9P 

FRED  CARTMILL 

MOUNT  VERNON 

5648 

ROCKCASTLE 

37  21 

20 

1137 

5P 

»P 

CITY  OF  MT.  VERNON 

MUNFORDVILLE  I  N 

5684 

HART 

37  16 

53 

636 

7A 

c 

EDWARD  A,  RICHARDSON 

5694 

CALLOWAY 

20 

622 

6P 

6P 

MURRAY  STATE  COLLEGE 

OLIVE  HILL  t    WNW 

6013 

CARTER 

C 

GEORGE  E.  DUVAL 

OLNEY 

602O 

HOPKINS 

37  14 

47 

533 

BA 

MELVlE  PARLEE  NEISZ 

ONEIDA 

6028 

CLAY 

37  16 

39 

750 

7A 

MRS.  ANNA  L.  BROWN 

ONEONTA  0AM  35 

6033 

CAMPBELL 

38  58 

18 

512 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OWENSBORO  2  W 

6091 

DAVIESS 

37  46 

420 

7A 

VIRGIL  0.  CLARK 

OWENSBORO  DAM  46 

6096 

OAVIESS 

37  47 

07 

404 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PADUCAH  FAA  AIROORT 

6110 

MC  CRACKEN 

37  04 

46 

398 

MID 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PADUCAH 

6115 

MC  CRACKEN 

37  06 

37 

340 

5P 

9P 

WESTERN  P.  LACKEY 

PADUCAH  SEWAGE  PLANT 

6117 

MC  CRACKEN 

37  06 

325 

C 

CITY  OF  PADUCAH 

PAINTSVILLE 

6136 

JOHNSON 

48 

620 

7A 

JESSE  FAIRCHILD 

PIKEVILLE 

6353 

PIKE 

37  29 

31 

5P 

C  H 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PINEVILLE 

6384 

BELL 

36  45 

42 

1002 

7A 

FOLEY  PARTIN 

PRINCETON 

6575 

CALDWELL 

37  06 

53 

529 

5P 

9P 

ALTON  M.  HARVILL 

RAVENNA  LOCK  12 

6679 

ESTILL 

37  40 

57 

63* 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RICHMOND 

6805 

MADISON 

37  44 

16 

1122 

6A 

6A 

THOMAS  C.  HERNDON 

ROCHESTER  LOCK  3 

6882 

OHIO 

37  13 

54 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RUSSELLVILLE 

7049 

LOGAN 

36  51 

53 

590 

6P 

7A 

H 

WM.  6.  PORTER 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

7054 

LOGAN 

36  50 

54 

576 

7A 

TVA-663 

SADIEVILLE 

7074 

SCOTT 

38  23 

33 

7  91 

c 

MRS.  CLYDE  RALSTON 

7096 

MARION 

21 

7*3 

c 

JOHN  B.  BAUER 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

WOODFORD 

37  56 

84 

49 

*90 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SALYEHSVILLE 

7129 

MAGOFFIN 

37  45 

63 

05 

659 

c 

STANLEY  GARDNER 

SALYERSVILLE  2  SE 

7134 

MAGOFFIN 

37  44 

83 

0, 

920 

7A 

FORREST  C.  WILLIS 

SCOTTSVILLE 

7215 

12 

770 

5P 

5P 

NOBLE  ALLEN 

SCOTTSVILLE  2  SW 

7220 

ALLEN 

36  44 

86 

13 

760 

7A 

MRS.  IDELL  F.  DEERING 

7234 

WEBSTER 

37  36 

37 

350 

6P 

PAUL  D.  TOMPKINS 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

7311 

MC  CRACKEN 

37  09 

86 

47 

9A 

SHELBYVILLE 

7324 

SHELBY 

38  13 

85 

16 

8*1 

7A 

7A 

VIRGIL  D.  CROUCH 

SHEPHERD5V1LLE 

7334 

BULLITT 

38  00 

85 

44 

4*6 

7A 

OVID  K.  MAGRUDER 

SMITHFIELD  4  S 

7473 

SHELBY 

38  20 

16 

662 

c 

GEORGE  E.  SIMPSON 

SOMERSET 

7508 

PULASKI 

37  06 

64 

37 

1050 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SOMERSET  1  N 

7510 

PULASKI 

37  07 

84 

37 

1050 

6P 

6P 

RADIO  STA  WSFC 

SPRINGFIELD 

7604 

WASHINGTON 

37  41 

65 

14 

738 

7A 

WM.  H.  GOATLEY 

STEARNS 

7677 

MC  CREARY 

36  43 

64 

29 

1420 

7A 

MRS  GLADYS  M.  GRIFFITH 

SUMMER  SHADE 

7800 

METCALFE 

36  53 

65 

6P 

H 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

7805 

METCALFE 

36  53 

65 

40 

7A 

TATHAM  SPRINGS 

7924 

WASHINGTON 

e 

09 

692 

c 

R.  C.  DEDMAN 

TAYLORSVILLE 

7946 

SPENCER 

36  02 

85 

21 

483 

7A 

MRS.  KATHRYN  B.  CARR 

TOMPKINSVILLE 

8060 

MONROE 

36  42 

85 

41 

920 

c 

STANLEY  HURD 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

TRIGG 

36  45 

88 

05 

390 

TA 

TVA-6eO 

TYRONE  LOCK  5 

8179 

ANDERSON 

38  02 

51 

524 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNIONTOWN  DAM  49 

8197 

UNION 

37  46 

87 

57 

358 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VALLEY  VIEW  LPCK  9 

8246 

JESSAMINE 

37  51 

84 

26 

571 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VANBUREN 

8250 

ANDERSON 

37  56 

85 

10 

550 

7A 

EVERETT  Mi  MC  GAUGHEY 

VANCEBURG  DAM  32 

8259 

LEWIS 

38  39 

83 

21 

529 

6P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

8446 

GALLATIN 

38  46 

84 

98 

MID 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WAYNESBURG  7  NE 

8486 

LINCOLN 

37  25 

84 

36 

121S 

7A 

MRS.  RITA  RIDDER 

WEST  LIBERTY 

8551 

MORGAN 

37  55 

63 

15 

852 

eA 

8A 

MRS.  ELIZABETH  BROWN 

WILLIAMSBURG  2 

8709 

WHITLEY 

36  44 

84 

10 

1010 

8A 

SA 

ESTIL  M.  MEADOWS 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

8714 

GRANT 

36  38 

91* 

7A 

HENRY  NORTHCUTT 

WILLOW  LOCK  13 

8724 

LEE 

37  36 

63 

50 

6*9 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOLF  CREEK  DAM 

8807 

RUSSELL 

36  52 

85 

09 

585 

BA 

8A 

SA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOODBURY  LOCK  4 

8624 

BUTLER 

3 

37  11 

86 

38 

504 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 
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REFERENCE  NOTES 

t;;'fis;;.!;'i:";:;:.;i;'.r^K.:;iTH,r'.ss;  "'.r.:rK:»"s:-s,;u':.s-;L"*""'*"  "  """'  •™  "-"  ""'"• 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  niles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  coirectlons  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

Sis:.:-!:";;:.:-;?.!*  ss'ss'.S!: :"'.:: ::;:  s'K':.s?;..'se:;;=  i;  :-,sr2iB':s -.=";-;.;;.'—  •"  - 

of  observation, 

,,.      h„™  Hr,  th*.  "Station  Index  as  "U   S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
^n^preLnrobsl^^a'tioirt^Lrarre  ^^^re:t^?oration!'\o^r-t°erm'Se:ns''Lr"an  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

c^les  oflocal  varilbility  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include 

snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

sLSdarS  tile   During  ?he  summed  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

in  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H.  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 
C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 


"Soil  Temperature"  Table. 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

"Supplemental  Data"  Table. 


OTHER  REFERENCE  NOTES 
NO  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
-  NO  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 

Table;  and  the  Station  Index. 
+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++  Fastest  Observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

♦  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

"  ?-  z^/^^.^:^  ''^^^^  ^i/i^^  lo^thts  i^^^j'^Jt^^  ti--;se^rt;^^i^Lrr^r?";  iT.\i 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 
in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  ^^lll^^lf  ^^iJ^l/tlll^^^^^^^^^ 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Super intenaent  oi 
D.  C. 

Inf  orma 

tlon  "Subs 

Washingt 

Climatological  Data  for  the 

*ui    „H  o„„,„i-  «!>  •in  ner  year    (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
l:H7T.'.rl   Thi-d  bf  m:d^rpa?abirro\Srerin?eXnf  if*  o  l^e:^;^  eml  tance^nd  corrLpon      regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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KENTUCKY  -  MAY  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:   96°  on  the  21st  at  Inez 
Lowest  Temperature:   27°  on  the  2nd  at  Blaine 

Greatest  Total  Precipitation:   6,39  inches  at  Oneonta  Dam  35 
Least  Total  Precipitation:   1.65  inches  at  Bowling  Green  Substa 
Greatest  One-Day  Precipitation:   3.00  inches  on  the  20th  at  Benton  2 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:   Trace  at  Benham  and  Falmouth 
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0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.03 
4.13 
2.94 
2.87 
3.52 

-  1.29 

.25 

-  .99 

-  .41 

.55 
1.43 

.88 
1.16 
1.28 

27 

20 
27 
20 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
6 
5 
5 

3 
2 
1 
1 
3 

0 
2 
0 

1 

2 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
SCOTTSVILLE 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 

AM 

74.8 
76.2 
76.1 
76.2 

51.3 
50.9 
50.5 
46.8 

53.1 
53.5 
63.3 
61.5 

87 
89 
90 
90 

24+ 
24 
24 
25 

32 

31 
34 
30 

2 
2 
2 

2 

164 
145 
154 
177 

0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

3.06 
2.75 
3.83 
3.44 

1.09 
.88 

1.45 
.78 

20 
7 
7 

27 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 
6 
6 
9 

2 
2 
3 

2 

1 
0 
1 
0 

DIVISION 

52.7 

-  2.9 

3.14 

-   .79 

.0 

BLUE  GRASS 

BEREA  COLLEGE 

CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

R 

AM 
AM 

74.6 
73.0 
70.8 
72.3 
72.2 

60.5 
49.9 
50.9 
47.5 
49.8 

52.6 
51.5 
50.9 
59.9 
61.0 

-  2.9 

-  1.6 

89 
86 
88 
88 
87 

20 
20 
20 
21 
21 

32 
32 
35 
30 
34 

2 
2 
8 
3 
8 

158 
170 
187 
212 
184 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

1 

1 

0 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.35 
3.31 
3.22 
3.56 
3.59 

-  .47 
.02 

-  .23 

-  .55 

1.14 
.82 
.46 
.55 
.93 

7 
27 
29 
27  + 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

9 

13 

12 

9 

3 
2 
0 
2 
3 

2 
0 
0 
0 
0 

01 X  DAM 

FALMOUTH 
FLEMINGSBUR6  2 
FRANKFORT  LOCK  4 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 

AM 
R 

74.1 
73.3 
73.1 
72.1 
71.9 

50.8 
48.3 
49.1 
49.0 
51.3 

62.5 

50.8 
61.1 
50.6 
61.6 

-  3.9 

-  2.5 

87 
87 
88 
87 
87 

20 
25  + 
20 
21 
20 

34 
32 
31 
35 
36 

9+ 

2 

2 

2 

9 

162 
183 
175 
193 
174 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.28 
4.33 
4.48 
3.20 
4.03 

.57 

-   .68 
.47 

1.16 
.91 

1.25 
.69 

1.12 

27 
26 
7 
27 
26 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

11 
8 
7 
5 

2 
3 
3 
3 
3 

1 
0 
2 
0 

2 

MAYSVILLE  DAM  33 

MOUNT  STERLING 

RICHMOND 

SHELBYVILLE 

WARSAW  MARKLANO  DAM 

AM 

AM 
AM 

71.1 
74.9 
72.3 
71.1 
74.0 

47.0 
60.7 
60.3 
49.9 
48.4 

69.1 
52.8 
51.3 
50.5 
51.2 

-  4.3 

-  3.7 

85 
87 
86 
86 
94 

21 
26  + 
27+ 
21 
20 

31 
36 
33 
34 
35 

2 
2 
8 
8 
2 

219 
159 
180 
193 
170 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.20 
4.20 
4.82 
4.19 
5.57 

.68 
.13 

.13 

.54 
1.70 
1.15 
1.39 
2.34 

8 

7 

7 

27 

27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
5 
8 
7 

10 

2 

4 
4 
4 
3 

0 

1 
3 

1 
1 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

AM 

70.7 

48.5 

59.6 

-  5.6 

85 

21 

33 

9 

207 

0 

0 

0 

0 

3.49 

-   .38 

.55 

21 

.0 

0 

9 

2 

0 

DIVISION 

61.1 

-  3.7 

3.93 

.08 

T 

EASTERN 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BENHAM 

BLAINE 

AM 
AM 

74.4 

74.3 
73.5 
76.0 

50.5 

47.3 
46.5 
46.3 

52.5 

M 
60.8 
50.0 
60.7 

-  2.8 

90 
90 
89 
90 
89 

20 
26+ 
27  + 
21 
25  + 

37 

33 
30 
27 

2 

2 
2 
2 

142 

181 
198 
174 

1 

3 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 
1 

0 
0 

0 

0 
0 

3.45 
3.54 
3.19 

3.12 
3.55 

-   .43 

1.10 

.99 

.77 
1.17 

8 

25 

8 

27 

.0 

.0 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

8 
7 
8 
8 

2 

3 
1 
3 

1 

0 
0 

1 

DEWEY  DAM 
FARMERS 
GRAYSON  1  SE 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

AM 

AM 
R 
AM 

74.5 
75.7 
72.6 
76.9 
74.8 

48.7 
47.4 
48.3 
47.7 
45.6 

51.6 
61.5 
60.5 
52.3 
50.2 

-  2.8 

90 
89 
89 
89 
90 

21 
26+ 
21 
27  + 
21  + 

32 
29 
29 

30 
29 

2 
2 
2 
2 
3 

151 
160 
194 
146 

185 

1 

0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 

1 
1 

2 

1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

3.19 
4.18 
3.83 
3.17 
3.17 

.16 
-   .51 

.90 

.75 
1.03 
1.73 

.92 

8 

27 

8 

8 

25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

10 
10 

7 
8 

2 
4 
2 

1 
2 

0 
0 

1 
1 

0 

INEZ 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER  4  SE 

MIDDLESBORO 

MONTICELLO 

78.5 
73.0 
77. 3M 
75.2 
76.0 

48.0 
48.4 
48. 5K 
47,6 
50.5 

53.3 
60.7 
52.  9M 
51.9 
62.8 

95 
87 
91 
89 
88 

21 
20 
20 
24 
24+ 

32 
33 
32 
31 
31 

2 

8 
2 

2 
2 

130 
184 
153 
159 
153 

5 
0 
1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 

2 

1 

0 
0 
0 
0 

0 

3.80 
3.74 
3.96 
3.49 
4.72 

2.28 
1.13 
1.86 
1.40 

7 
8 
8 

a 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 

7 
6 

3 

3 

2 
4 

1 

1 
1 

2 

See   Relefe;ice    Notes   follo»/ing    Static 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
MAY    1950 


Terr 

petal 

u-e 

F 

recrp 

„a,,on 

<  i 

II 

1 

III 
1  1    1 

i 

1 

■1 

Q 

5> 

No  of  Da/s 

5 

III 

1 
6 

1 

Sr,o«,  Sleei 

No  ol  Days 

Sration 

Wax 

Mm 

5 

s  i 
1  s 

1 

o 

o 

5 

0    '-J 

si 

hi 

fcl 

0 

g 

MOUNT    VERNON 

PIKEVILLE 

77.5 

51.0 

64.3 

94 

20 

3  3 

2 

123 

3 

0 

0 

0 

2.40 

-    1.68 

.40 

1 

.0 

0 

9 

0 

0 

SOMERSET    1    N 

74.1 

'(9.2 

61.7 

88 

26 

33 

8 

165 

0 

0 

0 

0 

3.02 

1.33 

7 

.0 

0 

5 

2 

1 

VANCEBURG    DAM    32 

73,3 

49.5 

61.4 

89 

20 

33 

2 

166 

0 

0 

0 

0 

4.72 

.68 

1.18 

8 

.0 

0 

n 

4 

1 

WEST    LIBERTY 

AM 

73.5 

*8.2 

60.9 

89 

21 

29 

2 

188 

0 

0 

1 

0 

3.38 

1.26 

B 

.0 

0 

6 

3 

1 

WILLIAMSBURG    2 

AM 

77.8 

47.8 

62.6 

-    3.3 

93 

21 

31 

2 

162 

6 

0 

2 

0 

4.15 

.12 

1.51 

8 

.0 

0 

8 

2 

2 

DIVISION 

61.7 

-    3.5 

3.59 

-       .40 

T 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  diioclion 

Wind 
m. 

speed 
p.  h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 
sunshine 

1 

SUtion 

D» 

1 

« 

§     a 

a 
OH 

of- 

a. 
o  H 

a 

OH 

?! 

at 

S! 

S 

« 
> 

> 

S  s  > 

sas 

0.3  a 

s 

< 

Ji 

IP  0  S 

a    1 

N 

..  M 

H 

p 

i 

i 

§ 

8-S 
« s 

1 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

ssw 

14 

9.1 

33 

wsw 

20 

79 

81 

54 

59 

4 

4 

13 

0 

0 

0 

21 

7.4 

LEXINGTON   WB    AIRPORT 

s 

13 

8.3 

- 

- 

- 

77 

83 

53 

61 

4 

3 

3 

1 

2 

0 

13 

1     - 

6.4 

LOUISVILLE   WB    AIRPORT 

w 

11 

7.4 

35 

s 

6 

78 

83 

51 

54 

6 

5 

3 

1 

2 

0 

17 

47 

6.6 

See   Relercnce    Notes   Following   Station   index 
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DAILY  PRECIPITATION 


1 

Day  of  month 

Station 

1  1  2  1  3 

4    5  1  6 

7  1 

8  1 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14   15 

16   17  1  18 

19 

20 

21 

22  1  23  {  24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

ADDISON  DAM  4$ 

ALBANY  A  H 
ANCHORAGE 
APEX  2    NE 
ASHLAND  CAM  29 

t.l6 

3*40 

4i9; 

1.90 
3.»» 

•  26 

.05 
.29 

.02 

.55 

1.18 
.56 

.41 
•  05 

•  68 

T 

1>10 

.02 
.05 

.04 
.10 
.15 

7 

.03 

.57 

.15 

.01 
.02 
•  06 

.28 

.08   .03 

T 

T 
.06 

.03 
1.02 

1.71 
.21 

.74 

.76 

.10 

,59 
.39 

.02 
,19 
,22 

.24 
,88 

.02 

.43 
.59 
1.29 
.21 
.05 

,18 
,16 
,10 
,08 
,29 

,08 
.04 

.10 

.05 

.14 
.14 
.01 

BARSOURVILLE 

BAHDSTOWN  5  J  PREP  SCH 

9AXTER 

eCAVER  0AM 

BENHAH 

3.?» 
3.76 
3.19 
3. 47 
3.1J 

.13 
.37 

•  22 

•  04 

•  20 

•  38 

•  42 

•  05 

1^71 
.65 

.77 

.02 

7 

.04 
.05 

7 

.01 

.08 

.01 

.07 
.03 
•  15 

■  03 
•  0) 

.10 

.30 
1.09 

.53 

.29 
.10 

.04 

1.20 
.02 

.31 
,36 

,17 
,15 
.99 

,49 

,30 
,52 

.70 
.70 
.30 
.10 
•  27 

.14 
,34 
,53 
,58 
,26 

.15 
.13 
.40 

.06 

BENTON  2 
BEREA  COLLEGE 
BEREA  WATER  WORKS 
BLAINE 
SONNIEVILLE 

t.69 
3.36 

3.51 
3.56 
2.56 

.02 

•  28 

7     ,07 

U14 

•  44 

•  63 

•  4* 

•  92 

•  20 

7 

.20 
.05 

.03 
.03 
.10 

7 

.08 
.07 

7 

.12 

7 
•  36 

.12 

.36 

3.00 
.64 

.16 

,19 
,56 

.07 

,21 

.18 
.68 
.58 

.33 
.11 

,55 

•  08 
1.05 
,83 

1,17 
,40 

,09 

,43 
,07 
,20 

,11 

.33 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 

2.26 
1.65 
l.TJ 
».71 
2.29 

.35 

.04 

.21 

T 

7     .22 

7 

•  35 

•  30 

•  13 

•  15 

•  37 

7 
.03 

7 
.06 

7 
.34 

7 

.04 

•  01 

•  02 

•  25 

7 
.06 

•  26 

7 

7 

.03 

7 

.69 

.02 

.49 
.55 

.18 
.79 

.02 
7     .05 

,06 
,06 

,33 

,31 

,30 
1,66 
,75 

.31 
.28 
.02 
.51 
.30 

,31 

7 

.25 

7 

.02 
.30 

7 

BURDINE  2  NE 
BURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 
CAMPBELLSVILLE 

2. 76 
2.69 
2.3* 
2.61 
2. It 

.05 
.05 
•  19 

•  08 

T 
7 

•  50 

•  86 

•  58 

•  64 

.75 

7 

.03 

7 
7 

.05 
.02 

.05 

7 

7 
.01 

.20 

.14 

7 
.01 

7 

.05 

.36 

.12 

.09 

.65 
.19 
.45 
1.37 
.36 

.10 

.44 
.40 
.16 
.08 

.15 

.14 
.06 

7 

,32 
1.15 
7 

.20 
.61 

.20 

•  20 
.16 

.17 
.11 

.01 

.12 
.13 

CANErVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CECILIA 

CLAY  CITY  1  WNW 

CLERPIONT  1  SSE 

2.93 
3.31 
2.53 
3.96 
2.75 

•  08 

•  05 

•  04 
.18 

•  26 

•  02 

.46 
.35 

.21 

•  43 

•  20 

.70 

7 

.02 

7 

.08 
.01 

.06 

.10 
.04 
7 
•  02 

.01 
.12 
.01 
.05 

7 

7 

•  04 
7 

7 

•  01 

7 
7 

7 

.01 
.24 

.63 
.65 
.32 
.10 
.35 

' 

.09 
.45 

.59 
.95 

.20 
.04 

.63 

1.26 
.82 
.92 
.95 
.81 

.27 
.12 
.22 
.35 

.20 

.02 
.03 

.14 
,17 

.02 
.38 

COBB 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COVINGTON  W6  AIRPORT    P 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 

2.75 
4.27 
3.22 
3.51 
3.46 

.13 

.24 

T 

.25 

.42 

•  01 

•  92 
.55 

•  16 
2^50 

.26 

•  68 
.06 
.04 
.25 

7 
•  15 

7 

.04 
•  43 

.15 

.06 
.12 

.21 

.04 

•  10 

•  06 

7 

7 

•  02 

•  10 

.01 

7 

.11 

7 

.10 
.25 

.94 

T 

.04 

.14 

.03        .20 

7 

.10 
.96 
.29 
.08 
.65 

.36 

.02 

1.10 
,34 
,39 
,47 

.29 

.14 
.11 
.66 

.29 
.46 
.04 
.12 

.45 

.02 
.10 

7 

CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DELPHIA  1  E 
OeWEY  DAM 
OIX  DAM 

3.66 
3.59 

3.70 
3.19 
3.28 

•  45 

•  23 

.26 
.35 

.40 
.82 

.75 

.16 
.24 

.60 
.90 

T 

•  10 

7 

7 

.17 

T 

7 
.01 

.18 
.02 

.04 
.03 

•  11 

7 

•  05 

•  03 

•  03 

.03 

.13 
.16 

1.01 
.03 
.08 

.65 
.58 
.98 
,54 
,26 

.02 

7 

,65 
,93 
,60 
,42 
1.16 

.48 
.31 
.38 
.45 
.44 

.13 
,18 
,13 
.44 
,20 

,02 
,10 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

DUNMOfl 

EDOYVILLE  LOCK  F 

EOHONTON 

ELIZABETHTOWN 

3.76 
2.13 
3.24 
3.76 
2.65 

.10 
.06 
.03 

•  06 

•  07 

.83 
.46 
.50 
1.50 
.10 

T 

.05 

.02 
.08 

7 

.14 

.06 
.04 
.19 

.37 

1.25 

.77 
1.60 
.52 

.49 

.12 
.38 

.25 

.05 
.05 
.84 

1.00 
,80 
7 

1.02 
.31 

.28 

7 

7 

•  42 

•  34 

7 

,04 

.27 
.30 

ELKMORN  CITY 
ELKTON  2  S 
FALMOinM 
FARMERS 
FLEMINGSBUR6 

3.29 
2.13 
4.33 
4.18 

4.05 

•  32 

T 

•  64 

•  28 
.25 

7 

•  60 

•  31 

•  27 

•  86 

.48 

.19 
.64 
•  44 

7 
7 

.18 
•  09 
.16 

.12 
7 

.39 
.20 

•  20 

.12 

7 
7 
7 

.16 

.14 

.30 
.20 

•  10 

7 

•  02 
.06 

.05 

.10 

.35 

.80 
,27 

.02 

.60 
.05 
.91 
.60 

.44 

.12 

.15 

.10 
.34 

.20 
•  53 

.48 
.75 
.78 

.35 

.58 
.34 
.26 

,37 

•  04 
,55 

7 

,03 
,04 
•  06 

FLEM1N6SBURG  2 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 
FRANKLIN  1  E 

4.48 
5.18 

3.61 

3.20 
2.54 

.60 
.02 
.25 

T 
•  03 

1.25 
1.I3 

.99 
.51 
■  78 

7 
•  89 

7 

.08 
.07 

7 

.43 
.01 

.06 

.11 
.05 
.01 
.12 

T 
7 
7 

.19 

7 

.04 

.02 

7 
.13 

7 

.01 

.27 

7 

1.00 
.22 
.71 

T 

.56 
.36 
.32 

.67 

7 

.46 

7 
,04 

1.08 
.72 

.69 
1.05 

.24 
.85 
.16 
.45 

7 

,24 

,07 

.05 
.26 
,68 
,08 

FREEBURN  2  SW 
FRENCMBURG 
GAMALIEL  1  S 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 
GEST  LOCK  3 

2.31 
3.67 
2.49 
3.09 
3.35 

.29 

.14   .02 

T 

.33 

^ 

.21 
1.21 
.38 

.43 

•  45 

•  64 
.02 

T 

.06 

.03 

T 

T 

.02 
•  08 

.09 
.12 

.12 

.10 

.10 
.18 

.13 

.01 
.10 

7 

.06 
.10 
.01 
.02 

T 

.06 
.02 

7 

7 

.26 

.19 
.32 

.06   .02 

,47 
,65 
,37 
,50 
,83 

.09 

.06 
.70 
.63 
.85 
.85 

.25 
.55 
.15 
.56 
.33 

,42 

.07 
.20 

7 

GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 
GOLDEN  PONO  8  N 
GRANT  OAM  38 

3.15 
2.65 

2.31 
2.52 
4.21 

.27 
.38 
.22 

.14 
.05 

.95 
.78 
.26 

.40 
.27 

.01 

.03 

7 
.23 

7 

7 
•  17 

7 

.05 

.11 

7 

7 
.21 

.53 

1.30 

.60 
.01 
.56 

.43 

,02 

,08 
,03 

Il2 
,20 

.22 

,11 
,55 

1.05 
.61 
,48 

,97 

.20 
.32 
.19 

.35 

.2} 

.05 

.67 

7 

GRAYSON  I  SE 
GREEN5BURG 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 
GREENUP  OAM  30 
GREENVILLE  2  W 

3.83 
3.03 
2.52 
3.96 
3.42 

.38 

.64 
.43 
.45 

.03   .22 

.02 
•  55 
.52 

7 
.35 

1.03 

7 

.72 

.02 
.03 

.13 
.17 

•  22 

.05 
.05 
.54 
.02 

7 
7 

•  03 

.30 
.32 

.06 

.08   .01 

.50 

.80 

.58 

.42 
.33 

,02   ,11 

,18 

.42 
.28 
.23 
.15 

.13 

•  OS 
.43 

,79 
.65 

.65 
.18 

7 

.22 
.30 
.31 
.79 
.21 

.11 
.12 

.15 

.02 

.13 
.10 

HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14      R 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 

2.86 
2.43 
3.17 
3.33 

4.16 

.19 
.10 
.16 

.02 

T     .41 
.05  1.01 

1.10 

.10 
.93 
.51 

7 

.77 
1.73 

7 
.04 

7 

7 

7 

.04 

7 

.07 
.12 

T 

.03 

T 

.05 

T 

.37 
1.12 

,58 
.10 

.27 
.20 
.04 

.82 

.27 

,45 
,16 
,40 

,05 

,15 

7 

.34 
.27 
.17 
.06 
.16 

.36 
.52 
.36 

.21 
.37 

7 

.17 
.15 
.28 

,03 
.07 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

HYOEN 

3.97 
3.66 
3.17 
2.58 
3.24 

.6? 

.17 

T 

.18 

.31   .40 
.09 

.48 
.55 
.02 
.64 
.09 

.12 
.86 

.71 

.01 
.13 

.02 

•  02 

•  03 

•  01 

.02 

7 
7 

7 
.14 

.12 

7 

.20 
.27 

.21 

.07 

1.30 
,29 

.75 
.42 

.02 
.02 

,30 
,43 
,92 
,23 
,37 

.44 
.59 
,23 
,38 
.34 

.79 
.49 
.07 
.57 

.24 

.16 

.39 

,33 

,08 

T 

INEZ 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  1  NNE 

3.80 
4.13 

2.66 
2.55 

3.70 

.85 
.02 
.19 

.19 

.65 

•  44 

•  01 
.10 

•  54 

.46 

1.57 
.12 

.10 

•  02 

7 

.05 

.04 

.10 

.02 

.14 

7 

.02 

.01 

1.43 

,24 
.52 
.56 

1,07 
,01 

,03 
,22 
1,12 
,46 

,43 

,02 

.20 
.06 
,33 
1.10 

1.63 
.24 
.36 
.24 
.53 

.15 
.12 
.20 

,03 

KENTUCKY  DAM 

LA  GRANGE  1  SW 

LANCASTER 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 

3.70 
4.39 
4.18 
2.94 
4.03 

.30 
.35 

.10 
.08 

.02 

.95 
.50 
1.42 
.41 
•  44 

T 

7 
.16 

.01 
.01 

.03 

•  07 

•  08 

•  05 

•  06 

•  01 

7 

.03 

T 

.03 

.17 

.10 

.02 
.25 

1.30 
1.00 
.11 
.24 

T 

,90 

.10 
.50 
1.14 

7 

,05 
1.12 

.80 
1,50 
,75 
,88 
1,02 

.05 
.23 
.45 
.19 

.06 

.18 
.35 
.23 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  B 
LOCKPORT  LOCK  2 
LONDON  FAA  AIRPORT 
LOUISA  2 

4.47 
3.09 
3.36 
3.74 
2.72 

.15 
.30 
.17 

.04 

7 

1^80 
•  60 
.33 

2^28 

.05 

•  10 

7 

•  93 

•  05 

•  02 

7 

7 
.10 

7 
.04 

•  12 

7 

•  23 

.02 
.03 

.03 
.36 

.05 

7 

.58 

.15 
.20 
.62 

.10 

,12 

!20 
.72 

,40 

.13 
,15 

1,55 
,95 
,43 
,52 
,25 

.15 
,26 
,31 
,04 
.29 

.10 
.26 
.40 
.03 

,10 
,10 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP        P 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOVELACEVILLE 

MAOISONVILLE  1  SE 

2.87 
3.52 
3.88 
3.80 
2.58 

.15 
.10 

.11 
.10   .64 

7 

•  20 

•  57 

•  92 

•  45 

•  48 

•  01 

7 
•  05 

.03 
.06 

7 

7 
7 
.08 

7 
7 

7 

7 

T 

7 

7 
7 

.42 

T 

1.16 
1.28 

1.52 
.09 

1.39 
1.00 

.25 

.50 

7 
,63 

,24 

,40 
,22 
,01 
,20 
,04 

,42 
1,00 
,46 

,19 

.05 
.05 
.08 

.25 

.04 
.08 

,08 
,43 
,22 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 
MARTIN  1  SSW 
MAYFIELO 
MAYSVILLE  DAM  33 

3.06 
3.96 
3.36 
4.15 

4.20 

.21 
.27 

.25 

.61 

•  36 

•  48 

•  46 
.46 

U13 
.90 

.64 

.02 
.03 

•  14 

.04 
.45 

.05 

.04 
.22 

.02 

.02 

.01 
.37 

1.09 

.71 
.40 
2.14 

7      .06 

.07 

.03 

.96 
.30 

.41 

,19 
,11 

,82 

.45 

.22 

,37 

.45 
.23 

,65 

,61 

.46 
.07 
.36 

,11 
,08 

MCKEE 

MIDOLESnORO 
MIDWAY 
MILLERSTOWN 
MONT  I  CELLO 

4.34 
3.49 
3.36 
3.23 

4.72 

.61 
.30 
.28 
.34 

.15 

.39 

.07 

.48 

.22 

1.02 

.80 
1.85 
.05 

1.40 

.12 

7 

.02 

7 

•  03 

•  05 

.02 
•  10 

.03 
.04 

.04 
.06 

7 
7 
.04 

.10 
,18 
,89 

,19 

1,09 

,82 
,43 
,84 

,01 

,83 
,55 
,54 
,75 
,99 

,36 

,13 

,54 
,15 

,07 
,05 
.04 

,04 

.07 

T 

.05 

MOUNT  STERLING 

MOUNT  VEPNON 
MUNFORDVILLE  1  N 
MURRAY 
OLNEY 

4.20 

2.06 
3.92 
2.92 

T 
.07 

7 

7 
.09   .45 
.40 

1.70 

.35 

•  42 

•  19 

7 

7 
.02 

.14 
•  01 

.03 
.02 

.01 

.08 

.78 

.36 

.12 

.09 
1.11 

,71 
1,34 

7 

,29 

,60 
.19 
.45 

,14 
,06 

,72 

,51 
,16 

,72 
,18 
,07 

.15 

,oe 

,09 
,20 

ce  Notes  Follovlag  Station  Index 
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3 

Day  oi  month 

Station 

1    1    2        3 

4    1    5    {    6 

7|8| 

9 

10  1 

11    1 

12 

13  1    14       15 

16  1   17  1   18      19  1 

20 

2i 

22      23      24 

25 

26 

27 

28 

29 

30       31 

CMEID* 

ONECWT*   DAM    35 
OWENSBOm    2    W 
OVENSBOM   DAM   «ft 
PADUCAH   FAA    AIRPORT 

A>07 
«<39 
3.96 
A.IS 

».«0 

.67 
.26 
.22 

.12    1.35 

•63    1.19 
.08       .08 

1.13 

1.32 

.08 
.07 

.02 

.33 
.06 
.05 

T 

7 

.29 

.02 

.02 

.02 

.04 

T 

T 

.29      T 

T 
T                        .13 

.02 
.34 

.10 
.08 
1.72 

.26 

•  51 
1.34 
1.40 

T             .15 

.37 

I2B 

.28 
.2. 

.33 

.15 
•  15 

.21 

.18 
1.54 
.16 
.11 

.72 
.66 
.17 
.19 

•  13 
.76 
.04 
.03 

•  34 

.35       T          ] 

,23 

.28. 

PADUCAH 

«.a3 

.93      .67 

1.26 

T 

.31 

.73 

.41 

.11 

.53 

.40 
.33 
.19 

.41 

PAINTSVILLE 

2*44 

.85 

.14 

.03 

.06      .05 

•  5R 

PIKEVILLE 
PIUEVILLE 

PRINCETON 

2.»0 
3i28 
2.aA 

.40 
.41 

.39 

.33       .IS 

.05    1.34 

.01 

.11 

T 

.12 

.05 

.04 

T 

•  09 

U60 

.05 
.10 

.03 

.30 

.28 
.22 

.21 

,38 
.61 

.14 
.30 
.25 

.01, 

RAVENNA   LOCK    12 

3i69 

.05    1*10 

.06 

.08 

.06 

.15 
.76 
.33 

.38 

1.05 
1,06 
.31 
.19 
•  31 

.75 
1  .06 

.45 
.22 

.09 
•  16 

.05 

RICHMOND 

A.B2 

.!« 

1.15      .57 

.04 

.06 

.OS 

.02 

.02 

.10 
.10 

■  36 

.07 

•  07 

ROCHESTER    LOCH    3 

2.37 

T 

T 

.75 

T 

T 

.03 

.05 
,05 

.83 
.88 

RUSSELLVILLE 
RUSSEU-VILLE    SUBSTA 

1.91 
2.23 

T 

.01 

.38 

.40 

.02 

T 

.06 

.05 

SALVISA   loci;    6 

3.60 

.14 

.51       .02 

T 

.01 

.05 

T 

T 

.44 

1.07 
.73 

.03 

.53 

.21 
.82 

'46 

.14 
,20 

SALTERSVILLE    2    SE 

2.91 

.09 

1.05 

.OS 

•  01 

.06      .02 

.29 

use 

•  2f 

•  20 

.08 

.04 

SCOTTSVILLE 
SCOTTSVIILE    2    SW 

2.7S 
2.M 

.16 

T 

•  88 

•  94 

.02 

.25 

.23 
.28 

.57 

.52 

•  40 

seSREE 

«|36 

1.30 

.30 

.20 

SHAWNEE    STEAM  Pt>MT 
SHELBTVIL4.E 

».19 

.02 
•  24 

.oa 

1^10 
•  24 

.01 

T 
.11 

T 
T 

- 

.bO 

.20 

.98 
,96 
.52 

.21 

.31 
•  63 

.02 
1.42 

.10 
1.39 

.76 

.55 

.83 

.04 
.10 

.21 

SHEPHERD5VILLE 
SOMERSET    1    H 

A.13 

3.02 

.U 
.21 

•  04 

.30 
1.33       .03 

T 

T 

.07 

.01 

.06 

.20 
1  .06 

.03 

.81 
.75 

.21 
.42 

.02 

.13 

SPRINGFTELO 

3.79 

.63 

.49 

.10 

STEARNS 

3.36 

.10 

.81    l.S« 

.08 

.70 
.14 

.14 

.10 
.04 

.30 

.42 
•  67 

.12 
.42 

.05 

SUMMER    SHADE 
SUMMER    SHADE    StIBSTA 
TATLORSVILLE 
TORKET    CREEr    SCHOOL 

3.93 

3. SO 

3. a: 

3.70 

.36 

.02 

•  05 
.20 

1.45      T 
1.27      .02 
.36 

.TB 

.02 
.06 

.08 
.03 

.06 

.05 

T 

.72 

.60 
.80 
1.20 

.21 
.55 
.35 

,30 
,03 

1,14 
.68 
.04 

.40 
.38 

.20 
.01 

.09 
.05 
.18 

TYRONE    LOCK    5 
UMIOHTOWN   DAM   M 
VALLEY  VtEK   LOCK    9 

3.S9 

3. 41 
3.B4 

.20 

•  05 

•  65 

.06 

.68      .04 
.74 
1.14       .14 

T 

.05 
■  04 

.09 
.05 

.03      T 
.01      T 

^ 

t2'> 

.83 

.27 
.63 

.17 
.27 

,87 
,19 
.40 
.70 

.12 

T 
.09 

.48 

.64 
.85 

.61 
.41 

•  28 

•  60 

.11 

•  22 

•  18 

.25 
.10 
.09 

VARBUREN 
VANCEBUR6  DAM    32 

3.M 

4.T2 

•  13 

•  67 

•21    I^IS 

.04 

.02 
.31 

.06 
.33 

T 

.26      .03 

T 

.11 

.58 

.IS 

.70 

.37 

.18 

.04 

WARSAW   MARKLARD   DAM 

5.57 

.06 

•  29      T 

.04 

.14 

.16 

T 

.02 

.46 

T 

,70 
,94 

.13 

2.34 

.98 

.62 

,33 

.11 

.29 

WAYRESBORG   T  ME 

4.07 

.24 

•84      ,it 

.03 

T 

.04 

.15 

*1G 
1.11 
.65 

,40 
.29 

.55 

.25 

.52 
.12 

•  09 

WEST    LIBERTY 

3.3« 

.07 

•06    1.26 

.03 

.02 

.11 

.04      .09      .04 

.17 

WILLIAMSBURG   2 

4.15 

•  16 

•46    1.51 

.02 

.06 

•  60 

.28 

.49 

.26 

.04 

.06 

WILLIAMSTOWN    5   WSW 

3.49 

.27 

.28      .03 

.06 

.15 

.24 

.03 

.05      T 

WILLOW  LOCK    13 

3.3S 

.oa 

.18    1.57 

.03 

.02 

•  01 

.20 

1.03 

.81 
.42 

•  25 

.78 

.33 
•  29 

,10 
.04 

.41 

WOLF    CREEK    DAN 

3.44 

.18 

•44      •SS 

.04 

•  11 

.04 

.75 

.29 

WOODBURY  LOCK   A 

2.97 

•  04 

.29 

.04 

.02 

.03 

T 

;            1 

1   "^ 



Additional  Information  regarding  the  climate  o(  Kentucky  may  be  . 
13,  Kentucky,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 


Figures  and  letters  following  the  statloi 
Delayed  data  and  corrections  will  be  can 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  di 
Divisions,  as  used  in  "Cllmatological  Data'  Tabl- 


ed  by  wr 
te  dlsta 


such  as  12  SSW,  l 
ly  in  the  June  and  December  Issues 
e  days  for  the  preceding  12  months 


REFERENCE  NOTES 
State  Cllmatologl 

n  fro 


ath 


Bureau  Airpo 


on,  Lee  Terminal.  Standi  ford  Field,  Louis 


the  post  of f  li 


li 


ble 


Unle 


the 


Bureau  type  pan  of  4-foo 


n  miles  and  dli 

f  this  bulletin. 

ill  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bi 

with  data  for  June  1956. 
re  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in 

unless  otherwi! 


ons  { 

n  the  "Snowfall 


shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S,  Weather  Bureau")  are  based  on  the  pe: 
cept  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 


equently 
Table  and  the  -'Snowfall  and  Sm 


round"  Table  are  the  water  equivalent  of 
lonal  drifting  and  other  causes  of  local 


eluded  In  this  issue. 

es  and  wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  tola 
ng  the  "Evaporation  and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evapor; 
921-19S0,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  pri 
nd.   Samples  for  obtaining  measureme 


lability  in  the  snowpack 

he  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet.   Ent 


rd. 


ground 


Data  in  tm 
24  hours  e 

Snow  on  gr 

In  the  Sta 


tim 


nowfall 
During 


Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA 
e  letters  C,  G.  H,  and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables" 
Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  arc  published 
Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground 


C  Recording  Rain  Gage  Sta 

G  "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Tabli 

J  "Supplemental  Data"  Table. 


the  follo' 
■Hourly  Pr. 


OTHER  REFERENCE  NOTES 


limatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry, 
for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 
-   NO  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evapornt ion  and  Wind"  Tnbl.>;  "Snowfall  nnd  Snow  on  Gr 
+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments, 
•   Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown.  „„„^„  i„Ai^-,t^^    t 

»      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  leierence  indicates  t 
on  the  roof  of  a  building. 
//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B   Adjusted  to  a  full  month.  ,   .  .        ,n    h  =  „f  .,„u   ..^ 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inch'-=  -' 
M   One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  is  entered,  less  than  10  days 


See  "Daily  Temper 


to 


en  adju 


fr 


ally 


value  fo 
curate  but 


the  ; 


published  later  in  Hourly  Pr. 


ation  Data.) 


SS  This 

T  Trace 

V  Inclu 

X  Obser 

VAR  This 


described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  whi. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc..  of  su 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office, 
be  found  In  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatologlral  Data  for  the  respective  stations 

,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscrip 
ice  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 


ons  through  1955  may  be  found  in  tl 
ngton  25,  D.  C.  for  30  cents.  Sim 
lined  as  indicated  above,  price  15  ■ 


athcr  Burea 
adc  payable 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
MAY  1960 


Station 

Day  Of  Month 

S. 

10 

1 

2 

3 

4 

S 

e 

7 

8 

9 

10 

11   12 

13 

14 

1  '^ 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ADDISON  DAM  45 

MAX 

79 

73 

74 

SO 

82 

83 

75 

55 

55 

50 

50 

53 

58 

68 

79 

83 

86 

85 

86 

88 

84 

81 

82 

83 

92 

69 

65 

70 

70 

84 

80 

75.5 

MIN 

36 

38 

38 

38 

40 

52 

52 

36 

36 

40 

40 

38 

40 

42 

47 

52 

60 

56 

55 

61 

55 

57 

56 

56 

54 

60 

60 

58 

66 

55 

55 

49.0 

ANCHORAGE 

MAX 

60 

68 

76 

79 

78 

73 

70 

53 

45 

44 

54 

57 

64 

77 

81 

82 

83 

76 

84 

85 

77 

78 

79 

82 

81 

82 

69 

66 

76 

77 

79 

72.2 

MIN 

34 

32 

39 

45 

48 

56 

45 

33 

37 

40 

40 

37 

39 

39 

47 

58 

62 

49 

60 

50 

58 

61 

53 

53 

56 

60 

58 

56 

51 

62 

51 

49.0 

ASHLAND  DAM  29 

MAX 

71 

68 

77 

83 

83 

80 

76 

60 

50 

48 

54 

52 

54 

72 

63 

83 

89 

82 

84 

90 

32 

83 

75 

83 

75 

67 

73 

71 

80 

78 

79 

74.4 

MIN 

47 

37 

42 

44 

47 

55 

53 

44 

39 

42 

40 

44 

42 

44 

41 

52 

59 

54 

50 

61 

63 

57 

53 

55 

58 

61 

61 

55 

54 

60 

54 

50.6 

BARBOURVILLE 

MAX 

71 

55 

63 

72 

60 

84 

89 

88 

85 

90 

90 

85 

85 

88 

69 

90 

89 

74 

84 

82 

81 

MIN 

45 

42 

40 

32 

42 

45 

55 

59 

56 

56 

59 

44 

53 

49 

54 

66 

57 

49 

58 

50 

53 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 

63 

69 

78 

81 

80 

76 

74 

54 

48 

48 

55 

55 

67 

79 

82 

84 

87 

84 

87 

86 

79 

82 

83 

87 

85 

85 

73 

65 

82 

80 

81 

74.8 

MIN 

36 

32 

39 

47 

52 

69 

48 

32 

36 

41 

40 

39 

38 

39 

47 

58 

68 

54 

51 

63 

50 

69 

53 

53 

55 

62 

59 

56 

53 

63 

52 

50.7 

BAXTER 

MAX 

69 

64 

72 

77 

80 

75 

74 

69 

57 

55 

59 

48 

54 

58 

73 

81 

82 

66 

85 

85 

89 

82 

85 

81 

86 

84 

89 

72 

73 

80 

80 

74.3 

MIN 

46 

33 

35 

40 

43 

46 

60 

42 

41 

36 

38 

40 

40 

36 

38 

44 

50 

54 

57 

57 

58 

45 

50 

51 

53 

58 

60 

51 

62 

57 

54 

47.3 

BEAVER  DAM 

MAX 

61 

71 

77 

82 

77 

74 

68 

59 

52 

50 

52 

61 

70 

81 

83 

85 

85 

86 

85 

84 

81 

84 

85 

89 

87 

86 

76 

74 

85 

81 

81 

75.9 

MIN 

35 

32 

37 

46 

53 

57 

46 

35 

35 

41 

41 

37 

36 

38 

49 

61 

65 

55 

63 

65 

55 

61 

55 

58 

58 

64 

68 

56 

57 

59 

62 

50.4 

BENHAM 

MAX 

72 

63 

70 

75 

80 

77 

75 

54 

50 

55 

58 

50 

49 

60 

75 

82 

81 

85 

84 

87 

90 

84 

79 

80 

86 

85 

88 

82 

73 

77 

71 

73.5 

MIN 

45 

30 

39 

43 

43 

48 

50 

42 

38 

39 

38 

38 

36 

35 

38 

45 

54 

51 

53 

68 

59 

43 

52 

47 

53 

55 

59 

60 

52 

52 

46 

46.5 

BENTON  J 

MAX 

61 

69 

77 

80 

78 

75 

66 

64 

63 

61 

50 

63 

70 

76 

79 

85 

87 

85 

81 

81 

78 

85 

89 

89 

87 

83 

80 

81 

82 

81 

76.3 

MIN 

34 

32 

36 

36 

36 

37 

37 

36 

33 

40 

40 

33 

32 

41 

51 

58 

59 

58 

63 

62 

49 

61 

55 

61 

56 

56 

65 

52 

54 

52 

46.8 

BEREA  COLLEGE 

MAX 

61 

70 

77 

82 

79 

75 

74 

56 

51 

56 

52 

53 

63 

77 

82 

83 

86 

80 

83 

89 

82 

85 

82 

84 

86 

88 

71 

68 

82 

79 

77 

74.6 

MIN 

40 

32 

41 

46 

51 

60 

48 

33 

35 

41 

38 

40 

42 

40 

48 

56 

66 

53 

67 

63 

65 

62 

55 

54 

56 

52 

56 

54 

57 

61 

54 

50.5 

BLAINE 

MAX 

70 

71 

80 

63 

82 

80 

75 

54 

50 

55 

56 

49 

54 

74 

82 

62 

85 

80 

85 

89 

83 

83 

80 

83 

84 

89 

75 

70 

80 

80 

81 

75.0 

MIN 

46 

27 

34 

37 

38 

43 

54 

43 

36 

40 

39 

41 

42 

38 

35 

46 

55 

48 

47 

55 

58 

46 

50 

51 

57 

59 

60 

52 

53 

55 

50 

46.3 

80NNIEVILLE 

MAX 

61 

69 

T7 

82 

79 

74 

69 

61 

52 

51 

52 

S« 

67 

T9 

82 

Kf, 

86 

87 

85 

87 

79 

83 

84 

89 

87 

87 

73 

68 

84 

80 

82 

75.4 

MIN 

34 

31 

37 

41 

47 

57 

49 

32 

37 

42 

42 

40 

36 

35 

46 

59 

68 

55 

60 

65 

68 

61 

55 

54 

54 

62 

58 

56 

56 

62 

64 

50.4 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 

62 

68 

77 

79 

76 

72 

64 

53 

54 

55 

51 

56 

70 

81 

61 

83 

88 

87 

86 

83 

81 

86 

67 

90 

90 

88 

75 

78 

85 

81 

80 

75.7 

MIN 

36 

33 

38 

46 

50 

57 

36 

35 

34 

41 

42 

41 

37 

40 

47 

60 

66 

58 

62 

63 

57 

62 

57 

58 

58 

61 

67 

55 

56 

58 

55 

50.3 

CAMP8ELLSVILLE 

MAX 

68 

71 

78 

80 

79 

74 

72 

56 

49 

54 

52 

55 

66 

78 

81 

82 

85 

87 

83 

87 

79 

83 

64 

89 

86 

87 

71 

65 

84 

82 

84 

75.2 

MIN 

37 

33 

41 

46 

52 

60 

49 

34 

36 

41 

41 

40 

37 

40 

48 

68 

66 

57 

63 

65 

59 

62 

57 

65 

54 

53 

59 

56 

57 

62 

53 

51.0 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 

»5 

68 

77 

80 

7B 

77 

74 

53 

48 

45 

53 

53 

59 

76 

82 

82 

85 

80 

86 

86 

72 

77 

82 

82 

81 

83 

74 

67 

76 

79 

81 

73.0 

MIN 

41 

32 

37 

41 

47 

60 

49 

34 

38 

40 

40 

42 

43 

42 

43 

54 

65 

49 

58 

50 

61 

63 

50 

53 

61 

51 

58 

66 

53 

63 

63 

49.9 

CECILIA 

MAX 

73 

60 

70 

76 

79 

78 

73 

57 

57 

50 

53 

54 

56 

67 

60 

84 

95 

85 

86 

85 

84 

80 

84 

84 

90 

85 

86 

75 

74 

82 

79 

74.5 

MIN 

34 

33 

35 

41 

40 

54 

52 

32 

34 

37 

37 

39 

37 

37 

40 

58 

50 

54 

64 

52 

67 

57 

55 

54 

55 

58 

58 

55 

54 

62 

51 

47.9 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 

74 

68 

78 

81 

82 

80 

75 

54 

49 

48 

56 

56 

66 

79 

85 

85 

86 

87 

88 

87 

79 

62 

83 

90 

85 

88 

81 

68 

82 

84 

83 

76.4 

MIN 

33 

30 

37 

43 

49 

61 

48 

32 

33 

41 

39 

38 

38 

41 

46 

61 

67 

53 

59 

54 

68 

65 

53 

53 

56 

51 

59 

56 

51 

63 

62 

49.7 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

56 

70 

78 

81 

80 

75 

67 

51 

44 

42 

51 

50 

52 

72 

60 

82 

81 

73 

83 

88 

78 

74 

78 

62 

81 

82 

64 

66 

78 

76 

81 

70.8 

MIN 

41 

37 

47 

51 

57 

61 

39 

35 

36 

38 

39 

41 

43 

43 

49 

58 

60 

51 

55 

64 

51 

60 

53 

54 

60 

h'l 

58 

55 

54 

62 

56 

50.9 

CYNTHIANA  2 

MAX 

73 

60 

74 

76 

SO 

SO 

7* 

61 

53 

46 

48 

53 

52 

54 

75 

80 

82 

81 

74 

85 

88 

80 

80 

81 

84 

36 

86 

57 

68 

80 

78 

72.3 

MIN 

41 

31 

30 

39 

45 

58 

58 

32 

38 

38 

39 

37 

42 

40 

40 

52 

65 

44 

44 

58 

53 

60 

50 

49 

55 

50 

6! 

55 

50 

51 

49 

47.5 

DANVILLE 

MAX 

71 

60 

68 

76 

79 

76 

73 

60 

54 

46 

50 

51 

50 

64 

77 

81 

81 

83 

81 

80 

87 

79 

83 

82 

85 

83 

65 

68 

67 

81 

76 

72.2 

MIN 

38 

35 

39 

43 

51 

55 

56 

34 

36 

37 

39 

39 

41 

42 

49 

57 

60 

53 

56 

59 

63 

51 

55 

55 

55 

57 

56 

53 

57 

60 

54 

49.8 

DEWEY  DAM 

MAX 

75 

63 

70 

78 

81 

60 

80 

70 

60 

52 

60 

54 

54 

54 

74 

81 

81 

86 

»0 

85 

90 

83 

82 

80 

84 

83 

86 

72 

71 

81 

79 

74.6 

MIN 

51 

32 

35 

39 

41 

44 

52 

44 

40 

41 

41 

42 

43 

41 

39 

47 

51 

53 

51 

51 

60 

64 

58 

64 

56 

59 

63 

53 

56 

55 

54 

48.7 

DIX  DAM 

MAX 

59 

68 

75 

80 

79 

77 

73 

54 

47 

50 

53 

51 

63 

76 

61 

81 

85 

84 

82 

87 

79 

83 

83 

86 

85 

86 

86 

67 

81 

79 

78 

74.1 

MIN 

40 

34 

42 

48 

51 

59 

49 

36 

34 

40 

40 

41 

42 

43 

47 

57 

63 

54 

59 

62 

62 

66 

56 

64 

66 

53 

57 

66 

57 

63 

65 

50.8 

ELIZA8ETHT0WN 

MAX 

66 

70 

75 

SO 

79 

75 

71 

53 

48 

54 

52 

54 

67 

76 

77 

84 

81 

84 

85 

82 

79 

78 

81 

87 

87 

86 

74 

68 

80 

78 

80 

74.0 

MIN 

38 

33 

39 

43 

53 

62 

49 

33 

39 

43 

45 

40 

35 

37 

43 

65 

66 

66 

51 

60 

58 

53 

56 

55 

54 

63 

58 

55 

54 

52 

52 

50.3 

FALMOUTH 

MAX 

61 

70 

78 

82 

80 

75 

72 

57 

49 

45 

54 

53 

51 

75 

83 

84 

86 

77 

84 

87 

80 

78 

80 

66 

83 

87 

66 

68 

80 

80 

81 

73.3 

MIN 

41 

32 

38 

40 

45 

58 

47 

34 

38 

40 

38 

40 

42 

40 

39 

53 

59 

47 

52 

58 

58 

59 

50 

52 

59 

60 

58 

55 

52 

61 

62 

48.3 

FARMERS 

MAX 

72 

70 

79 

82 

82 

60 

77 

60 

58 

49 

53 

53 

53 

74 

61 

84 

86 

84 

83 

89 

86 

83 

80 

83 

83 

89 

87 

69 

60 

80 

79 

75.7 

MIN 

45 

29 

36 

39 

42 

50 

50 

40 

38 

41 

40 

41 

42 

39 

38 

48 

57 

47 

51 

57 

62 

52 

50 

49 

55 

52 

69 

46 

52 

58 

61 

47.4 

FLEMINGSBURG  J 

MAX 

59 

70 

SO 

84 

81 

77 

73 

59 

49 

44 

54 

55 

52 

72 

82 

82 

85 

79 

82 

88 

80 

80 

78 

82 

81 

86 

70 

68 

76 

78 

78 

73.1 

MIN 

42 

31 

41 

44 

51 

59 

48 

35 

35 

38 

36 

38 

42 

41 

43 

55 

62 

49 

54 

63 

60 

59 

61 

52 

58 

61 

66 

52 

50 

61 

63 

49.1 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 

59 

70 

79 

81 

77 

75 

70 

59 

55 

53 

48 

60 

72 

80 

60 

85 

88 

85 

83 

79 

83 

85 

84 

89 

88 

79 

78 

78 

87 

81 

80 

76.8 

MIN 

37 

40 

42 

52 

61 

60 

43 

42 

35 

44 

42 

38 

39 

47 

52 

65 

55 

58 

61 

55 

61 

51 

58 

60 

55 

55 

56 

56 

59 

59 

56 

62.7 

FRANKFORT  LOCK  * 

MAX 

73 

59 

66 

76 

79 

77 

75 

62 

53 

46 

45 

54 

52 

60 

76 

81 

82 

85 

78 

84 

87 

78 

80 

80 

84 

84 

85 

68 

67 

80 

78 

72.1 

MIN 

43 

35 

36 

40 

45 

48 

60 

36 

36 

40 

41 

42 

42 

40 

44 

47 

59 

51 

53 

69 

51 

50 

53 

53 

57 

59 

60 

57 

53 

54 

53 

49.0 

GLASGOW  WKAY 

MAX 

59 

68 

76 

81 

80 

72 

66 

53 

54 

54 

50 

55 

67 

76 

79 

83 

86 

66 

83 

85 

80 

83 

83 

89 

87 

87 

72 

72 

84 

80 

79 

74.5 

MIN 

37 

34 

38 

44 

49 

60 

48 

33 

35 

43 

41 

40 

36 

36 

45 

55 

66 

58 

60 

51 

58 

53 

53 

67 

66 

50 

58 

64 

54 

61 

51 

49.8 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 

60 

70 

78 

82 

80 

75 

75 

74 

68 

60 

50 

62 

71 

79 

79 

85 

85 

86 

84 

83 

79 

84 

87 

88 

87 

86 

78 

82 

89 

85 

82 

77.9 

MIN 

33 

31 

34 

45 

54 

59 

49 

34 

31 

38 

42 

35 

33 

38 

49 

58 

60 

55 

50 

63 

60 

61 

51 

60 

55 

66 

64 

52 

51 

54 

51 

48.6 

GRAYSON  1  SE 

MAX 

75 

60 

67 

77 

81 

81 

87 

62 

61 

47 

49 

54 

51 

53 

70 

82 

83 

87 

76 

83 

89 

81 

83 

76 

82 

79 

85 

67 

66 

79 

77 

72.6 

MIN 

46 

29 

32 

41 

45 

51 

57 

43 

37 

40 

40 

41 

42 

42 

38 

50 

57 

53 

49 

51 

60 

61 

53 

50 

54 

51 

52 

52 

51 

56 

53 

48.3 

GREENS8URG 

MAX 

76 

67 

72 

78 

82 

80 

74 

58 

57 

57 

55 

52 

57 

70 

76 

83 

85 

86 

87 

85 

87 

81 

85 

86 

91 

89 

89 

71 

67 

85 

80 

75.9 

MIN 

37 

32 

37 

42 

47 

55 

57 

36 

36 

39 

41 

39 

36 

35 

41 

52 

61 

56 

60 

59 

53 

59 

55 

56 

55 

58 

60 

55 

56 

50 

52 

49.3 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

62 

68 

77 

76 

78 

72 

69 

53 

52 

49 

49 

69 

79 

78 

82 

85 

85 

83 

78 

79 

84 

85 

88 

85 

80 

76 

78 

85 

80 

81 

74.9 

MIN 

34 

32 

37 

45 

53 

60 

48 

38 

33 

42 

41 

36 

41 

51 

67 

57 

56 

62 

63 

54 

61 

54 

50 

58 

64 

56 

56 

55 

56 

52 

51.0 

HEIDELBERG  LOCK  lA 

MAX 

72 

70 

79 

82 

S3 

79 

76 

57 

52 

58 

53 

54 

60 

76 

83 

84 

85 

86 

85 

89 

88 

84 

83 

85 

86 

88 

89 

73 

83 

82 

80 

76.9 

MIN 

46 

30 

37 

39 

42 

50 

51 

36 

39 

43 

40 

43 

41 

39 

42 

47 

54 

54 

53 

57 

59 

50 

52 

48 

54 

58 

59 

61 

57 

58 

51 

47.7 

HENDERSON  7  SSW 

MAX 
MIN 

60 
36 

69 

36 

77 
40 

80 
53 

73 
57 

74 
59 

66 

47 

50 
41 

53 

35 

49 
42 

52 
42 

63 
44 

72 
38 

80 
49 

79 

67 

83 

85 

85 

55 

82 
54 

76 
66 

75 
54 

83 
50 

85 
58 

87 
52 

86 
60 

80 
56 

77 
67 

70 
56 

83 
52 

80 
56 

81 
55 

74.1 

66 

66 

52.6 

HICKMAN  1  E 

MAX 

70 

63 

67 

75 

78 

72 

72 

69 

68 

70 

58 

54 

64 

69 

80 

81 

88 

90 

86 

83 

72 

78 

85 

90 

91 

88 

81 

85 

86 

88 

84 

76.9 

MIN 

39 

36 

39 

45 

56 

58 

51 

46 

38 

42 

42 

39 

36 

42 

54 

58 

64 

52 

55 

65 

51 

58 

64 

66 

58 

67 

59 

50 

60 

68 

55 

53.0 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 

75 

63 

69 

77 

82 

81 

79 

63 

59 

60 

57 

49 

54 

60 

75 

81 

83 

86 

85 

90 

90 

62 

84 

82 

84 

83 

82 

70 

74 

81 

78 

74.8 

MIN 

48 

30 

29 

38 

37 

44 

53 

41 

38 

37 

39 

40 

39 

39 

40 

45 

45 

55 

51 

52 

50 

43 

53 

45 

54 

55 

50 

51 

52 

56 

53 

45.6 

HOPKINSVILLE 

MAX 

78 

63 

70 

77 

80 

74 

72 

67 

62 

54 

56 

51 

64 

74 

61 

81 

84 

88 

87 

86 

75 

80 

85 

89 

88 

87 

83 

80 

82 

88 

83 

76.6 

MIN 

35 

38 

40 

53 

56 

60 

49 

38 

33 

40 

42 

35 

38 

43 

50 

58 

55 

69 

63 

56 

62 

58 

55 

53 

58 

54 

58 

56 

58 

55 

56 

51.4 

See  ReiereDce  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
MAY  1960 

Coatlnuad 

1 

Day  01  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS  16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

INEZ 

MAX 
MIN 

72 

»7 

73 
32 

80 
38 

83 
38 

83 
41 

81 

44 

79 
60 

63 

44 

52 

39 

61 
43 

69 

41 

94 

44 

57 
61 

76 

41 

84 
40 

84 

48 

94 
56 

86 
52 

86 
51 

95 
50 

96 
51 

88 
46 

87 
45 

92   84 
45   68 

90 
66 

82 
51 

73 
54 

83 
65 

82 
66 

82 
52 

78,5 
48.0 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

«2 

3* 

71 

33 

80 
42 

83 
46 

80 
55 

74 
60 

71 

47 

55 

36 

90 
35 

47 
40 

52 
41 

97 
36 

68 
36 

80 
41 

84 
51 

87 
61 

85 
65 

86 

53 

87 
62 

85 
64 

79 
56 

82 
59 

85 
55 

99 
56 

87 
56 

84 
63 

77 
58 

67 
55 

83 
53 

80 
62 

83 
53 

75.5 
50.6 

LEITCHFIEtD 

MAX 

MIN 

60 
36 

68 

37 

78 
45 

81 
50 

77 
55 

72 
69 

68 
48 

66 

40 

SO 
36 

49 

40 

56 

40 

56 
38 

67 
41 

79 
43 

81 
52 

84 
59 

85 
65 

85 
56 

95 
63 

82 
64 

90 
56 

83 
61 

84 
58 

89 
60 

86 
55 

63 
63 

74 
56 

75 
55 

82 

57 

79 
60 

87 
55 

74.9 
51.8 

LEXINSTON  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

59 
40 

66 

39 

76 

48 

80 
50 

78 
55 

72 
58 

66 

39 

52 
37 

45 
36 

46 
40 

52 

40 

50 

40 

60 
42 

76 
43 

81 
51 

80 
60 

86 
59 

77 
53 

83 
58 

87 
65 

79 
52 

81 
63 

81 

■i5 

83 
55 

82 

57 

65 
60 

67 
56 

64 
56 

80 
54 

77 
63 

79 
55 

71.9 
51.3 

LONDON  FA*  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 

40 

59 
36 

75 
41 

81 
42 

76 
47 

7J 

57 

64 
42 

63 
33 

SO 

37 

56 
41 

48 
39 

50 
42 

61 
38 

75 
35 

81 
46 

81 
50 

84 
59 

84 
58 

83 
57 

87 
58 

79 
59 

81 
52 

91 
54 

86 
52 

84 
56 

86 

57 

70 
54 

70 
52 

80 
58 

77 
59 

76 
51 

73.0 
48.4 

LOUISVIU.E 

MAX 
MIN 

62 

38 

72 
38 

81 
46 

83 
51 

84 
52 

78 
60 

7* 
46 

53 
36 

47 
37 

46 
40 

54 
42 

65 
42 

68 

47 

80 
43 

86 
52 

R8 
64 

86 
67 

83 
55 

90 
52 

97 
53 

90 
58 

93 
51 

94 
59 

89 
58 

87 
57 

63 
61 

72 
56 

70 
56 

63 
54 

82 
61 

64 
56 

75.9 
52.2 

tODISVILLE  KB  AP 

MAX 
MIN 

61 
39 

72 
37 

81 

44 

84 
51 

82 
55 

77 
60 

64 

40 

52 

36 

48 
37 

46 
42 

64 
42 

56 

41 

66 

44 

82 
43 

87 
50 

88 
64 

86 
60 

83 
56 

90 
63 

86 
65 

82 
59 

92 
63 

83 
57 

69 
50 

88 
59 

86 
63 

71 
59 

70 
57 

85 
63 

82 
62 

83 
56 

75.6 
52.2 

LOVELACEVILtE 

MAX 
MIN 

62 
34 

68 
34 

78 
37 

80 
48 

75 
60 

72 
60 

67 
49 

67 
39 

64 
35 

60 
44 

51 
43 

66 

34 

73 
34 

79 
43 

81 
56 

85 
60 

87 
66 

84 
60 

»2 
64 

77 
64 

78 
60 

96 

61 

89 
56 

87 
64 

87 
59 

87 
64 

78 
54 

81 
53 

88 
61 

82 
55 

82 
54 

76.9 
51.5 

MAO  I  SONY  I LLE  1  SE 

MAX 
MIN 

59 
37 

70 
34 

77 
37 

81 
47 

79 
52 

75 
53 

71 
48 

60 
39 

63 
35 

63 
44 

54 
41 

61 

38 

70 
40 

80 
47 

78 
51 

83 
62 

86 
64 

92 

56 

84 
53 

82 

54 

79 
55 

85 
55 

95 
54 

87 
60 

65 
59 

86 
67 

77 
55 

76 
56 

85 

58 

85 
58 

82 

52 

76.1 
51.0 

MAMBOTM  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

70 
35 

70 
32 

79 

40 

81 

51 

77 
59 

70 
59 

70 
47 

56 
35 

64 
35 

62 

40 

50 
41 

56 

40 

65 
34 

78 
37 

80 
51 

82 
60 

86 
65 

85 
58 

95 
63 

80 
63 

82 
51 

85 
64 

87 
62 

87 
55 

85 
56 

85 
63 

69 
68 

76 
61 

80 
54 

78 
61 

79 
52 

74.8 
51.3 

MANCHESTER  ♦  SE 

MAX 
MIN 

71 
46 

70 
32 

79 
38 

82 
40 

81 
41 

70 
52 

67 
40 

61 
40 

69 
43 

55 
42 

54 
43 

40 

36 

43 

84 
48 

87 

55 

86 
60 

86 
56 

91 
58 

85 

60 

85 

83 

88 
50 

86 
56 

89 
57 

86 
58 

74 

84 
59 

83 
59 

83 
58 

77.3 
48.5 

MAYFIELD 

MAX 
MIN 

61 
36 

70 
36 

77 
40 

80 
51 

75 
58 

7* 
69 

70 
49 

66 
42 

64 

38 

61 
44 

60 
42 

63 
36 

71 
37 

78 
49 

80 
58 

85 
61 

97 
68 

84 
50 

83 
65 

78 
55 

79 
52 

85 
60 

97 
59 

86 
61 

95 
56 

78 
63 

76 
56 

91 
53 

87 
50 

82 

57 

82 
54 

76.5 
52.6 

MATSVILLE  DAN  33 

MAX 
MIN 

7* 
42 

SB 
31 

69 
33 

76 
38 

81 

44 

81 
49 

78 
55 

60 
36 

56 
37 

47 
39 

44 
40 

52 

37 

52 
40 

53 
41 

72 
39 

81 
44 

90 
55 

85 

50 

72 
49 

83 
56 

85 
59 

80 
59 

77 
50 

78 
52 

80 
55 

79 
60 

84 
62 

57 
51 

55 
51 

78 
53 

76 
51 

71.1 
47.0 

MIDOLESBORO 

MAX 

MIN 

65 
46 

70 
31 

76 
39 

80 
40 

78 
43 

76 
55 

68 

53 

60 
36 

59 

41 

60 
37 

57 
41 

63 

42 

61 

37 

76 
32 

81 
45 

81 
47 

88 
55 

87 
59 

83 
56 

97 
57 

95 
50 

86 
42 

64 
53 

89 

50 

86 
55 

87 
55 

64 
59 

73 
48 

80 
55 

83 
56 

81 
51 

76.2 
47.5 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

68 

44 

70 
31 

78 
38 

81 
44 

79 
50 

73 
59 

68 

50 

55 

35 

64 
39 

58 

42 

50 

41 

54 
42 

66 

35 

77 
36 

80 
46 

82 

54 

84 
64 

85 
58 

82 
61 

98 
62 

80 
65 

84 
62 

83 
55 

88 
52 

85 
58 

87 
59 

74 
58 

73 
55 

83 
55 

79 
52 

79 
52 

76.0 
50.5 

MOUNT  STERLING 

MAX 

MIN 

70 
42 

67 
35 

77 
44 

81 
43 

80 
53 

78 
58 

72 
48 

55 
36 

56 
36 

48 
36 

55 
38 

67 
39 

66 
36 

75 
40 

80 
48 

81 
56 

86 
63 

86 

54 

83 
51 

87 
64 

81 
63 

83 
60 

61 
56 

85 
60 

83 
54 

87 

61 

83 
55 

66 
52 

76 
53 

77 
61 

80 
65 

74.9 
50.7 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

MURRAY 

MAX 
MIN 

63 

35 

69 
36 

77 
40 

81 

53 

76 
60 

73 
60 

69 
52 

66 

42 

64 
37 

56 
42 

50 
42 

64 
39 

73 
38 

75 
44 

79 
57 

86 
60 

86 
66 

84 
50 

83 
61 

83 
65 

79 
52 

85 
62 

90 
64 

90 
66 

67 
59 

80 
66 

80 
57 

65 
54 

69 
57 

86 
57 

84 
56 

77.1 
52.9 

OWENSBORO  1    V 

MAX 
MIN 

62 
36 

70 
36 

77 
43 

80 
48 

79 
58 

7* 
60 

69 

47 

57 
43 

90 

43 

47 
43 

50 
42 

61 
39 

70 
39 

80 
44 

80 

53 

84 
63 

85 
64 

87 
67 

86 
66 

82 
65 

77 
55 

82 
50 

85 
58 

87 
62 

87 
60 

81 
65 

76 
58 

70 
57 

83 
66 

SO 
59 

83 
64 

74.7 
52.6 

PADOCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
37 

68 
35 

76 
39 

80 
50 

70 
61 

73 
58 

62 
43 

65 

40 

66 
36 

64 

43 

60 

43 

63 

37 

70 
38 

77 
50 

79 
60 

85 
63 

84 
66 

84 
58 

82 
55 

72 
63 

77 
52 

83 
53 

87 
60 

87 
50 

66 
60 

76 
63 

79 
57 

91 
56 

88 
61 

80 
59 

82 
56 

75.0 
52.6 

PAOUCAH 

MAX 
MIN 

63 
38 

69 
36 

78 
39 

81 
48 

76 
59 

74 
60 

71 
50 

65 

43 

64 
38 

63 
44 

52 

43 

67 
37 

74 
35 

80 
42 

79 
56 

86 
61 

87 
67 

95 
59 

94 
53 

80 
53 

79 

52 

85 
61 

90 
57 

69 
63 

87 
58 

84 
55 

79 
56 

83 
54 

86 
61 

83 
57 

64 
53 

77.8 
52.2 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

70 
48 

72 
33 

81 

37 

86 

47 

82 
49 

80 
49 

76 
57 

59 

44 

54 
42 

58 
44 

57 
42 

63 

40 

53 

44 

74 
45 

86 
42 

95 
53 

90 
58 

83 
60 

95 
55 

94 

50 

85 
62 

85 
52 

93 
53 

96 
55 

88 
50 

92 
59 

60 
63 

76 
56 

84 
57 

82 
58 

83 

57 

77.5 
51.0 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

64 
34 

72 
34 

76 
38 

81 
47 

75 
54 

74 
60 

69 

50 

66 
36 

63 
33 

63 
44 

50 
42 

64 
35 

70 
36 

84 
39 

76 
48 

84 
59 

86 
61 

87 
56 

85 
65 

77 
55 

80 
52 

86 

58 

90 

55 

82 

51 

87 
54 

79 
66 

79 
56 

80 
54 

87 
58 

81 
56 

85 
63 

76.5 
50.3 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

71 
40 

59 
34 

68 
»5 

77 
46 

85 

53 

78 
58 

74 
68 

61 
33 

94 

35 

48 
38 

52 

38 

52 

39 

62 
41 

61 
40 

76 
47 

80 
60 

80 
63 

84 
51 

77 
57 

81 
63 

82 
62 

79 
60 

82 
53 

81 
52 

85 
55 

65 
59 

85 
58 

69 
53 

66 
56 

80 
61 

77 
52 

72.3 
50.3 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

63 
34 

69 
32 

78 

38 

81 
46 

76 
56 

71 
59 

68 

45 

56 

35 

56 
33 

56 
39 

53 
42 

62 
38 

71 

37 

83 
39 

83 
49 

85 
63 

90 

67 

89 
59 

86 
63 

80 
64 

82 
54 

87 
60 

89 
54 

92 
58 

90 
59 

65 
67 

72 
59 

80 
51 

87 
59 

83 

98 

63 
53 

.76.9 
50.6 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

66 
37 

71 
31 

78 
40 

82 
49 

78 
57 

73 
57 

68 
49 

56 

35 

64 
34 

56 
41 

49 
42 

57 
40 

68 
41 

79 
41 

81 
51 

n4 

58 

87 
64 

87 
60 

83 
61 

95 
62 

81 
58 

85 
59 

85 
54 

89 
58 

87 
57 

87 
59 

75 
58 

79 
55 

86 
56 

83 
58 

81 
53 

76.2 
50.9 

SHELBTVILLE 

MAX 
MIN 

71 
37 

58 
35 

66 

4* 

74 
51 

78 
52 

77 
58 

72 
52 

53 
34 

52 

35 

46 

37 

44 
38 

56 
39 

54 
41 

62 

41 

77 
44 

81 
58 

81 
53 

83 
49 

79 
57 

84 
62 

85 
59 

76 
56 

79 
55 

80 
56 

93 
56 

91 
59 

81 
58 

69 
55 

56 
52 

78 
59 

78 
53 

71.1 
49.9 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

67 
44 

69 
34 

76 
39 

80 
44 

77 
45 

73 
59 

70 
50 

56 

33 

51 

37 

56 
41 

51 
41 

52 
41 

63 

39 

76 
35 

79 

45 

81 
52 

94 
59 

83 
58 

82 

5C 

97 
56 

79 
62 

81 
56 

83 
52 

87 
50 

64 

53 

89 
58 

73 
57 

68 
54 

82 
58 

79 
62 

79 
50 

74.1 
49.2 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

64 
35 

76 
34 

80 
41 

83 
49 

80 

54 

72 
58 

66 

40 

55 
35 

54 
36 

54 
41 

49 

41 

57 
39 

68 
37 

78 
39 

83 

47 

85 
57 

87 
50 

89 
51 

85 
62 

87 
64 

91 
59 

95 
56 

85 
5'! 

90 
58 

87 
5f 

89 
62 

72 
57 

73 
55 

85 

50 

80 
59 

61 
53 

76.1 
50.6 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

71 
43 

68 

33 

76 
40 

81 
44 

83 
49 

80 
56 

73 
48 

58 
36 

67 
41 

45 
39 

56 
39 

52 
39 

54 
42 

70 
42 

81 
40 

83 
52 

86 
57 

82 
52 

82 

51 

99 
52 

79 
59 

80 
52 

77 
52 

91 
54 

77 
5E 

85 
50 

70 
57 

64 
52 

78 
53 

76 

50 

80 
61 

73.3 
49.5 

HARSAH  MARKLAND  DAM 

MAX 
MIN 

74 
42 

74 
35 

80 
40 

82 

40 

80 
42 

77 
53 

70 
41 

52 
36 

49 

38 

45 
39 

54 
41 

59 

41 

66 
41 

77 
42 

82 

41 

83 
52 

84 
57 

74 
48 

86   94 
56   52 

79 
61 

77 
61 

7? 
51 

84 
51 

8' 
52 

84 

57 

68 
57 

68 
54 

75 
52 

79 
62 

63 
54 

74.0 
48.4 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

74 
45 

60 
29 

71 
36 

79 
39 

83 
41 

82 

49 

79 
66 

62 

43 

58 
38 

48 

39 

53 
40 

52 

40 

50 
42 

54 

39 

73 
40 

82 
41 

83 
57 

85 
49 

80     n; 

50   56 

99 
59 

92 
6' 

93 
56 

80 
50 

84   63 
54   6C 

88 
62 

6'; 
4^ 

66 
54 

60 
59 

78 
50 

73.5 
48.2 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 
MIN 

74 
45 

66 
31 

73 
32 

80 
42 

83 
43 

78 
43 

73 
50 

64 
36 

68 

37 

66 

38 

62 
41 

51 
41 

58 
40 

67 
35 

78 
37 

87 
5C 

95 
5« 

90 
50 

90   96 
59   5S 

93 
51 

96   87   86 
50   54   56 

91   9C 
56   5! 

90 
58 

76 
52 

74 
53 

86 
50 

84 
52 

77.8 
47.8 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

MAX 
MIN 

70 
37 

57 
35 

69 
41 

78 
45 

81 
52 

78 
56 

75 
57 

59 
35 

S3 

33 

46 

36 

44 
37 

50 
38 

51 

40 

54 
41 

78 
44 

no  8c 

48   6C 

82 
49 

75   94   86 
50   58   62 

76   75   77 
58   52   53 

83   82   83 
55   58   57 

65   66   78 
54   52   55 

77 
56 

70.7 
48.5 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 

MIN 

78 
42 

62 

30 

70 
33 

78 
38 

80 
43 

80 
46 

82 
52 

64 

37 

53 

37 

56 

40 

58 
42 

52 
42 

57 
34 

67 
33 

78 
34 

82   83   86 
45   54   55 

88   84   89 
59   55   58 

82   95   86 
49   50   54 

90   99   89 
54   55   56 

75   75   82 
55   55   59 

60 
53 

76.2 
46.8 

See  Refeieace  Notes  Following  Slatioa  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


KENTUCKY 
MAY  1960 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

DEWEY    DAM 

EVAP 
WIND 

: 

.15 
11 

.08 
9 

.28 

5 

.22 

7 

.24 
22 

.21 
48 

.00 
14 

.12 
21 

.09 
40 

.04 
35 

.00 

1 

5 

8 

.17 
15 

.18 
11 

.15 
10 

.27 
35 

.18 
3 

.08 
0 

.15 
6 

.06 
11 

.12 
26 

.26 
8 

.15 
5 

.14 
2 

.23 

5 

.08 

7 

.06 
1 

.16 
4 

.17 
13 

B4.17 
B  401 

DIX   DAM 

EVAP 
WIND 

.33 
134 

.15 
41 

.18 
1 

.21 

5 

.24 

11 

.28 
49 

.26 
135 

.04 
43 

.05 
108 

.02 

87 

.05 
84 

.04 
33 

.06 
23 

.10 
43 

.31 
73 

.22 
35 

.17 
22 

.31 
90 

.21 
27 

.15 
51 

.18 
55 

.35 
81 

.32 
108 

.22 
44 

.20 
30 

.19 
18 

.18 
36 

.19 
33 

.06 
15 

.20 
49 

.22 
60 

5.69 
1624 

MADISONVILLE    1    SE 

EVAP 
WIND 

.24 
109 

.17 
31 

.28 
33 

.22 
38 

.30 
71 

.14 
120 

.25 
145 

.16 
65 

.14 
52 

.08 
60 

.08 
62 

.06 

54 

.28 
60 

.18 
73 

.42 
61 

.10 
39 

.21 
67 

.28 
82 

.18 
48 

.14 
74 

.25 
73 

.52 
111 

.28 
58 

.28 
21 

.24 
48 

.28 
59 

.19 
42 

.12 
65 

.28 
30 

.22 
71 

.40 
107 

6.97 
2029 

WOLF   CREEK    DAM 

EVAP 
WIND 

.22 
83 

.21 
36 

.17 
21 

.20 
11 

.21 

16 

55 

100 

.52 
40 

.15 
40 

.07 
30 

.10 
20 

.12 
10 

.04 
10 

.15 
40 

.21 
28 

.18 
7 

.18 

15 

.31 
25 

.23 
10 

.15 
19 

.14 
31 

.38 
25 

.25 
43 

.28 
16 

.37 
21 

.19 
53 

.27 
5 

.13 
11 

.06 
6 

.12 
6 

.33 
17 

5.94 
850 

Dix  Dam  -  Evaporation  pan  is  coated  with  aluminum  paint  Inside  and  out  each  year  before  being  placed  in  operation. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STAnON 

g 

COUNTY 

*-* 

1 

[ 

< 

OBSEBVAnON 

TDCEAND 

TABLES 

OBSERVER 

STATION 

i 

1 

COUNTY 

i 

1 

1 

< 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 

OBSERVER 

^ 

1 

3 

\ 

1 

1 

! 

1 

It 

i 

3 

1 

J 

1 

1 

|l 

AOOISON  MM  4» 

ALeANT  *  M 
ANCHORAGE 
APEX  2  NE 
ASHLAND  DAN  29 

0011 
0063 
0195 
01 B* 
02  »« 

BRECKINRIDCC 

CLINTON 

JErFERSON 

HUHLENBEIIG 
BOYD 

37  55 
3*  *9 

38  16 

37  08 

38  37 

•6  34 

89  08 
•9  33 

87  19 
82  36 

9B0 
1000 
700 
910 
991 

*A 
7P 
6P 

6A 

7P 
TA 
7A 

COMS  OF  eR«iNEERS 

CHARLES  G.  BARRET 
SPENCER  PIKMSE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  3 

LONDON 
LONDON  FAA  AP 

4825 
4857 
48S2 
4893 
4898 

JESSAMINE 

HENRY 

CLARK 

LAUREL 

LAUREL 

38  26 

37  51 
37  08 
37  09 

84  98 

84  02 
84  04 
84  05 

521 

773 
1195 
U9I 

7A 
MID 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HUBERT  BURGHER 
KNOXVlLLE  FERTILIZER  CO 
FED.  AVIATION  AGENCY 

BARBOURVILLE 

BARDSTOHN  S  J  PREP  SCH 

BAKTER 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

0381 

0*40 
0*90 
0999 

KNOX 

NCLSOn 

HARLAN 

OHIO 

HARLAN 

36  92 

37  48 
56  51 
37  29 
36  98 

83  93 
89  28 
89  20 

86  92 
82  97 

1000 

11*4 
441 
1989 

6P 
9P 

7A 
6P 
8A 

6P 
»P 

7A 
*P 
8A 

C 

c 

UNION  COLLEGE 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

C.  HOMER  NOLAN 

E.  G.  YOUNG 

C.  C.  WHITEAKER 

LOUISA  2 
LOUISVILLE 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLO 
LOUISVILLE  WB  AP 

4951 

LAWRENCE 
LAWRENCE 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 

38  07 
38  07 
38  14 
38  13 
38  11 

82  37 

85  46 
85  40 

89  44 

982 

463 

474 

6P 
MID 

6P 

MID 

C 

c 

C  MJ 

CHARLES  F.  BRAHMAN 
HAROLD  C.  FERGUSON 
LOUISVILLE  G.  ♦  e.  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

eENTON 
BENTON  2 
BEREA  COLLEGE 
SEREA  HATER  WORKS 
BLAINE 

0615 
0619 

0752 

MARSHALL 
MARSHALL 
HAOISON 
MAO 1 SON 
LAWRENCE 

36  51 

37  3* 

37  33 

38  02 

8B  20 
SB  30 
84  18 
84  19 

399 

309 
1070 
1010 

670 

9P 
6P 

6P 

9P 

6P 
7A 

c 

JAMES  H.  MILLER 
RADIO  STATION  WCBL 
JANES  A.  GROSSMAN 
MRS.  LAURA  8.  GABBARO 
A.  ENOCH  WHEELER 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOVELACEVILLE 

LUCAS 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAIWOTH  CAVE  PARK 

4955 

5002 
9067 
9097 

JEFFERSON 
BALLARD 
BARREN 
MOPK I NS 
EDMONSON 

38  17 

36  53 

37  19 
37  11 

SS  50 

86  02 

87  29 
86  05 

718 
439 
800 

9P 
5P 

5P 

7A 
IP 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 
BLAINE  MALONE 
WILLARO  E.  FOSTER 
HOMER  WELBORN.  JR. 
NATIONAL  PARK  SERVICE 

BONNIEVILLE 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRENT  DAM  36 

085A 
090A 
090  T 
0909 

WARREN 
WARREN 

WARREN 

CAtVBELL 

37  33 
37  00 
37  01 
36  58 
39  03 

89  9* 
86  26 

86  26 
86  26 

8*  25 

68* 

53* 
470 
535 

9P 
MID 

7A 
9A 

MID 

7A 

H 

CITY  OF  BONNIEVILLE 

JAMES  R.  EDWARDS 

TVA-639 

FED.  AVIATION  AGENCY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MANCHESTER  *  SE 

MAYFIELO 

MAYSV1LLE  DAM  33 

MC  KEE 

MC  KINNEYS6URC 

5111 
9230 
5243 
5291 
5301 

CLAY 
GRAVES 
MASON 
JACKSON 

37  06 
36  44 

38  36 

63  43 
88  19 

8*  16 

364 
515 
1000 
662 

6P 
6P 

7A 

7A 
7* 

C  M 

NORA  S.  WHITE 
MAYFIELD  ELEC*  WTR.CO, 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. WINNIE  W.  MORAN 
RICHARD  T.  SYONOR 

BROWNSVILLE  LOCK  6 
BUHDINE  2  NE 
BURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 

1120 
1137 
1206 

EDMONSON 
PIKE 

CUMBERLAND 
TRIGG 

MC  LEAN 

37  12 
37  11 

36  47 
36  46 

82  39 
85  22 

87  !8 
S7  16 

1*43 
600 

384 

7A 

8A 
7A 

7A 

c 
c 

ELDRIOGC  SKAGGS 
EDWIN  E.  JOHNSON 
MARVIN  M.  LEE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MET  A 

MIOOLESBORO 

MIDOLESBORO  SEWAGE  PL 

MIDWAY 

MILLERSBURG 

5370 
5389 

9407 
5430 

PIKE 

BELL 

BELL 

WOODFORD 

BOURBON 

36  38 
38  09 

83  *3 
8*  *1 

8*  09 

1130 
1130 

5P 

SA 

c 

MRS.  EDITH  J.  SMITH 
MRS.  LELA  M.  MERRELL 
CITY  OF  MlDDLESBORO 
CITY  OF  MIDWAY 
CITY  WATER  WORKS 

CAMPBELLSVILLE 

CANETVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CECILIA 

CLAY  CITY  I  WNW 

1345 

1576 

TAYLOR 

CARROLL 
HARDIN 
POWELL 

37  25 

38  41 

37  92 

85  31 

85  11 
85  97 
83  56 

771 
460 
712 

6P 

4P 
7A 

6P 

7A 

7A 

c 

ALVA  MC  KINLEY 
C.  V.  COX  SR. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  S.  VERTREES 
JOEL  W.  MOUNTZ 

MILLEBSTOWH 

MONTICELLO 

MOREHEAO  STATE  COLLEGE 

MOUNT  STERLING 

MOUNT  VERNON 

5438 
5524 

56*0 
5646 

GRAYSON 

WAYNE 

MONTGOMERY 
ROCKCASTLE 

38  11 
38  04 
37  21 

86  03 
8*  50 
83  26 
63  56 
8*  20 

770 
1137 

5P 
5P 

7A 
7A 

5P 

c" 

OVA  M.  LAWLER 
ALVIN  L.  BERTRAM 
PROF.  HENRY  C.  HAGOAN 
FRED  CARTMILL 
CITY  OF  MT.  VERNON 

CLERMONT  1  SSE 
CLINTON 

COLLEGE  MILL  LOCK  11 
COVINGTON  WB  AIRPORT 

1611 
1631 

1704 

BULLITT 

HICKMAN 
CALDWELL 
ESTILL 
BOONE 

36  41 

36  59 

37  47 
39  04 

85  40 

89  00 
87  47 
84  06 
84  40 

390 

611 

5P 
MID 

5P 

7A 
MID 

c 

C  MJ 

BERNHEIM  FOUNDATION 
WOODSON  D.  FRANKLIN 
MRS  8ENNIE  8.  WHITE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
W.S.  WEATHER  BUREAU 

MUNFORDVlLLE  1  N 

OLIVE  MILL  2  WNW 

OLNEY 

ONEIDA 

5684 
5694 
6013 

5026 

CALLOWAY 
CARTER 
HOPK 1 NS 
CLAY 

37  16 

36  36 

38  19 

37  14 
37  16 

85  93 

88  20 
83  12 

87  47 
83  19 

623 
895 
533 

750 

6P 

.. 

c 
c 

EDWARD  A.  RICHARDSON 
MURRAY  STATE  COLLEGE 
GEORGE  E.  DUVAL 
MELVIE  PARLEE  NEISZ 
MRS.  ANNA  L.  8R0WN 

CUMBERLAND  FALLS  ST  (>K 

CYNTMIANA  2 

DANVILLE 

OAVELLA 

2003 
2053 

WHITLEY 

HARR 1  SON 
BOYLE 

38  23 
37  39 

37  4S 

84  19 

•4  IT 
84  46 
83  32 

1070 
68* 
719 
999 
718 

7* 

5P 
7A 
8A 
7A 

c 

KT.  DEPT.  OF  CONS- 
MARSHALL  HILL 
KY.  CARDINAL  DAIRY 
R.  P.  COLDIRON 
MRS,  EVA  M.  DAVIS 

0WENS80R0  2  W 
OWENSfiORO  DAM  46 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 

6091 
6096 
6110 

CAMPBELL 
DAVIESS 
DAVIESS 
MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 

37  46 
37  04 

B4  IS 
87  09 

87  07 

88  46 

512 

40* 
398 

6P 

MID 
5P 

MID 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 
VIRGIL  D.  CLARK 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FED.  AVIATION  AGENCY 
WESTERN  P.  LACKEY 

DELPHI A  1  E 
DEMA 
OEWEY  DAH 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

2132 

2139 
21  SO 

2358 

PERRY 
KNOTT 
FLOYD 
MERCER 

37  02 
37  29 
37  45 
17  49 

37  33 

S3  07 
«2  48 
82  47 
84  41 
86  43 

890 
693 

870 
4*0 

7A 
4P 

8A 

7A 
7A 

7A 
7A 

c 
c 

c 

BALLARD  F.  WALKER.  JR. 
HATTIE  a.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PHILLIP  0.  TMACKER 
JESSE  L.  HUFF 

PAOUCAH  SEWAGE  PLANT 
PAINISVILLE 
PIKEVILLE 
PINEVILLE 

6136 

63S4 
6575 

MC  CRACKEN 
JOHNSON 
PIKE 
BELL 

CALDWELL 

37  06 

37  29 
36  45 

88  16 

82  48 

83  42 

325 
620 
686 
1002 

r 

7A 

c 

C  H 

CITY  OF  PAOUCAH 
JESSE  FAIRCHILD 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
FOLEY  PARTIN 
ALTON  M.  HAHVILL 

OUNMOR 

DYER 

EOOYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 

ELIZABETHTOWN 

2366 
2391 

2469 

2510 

MUHLENBERG 

BRECKENRIDGE 

LYON 

METCALFE 

HARDIN 

37  05 
37  43 
3T  03 
37  00 
37  41 

87  00 
86  11 
80  05 
85  37 
89  52 

992 

791 

869 

7  39 

6P 

7A 

7A 
7A 
6P 

c 

LENA  BLAIR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E.  HORAN 
RADIO  STATION  WIEL 

RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
BUSSELLVILLE  SUBSIA 

6805 
6B82 
7049 
705* 

MAO 1  SON 
OHIO 

LOGAN 

37  13 
36  50 

84  18 

86  54 

86  5* 

61* 

1123 

576 

BA 

7A 
TA 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 
THOMAS  C.  HERNDON 
CORPS  OF  ENGINEERS 

WM.  B>  PORTER 
TVA-683 

ELKHORN  CITY 
ELKTON  2  S 

FARMERS 
FLEMINGSBURG 

2528 

2775 
2791 
2903 

PIKE 

TODO 

PENDLETON 

ROWAN 

FLEMING 

1 

37  18 

38  09 
38  25 

62  31 
87  10 
84  20 

800 
920 
960 
668 
870 

6P 
4P 

7A 
7A 

7A 

H 

EDMOMD  0.  BENNETT 
S.  RICHARD  ANDERSON 
FRANK  H.  LAWSON 
MRS.  C.  C.  STAMPER 
MRS.  JEAN  FLEMING 

SADIEVILLE 
ST  MARY 

SALYERSVILLE 
SALYEHSVILLE  2  SE 

7074 
7096 
7121 
7129 
713* 

MARION 

WOODFORD 

MAGOFFIN 

37  39 
17  45 

85  21 
84  49 

83  05 
83  03 

7*3 
899 

7A 

c 
c 

MRS.  TRESSIE  A.  RALSTON 
JOHN  B.  BAUER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STANLEY  GARDNER 
FORREST  C.  WILLIS 

FLEMINGS6UR0  2 
FORO  LOCK  10 
FORDS  FEHR-  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  » 
FRANKLIN  1  E 

2906 
2953 
2961 
3028 
3036 

FLEMING 

MADISON 

CRITTENDEN 

FRANKLIN 

SIMPSON 

38  25 
37  5* 

37  28 

38  14 

8*  16 
88  06 

86  34 

911 

660 

396 
504 

6P 

7A 

c 

C  H 

WILLIAM  H.  FISCHER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  KATIE  D.  NEAL 

SCOTTSVILLE 

SEBBEE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHELBYVILLE 

7215 
7220 
7234 

7324 

ALLEN 
ALLEN 
WEBSTER 
MC  CRACKEN 
SHELBY 

36  45 

37  09 

38  13 

66  12 

86  13 

87  12 

88  47 
85  16 

770 
760 
350 

841 

5P 
7A 

7A 

5A 
7A 

NOBLE  ALLEN 

MRS.  lOELL  F.  DEERING 

PAUL  D.  TOMPKINS 

TVA-709 

VIRGIL  D.  CROUCH 

FREE BURN  2  SW 
FRENCHBUR6 
GAMALIEL  1  S 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 
GEST  LOCK  3 

3046 
3052 
3112 
3194 
3203 

PIKE 

MENIFEE 
MONROE 

HENRY 

37  33 

37  97 

38  12 

38  25 

82  10 

84  33 

7  SO 

799 
888 

TA 
BA 

7A 

C  H 

MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 
MISS  ESTHER  WILSON 
E.  CUT  DECkARD 
WILLIAM  F.  BRAMBlETT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

SHEPHEBOSVILLE 
SMITHFIELD  4  S 
S0HEB5ET 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 

7473 
7506 

760* 

BULLITT 
SHELBY 
PULASKI 

38  00 
38  20 
37  06 
37  07 
17  41 

85  44 
85  16 
84  37 

84  37 

85  14 

862 
1090 

738 

6P 

6P 

'h 

OVID  K.  MAGRUDER 
GEORGE  E.  SIMPSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RADIO  STA  WSFC 
WM.  H.  GOATLEV 

GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 
GOLDEN  POND  6  N 
GRANT  DAM  3B 

3241 

3252 
3295 
3398 

BARREN 

HARD IN 
TRIGG 
BOONE 

37  00 

37  00 
17  36 
36  54 

38  59 

85  55 
89  59 

8*  90 

780 
808 
710 

503 

*P 

7A 
6P 

4P 

EMILY  M.  BEAM 
RADIO  STATION  WKAY 
OEWET  S.  HILL 
FISH  *  WLOLF,  REFUGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

STEARNS 
SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TATHAM  SPRINGS 
TAYLORSVILLE 

7677 
7800 
7805 
7924 
79*8 

METCALFE 
METCALFE 

SPENCER 

36  43 
36  53 
36  53 

38  02 

84  29 

85  43 
89  40 
B9  09 
S9  21 

1420 
4B3 

6P 

;: 

MRS  GLADYS  M.  GRIFFITH 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 

TVA-6B4 

R.  C.  DEDHAN 

MRS.  KATHRYN  6.  CAHR 

GRAYSON  1  SE 
GREENSBURG 

GREENSBURG  MIWAY  61  BR 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 

3*30 
3435 

3451 

CARTER 

GREEN 
GREEN 
GREENUP 
MUHLENBERG 

38  19 

37  15 

37  15 

38  37 
37  12 

82  96 
85  30 
89  30 

83  91 
87  12 

900 
630 
590 

519 

5P 

7A 
5P 

ALBERT  G.  SWANAGAN 
HOWARD  PICKETT 
LYNN  T.  BLAKEMAN 
CORP  OF  ENGINEERS 
C.  R.  LOVELL 

TOMPKINSVILLE 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  9 
UNIOMTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 

8060 
81  44 
8179 
81  97 

MONROE 
TBIGG 

UNION 
JESSAMINE 

36  42 

16  45 
IS  02 

17  46 

66  05 

87  57 
84  26 

920 
390 

In 

7A 
7A 

7A 

STANLEY  HURD 

TVA-680 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HALETS  MILL 

HARTFORD  6  NW 

HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

3539 
3692 

3714 
3741 

CHRISTIAN 

OHIO 

PERRY 

PERRY 

LEE 

37  03 
37  32 
37  15 
37  19 
37  33 

87  20 
86  94 
83  12 
S3  11 
83  46 

7*0 

869 

880 

8A 

c 

C  H 

CLEATUS  E.  BRINKLET 
DAVID  K.  CARSON 
H.  A.  BAILEY 
LEE  J.  MOGSTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 

VAN6UREN 
VANCEBUBG  DAM  32 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
HAYNESBURC  7  NE 
WEST  LIBERTY 

8250 

ANDERSON 

GALLATIN 
LINCOLN 
MORGAN 

37  56 

38  46 
37  25 
37  55 

65  10 

84  56 
84  36 
83  15 

550 
1215 

6P 

7A 
7A 

7A 

EVERETT  M.  MC  GAUGHEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MBS.  RITA  BIDDER 
MRS.  ELIZABETH  BROWN 

henderson  7  ssw 
herndon 

hicksville 

high  bridge  lock  7 

3762 
3798 
3816 
3821 
3837 

HENDERSON 

CHRISTIAN 

FULTON 

GRAVES 

JESSAMINE 

37  45 
36  ** 

36  48 

37  49 

87  38 

87  14 
89  10 

88  30 

84  43 

383 
512 

4*0 
9*4 

6P 

6P 

7A 
7A 
6* 

c 

FRANK  STREET 

C.  W.  KEATTS 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

TVA-679 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WILLIAMSBURG  2 
WILLIAMSTC'JN  5  WSW 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 

8709 

8724 
8807 
8824 

WHITLEY 
GRANT 

RUSSELL 
BUTLER 
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KENTUCKY  -  JUNE  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   98°  on  the  23+  at  5  Stations 
Lowest  Temperature:   41°  on  the  18th  at  Golden  Pond  8  N 

Greatest  Total  Precipitation:   13.12  inches  at  Carrollton  Lock  1 

Least  Total  Precipitation:   2.91  inches  at  Martin  1  SSW 

Greatest  One-Day  Precipitation:   10.40  inches  on  the  28th  at  Dunmor 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Kentucky  farmers  who  had  been  hampered 
by  a  lack  of  precipitation  from  mid-Feb- 
ruary until  early  June  were,  by  the  last 
of  June,  suffering  from  an  excess  of  pre- 
cipitation.  While  temperatures  averaged 
near  seasonal  normals,  average  precipita- 
tion was  from  2  to  3-3/4  inches  above 
normal,  with  the  period  from  June  11th 
to  June  30th  experiencing  only  2  rain- 
free  days  over  the  entire  state.   Scat- 
tered thundershowers  from  the  11th 
through  the  14th  produced  some  24  hour 
totals  in  excess  of  2  inches  in  the 
northeast  and  scattered  thundershowers 
moving  eastward  across  the  state  on  the 
16th  and  17th  produced  heavy  rains  with 
numerous  totals  in  excess  of  2  inches 
in  the  southeast  and  south-central  areas. 
Scattered  thundershowers  which  began 
again  on  the  night  of  the  20th  ended 
with  torrential  rains  in  the  north-central, 
bluegrass  and  eastern  sections  on  the  23rd 
and  24th.   Numerous  totals  in  excess  of  3 
inches  were  recorded  during  this  period 
and  the  5.14  inches  recorded  at  Louisville 
from  the  evening  of  the  22nd  to  the  morn- 
ing of  the  23rd  is  the  greatest  12  hour 
total  rainfall  ever  recorded  at  that 


particular  location.   The  25th  and  26th 
were  rain-free  but  scattered  thundershowers 
began  again  on  the  afternoon  of  the  27th 
and  torrential  down-pours  in  the  west  and 
central  sections  on  the  28th  again  pro- 
duced many  24  hour  totals  in  excess  of 
3  inches.   Dunmor  in  southern  Muhlenberg 
County  recorded  a  total  24  hour  rainfall 
of  10.40  inches  from  9  AM  on  the  27th 
until  9  AM  on  the  28th.   This  is  the 
greatest  24  hour  rainfall  which  has  ever 
been  recorded  in  Kentucky  and  erases  the 
previous  record  of  8.06  inches  recorded 
at  Lexington  in  one  24  hour  period  of 
August  1932.   As  a  result  of  the  heavy 
rains,  farm  crop  activity  was  virtually 
at  a  standstill  by  the  end  of  the  month. 
Many  areas  of  the  state  suffered  locally 
severe  crop  damage  from  flash  flooding, 
particularly  in  low  "pocket"  cropland 
and  creek  bottoms,  and  soil  erosion  was 
considered  serious  in  many  areas  of 
rolling  terrain. 

0.  K.  Anderson 
Meteorologist  in  Charge 
U.  S.  Weather  Bureau 
Louisville,  Kentucky 
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TAYLORSVILLE 
TURKEY  CREtK  SCHOOL 

TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 
VALLtY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 
VANCEeURG  DAM  32 

WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESoURG  7  NE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 

WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


Dqy  of  month 


8    9 


10.17 
5.94 
3.72 


9.09 
4.24 
10.43 

8.21 


9.58 
9.73 
5.93 
6.04 


13 


14   15 


1.12  1.36   T 
.12   .22   .07 
.06   .16   .05 


16   17   18 


.03   .25   .63 


1.24 

2.47 

.18  1.65 


2.50 
2.15 
3.15 


19   20   21 


22   23   24 


1.57 
1.11 
.73 


.2>    1.46 

.«7 

.29    1.29 

.39 

.02    2.32 

.1^ 

.21 

.78    2.84 

.10 

.21    2.93 

.26 

.11  2.00  i.as 


.2B  2.13 

.03  3.37 

.08  2.84 

.20  1.35 


2.02  3.04  1.40 


25   26   27 


T     .01  1.49 
T         .25  1 


5.75 

6.16 

4.23 


1.57 
.00 
T     .02 


4.58   .36 
3.55   .93 

•    2.70  1.30 


.31     2.B4 

.75 

3.B9 

,04    1.57 

.58 

T          3.10 

.58 

.13    2.93 

.67 

,73    1.67 

.68 

.04    1.86 

.27 

.12    4.24 

•  49 

.39    2.50 

•  94 

.89   .56   .04 


See  Reference  Rotes  Following  Station  Index 


■<:M 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Seasonol  1959  -  1960 


Sialion 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ADOISON  0AM  1.5 

. 

T 

- 

4.9 

- 

- 

ADOtPHUS  1  N 

- 

- 

- 

" 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

■ 

ALBANY  4  N 

3.5 

- 

* 

- 

* 

ANCHORAGE 

|3 

T 

T 

8.0 

16.8 

T 

25.1 

APEX  2  NE 

- 

- 

~ 

~ 

~ 

~ 

ASHLAND  DAM  29 

2l0 

2.8 

1.0 

12.9 

11.5 

T 

30.2 

BARBOURVILLE 

- 

- 

~ 

24.0 

~ 

*- 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

2.0 

. 

~ 

a.o 

15.9 

T 

- 

BAXTER 

1>0 

5.7 

4.6 

~ 

~ 

T 

" 

BEAVER  DAM 

- 

- 

■ 

•  5 

~ 

~ 

BENHAM 

T 

llaO 

8.5 

U.2 

30.0 

46.5 

1.0 

T 

108«2 

BENTON  2 

1«0 

2.7 

- 

14.8 

- 

BEREA  COLLEGE 

_ 

« 

- 

- 

- 

- 

8EREA  WATER  WORKS 

3i0 

3.0 

6.5 

27.0 

23.0 

62.5 

BLAINE 

6i0 

1.0 

~ 

21.5 

20.5 

* 

■ 

BONNIEVI1.LE 

•  6 

_ 

- 

. 

27.2 

- 

- 

BOWLING  GREEN 

T 

- 

11.0 

- 

- 

- 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

laO 

T 

4.0 

11.0 

32.0 

48.0 

BRENT  DAM  36 

1>3 

.3 

T 

9.1 

11.8 

T 

22.5 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

T 

T 

T 

"■ 

~ 

*" 

BURDINE  2  NE 

T 

2.0 

4.5 

30.0 

29.0 

65.5 

BURKESVILLE 

■  5 

6.5 

- 

- 

- 

CADIZ  LOCK  E 

3.0 

7.5 

33.8 

- 

CALHOUN  LOCK  2 

T 

T 

T 

4.2 

18.0 

22.2 

CAMPBELLSVILLE 

liO 

1.0 

2.5 

16.3 

26.0 

46.8 

CANEYVILLE 

T 

T 

- 

9.1 

27.0 

- 

- 

CARROLLTON  LOCK  1 

T 

T 

6.5 

- 

- 

CECILIA 

. 

. 

. 

. 

_ 

~ 

~ 

- 

T 

- 

CLAY  CITY  1  WNW 

- 

2.5 

1.5 

23.5 

~ 

~ 

CLERMONT  1  SSE 

- 

~ 

~ 

17.1 

T 

~ 

COBB 

. 

_ 

- 

- 

- 

- 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

_ 

1.0 

I. 8 

16.0 

21.0 

T 

- 

COVINGTON  WB  AIRPORT   R 

T 

2«3 

3.9 

2.5 

12.1 

12.8 

T 

33.6 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

- 

- 

- 

* 

CYNTHIANA 

2>0 

.5 

T 

18.2 

16.1 

T 

36.8 

CYNTMIANA  2 

itO 

3.8 

2.0 

14.5 

Z2.6 

46.9 

DANVILLE 

ll2 

1.0 

2.0 

22.7 

20.7 

47.6 

OELPHIA  1  E 

- 

- 

- 

- 

DEWEY  0AM 

5.0 

2.0 

3.0 

20.0 

18.0 

T 

48.0 

01 X  DAM 

" 

" 

~ 

- 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

_ 

T 

.2 

2.5 

26.0 

- 

OUNMOR 

.6 

3.0 

5.7 

31.5 

- 

EDOTVIULE  LOCK  F 

3.0 

- 

20.5 

- 

EDMONTON 

_ 

- 

- 

- 

- 

ELUABETHTOWN 

6.8 

T 

~ 

8.5 

18.7 

T 

- 

ELKHORN  CITY 

2.0 

T 

5.5 

23.0 

29.5 

60.0 

ELKTON  2  S 

2.5 

T 

4.5 

4.0 

26.5 

T 

37.5 

FALMOUTH 

T 

T 

T 

6.5 

8.0 

T 

T 

14.5 

FARMERS 

3.0 

1.6 

T 

23.5 

17.8 

T 

45.9 

FLEMINGSBURG 

.5 

* 

" 

- 

FLEMINGSBURG  2 

2.3 

. 

T 

- 

15.8 

T 

. 

FORD  LOCK  10 

1.0 

.1 

.5 

- 

— 

- 

FORDS  FERRY  DAM  50 

.2 

T 

6.3 

17.3 

» 

FRAMKFORT  LOCK  4 

lit) 

.3 

.3 

7.4 

15.2 

24.2 

FRANKLIN  1  E 

T 

5.0 

- 

- 

- 

FREEBURN  2  SW 

. 

2.7 

4.4 

16.6 

24.5 

. 

FRENCHBURG 

_ 

- 

24.0 

- 

- 

GAMALIEL 

T 

T 

- 

- 

24.7 

T 

- 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

.1 

1.3 

.6 

10.1 

18.9 

31.0 

GEST  LOCK  3 

" 

" 

- 

- 

GLASGOW 

_ 

- 

- 

- 

- 

GLASGOW  WKAY 

•  4 

1.0 

5.5 

17.1 

30.0 

54.0 

GLENDALE  1  E 

- 

5.0 

18.8 

- 

GOLDEN  POND  8  N 

T 

_ 

- 

- 

- 

- 

GRANT  0AM  36 

.5 

T 

T 

7.4 

7.5 

15.4 

GRAYSON  1  SE 

6.0 

- 

12.0 

15.8 

. 

GREENSBURG 

1.0 

T 

4.0 

14.5 

23.5 

43.0 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 

3.0 

15.3 

19.5 

- 

GREENUP  0AM  30 

4.2 

.2 

1.0 

15.6 

10.0 

T 

31.0 

GREENVILLE  2  W 

* 

- 

- 

- 

HARTFORD  6  NW 

T 

T 

.6 

_ 

26.0 

T 

_ 

HAZARD  WITER  WORXS 

T 

3.0 

- 

- 

1 

~ 

HEIDELBERG  LOCK  14     R 

3.0 

T 

4.2 

21.5 

22.4 

61.1 

HENDERSON  7  SSW 

.3 

T 

T 

4.0 

21.6 

25.8 

HICKMAN  1  E 

T 

" 

- 

23.0 

- 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

T 

_ 

. 

_ 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

« 

- 

- 

- 

- 

HOPKINSVILLE 

T 

T 

5.0 

4.1 

25.7 

34.8 

HYDEN 

T 

- 

- 

22.0 

- 

INEZ 

6.0 

1.0 

~ 

19.0 

14.5 

- 

IRVINGTON 

T 

.3 

T 

6.5 

19.4 

T 

26.2 

JACKSON 

- 

- 

- 

- 

JEREMIAH 

2.0 

1.5 

3.8 

15.0 

- 

- 

KEENE  1  NNE 

3(0 

1.5 

T 

15.0 

25.5 

T 

45.0 

LA  GRANGE  1  SW 

•  5 

.5 

- 

- 

- 

- 

LANCASTER 

_ 

. 

- 

- 

LFITCHFIELD 

.5 

.1 

1.6 

12.2 

25.0 

39. 4 

LEXINGTON  WB  AIRPORT   R 

.8 

1.8 

.3 

16.4 

17.7 

T 

37.0 

LIBERTY 

.5 

2.0 

- 

- 

- 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

T 

1.0 

" 

- 

- 

LOCKPORT  LOCK  2 

- 

- 

- 

. 

LONDON  FAA  AIRPORT 

4.5 

2.4 

6.0 

20.0 

31.0 

63.9 

LOUISA  2 

6.0 

1.0 

.5 

15.1 

13.8 

36.4 

LOUISVILLE 

1.3 

T 

- 

4.0 

16.4 

- 

LOUISVILLE  WB  AP        R 

.6 

•  3 

.3 

10.7 

22.9 

T 

34.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CONTINUED 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  ol  1959  -  1960 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 

MARTIN  1  5SW 
MAYFIELD 

MAYSVILLE  DAM  33 
MCKEE 
MIOOLESBORO 

MIDWAY 
MILLERSTOWN 
MONTICELLO 
MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON 

MUNFORDVILLE  1  N 

MURRAY 

OLNEY 

ONEIDA 

ONEONTA  0AM  35 

OWENSBORO  2  W 
OWENSBORO  DAM  46 
PADUCAM  FAA  AIRPORT 
PADUCAM 
PAINTSVILLE 

PIK6VILLE 
PINEVILLE 
PRINCETON 
RAVEIWA  LOCK  12 
RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE  2  SE 
SCOTTSVILLE 


SW 


SCOTTSVILLE 
SEBREE 
SHELBYVILLE 
SHEPHERDSVILLE 
SOMERSET  1  N 

SPRINGFIELD 
STEARNS 
SUMMER  SHADE 
TAYLOR SVILLE 
TYRONE  LOCK  5 

□NIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 
VANCEBURG  DAM  32 
WARSAW  MARYLAND  DAM 


NE 


WAYNESBURG  7 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILLIAMSTOWN  5 
WILLOW  LOCK  13 

WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


lt7 
4aO 


2(0 

•  8 

lal 


2i5 

2l7 


6>0 

liO 


liO 

T 


1>5 

1<9 


2«0 
7«0 


2(4 

T 
T 
2a5 


1«0 
2i5 


3>0 
2(3 


2.0 
•  5 

3.7 
5.0 

4.5 

.2 

6.3 


2.0 
6.0 


3.S 

5.2 


1.7 
1.2 


1.0 
2.0 

2.3 
4.9 

T 

5.0 
4.5 


T 
7.0 


5.4 
8.0 
3.0 
15.4 


30.5 
19.5 

13.0 
9.9 
22.5 
21.0 


8.3 
1.2 


4.8 
5.6 
7.0 
3.3 


16.3 
18.0 
11.3 


15.0 
18.5 


23.0 
23.5 


15.3 
8.6 


27.5 
21.5 

18.5 
22.6 

25.5 


24.5 
19.2 


24.0 
18.3 
13.0 

13.2 
26.9 
19.8 


25.8 
18.9 
17.0 


25.5 
17.3 


22. 0 
19.4 


33.5 

35.3 
57.6 


33.5 
23.6 


57.0 
30.3 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  70  - 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JUNE  1960 


Day  Of  Month 

1 

Station 

1    2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ADDISON  DAM  45 

MAX 
MIN 

83 
5A 

86 
56 

84 
60 

88 
62 

92 

60 

87 
56 

78 
56 

60 
54 

85 

55 

.65 
56 

90 
56 

94 
62 

86 
67 

62 
66 

78 
62 

86 

68 

87 
62 

70 
61 

60 
62 

85 
66 

91 

66 

89 
54 

92 

72 

90 
55 

88 

60 

88 
58 

86 

60 

68 
60 

66 
62 

87 
50 

65.7 
59.6 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

80 
55 

77 
57 

63 
57 

67 
58 

88 
61 

78 
55 

76 
52 

76 
52 

81 

57 

86 
56 

88 
63 

85 

67 

81 
65 

75 
63 

76 
56 

89 
67 

76 
69 

74 
47 

81 
65 

85 
61 

82 
60 

90 
69 

63 
63 

78 
66 

75 
56 

79 
55 

85 
61 

75 
52 

84 

65 

84 
55 

61.4 
59.8 

ASHLAND  DAM  29 

MAX 

MIN 

85 
52 

86 
52 

85 
64 

69 
54 

93 
66 

76 
64 

74 
52 

79 

57 

60 
63 

60 
58 

91 
62 

85 

70 

86 
63 

80 
67 

79 
62 

69 
58 

83 
64 

70 
58 

61 
65 

85 

59 

61 
58 

64 
54 

60 
65 

86 

70 

76 
56 

84 
54 

88 
60 

81 
55 

67 
68 

87 
58 

83.0 
50.9 

BARBOUPVILLE 

MAX 

MIN 

82 
50 

82 
50 

83 
61 

85 
56 

90 
53 

82 
60 

81 
61 

83 
58 

84 
54 

88 

52 

85 

61 

88 
63 

85 
64 

83 
64 

61 
66 

82 
52 

75 
60 

74 
50 

65 
64 

88 
54 

86 
59 

89 
63 

90 
61 

88 
55 

72 
56 

64 
58 

85 
50 

65 
53 

89 
65 

89 
53 

84.1 
58.4 

BARDSTOWN  5  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

83 
53 

82 
58 

84 
59 

89 
56 

90 
59 

90 

54 

78 
55 

79 
53 

64 

58 

89 

58 

90 
66 

87 

67 

63 
66 

81 
65 

82 
60 

91 
69 

86 
60 

77 
48 

82 
51 

67 
54 

89 
68 

92 
55 

92 

63 

81 
55 

77 
56 

82 
55 

85 
50 

63 
65 

85 
67 

86 
65 

84.9 
59.7 

BAXTER 

MAX 
MIN 

80 
51 

84 
51 

62 
52 

63 
61 

87 
57 

89 
59 

64 
57 

63 
59 

82 

67 

83 
61 

84 
53 

81 
62 

62 
66 

82 
64 

76 

57 

77 
56 

87 
57 

75 
57 

61 
67 

87 

56 

89 
56 

83 
64 

85 
63 

80 
64 

84 
59 

77 
59 

62 
60 

86 
62 

73 
67 

86 
57 

82.6 
58.6 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

63 
52 

61 
56 

87 
57 

91 
57 

91 
60 

84 
60 

77 
53 

76 
60 

85 
53 

88 
61 

90 
65 

89 

70 

82 
67 

76 
64 

84 
56 

89 
61 

83 
60 

76 
46 

64 
56 

87 
61 

92 
66 

95 

74 

93 
66 

84 
70 

76 
60 

83 
57 

81 
66 

65 
66 

85 
65 

91 
68 

85.1 
61.3 

BENHAM 

MAX 
MIN 

78 
47 

84 
47 

80 
55 

82 

57 

85 
54 

90 
58 

82 

52 

81 
55 

85 
51 

83 
46 

84 
53 

81 
59 

84 
60 

84 
67 

83 
54 

77 

51 

86 
60 

79 
52 

61 
56 

66 

58 

88 

57 

83 
69 

87 
61 

83 
66 

66 
58 

76 
56 

83 
55 

85 
50 

87 
66 

91 
62 

83.6 
55.5 

BENTON  2 

MAX 
MIN 

83 
52 

85 
64 

87 
53 

90 

57 

91 
58 

88 
65 

79 

51 

79 
56 

84 
50 

92 

59 

92 
64 

88 
69 

82 
64 

82 
63 

83 
54 

86 
62 

62 
60 

60 
46 

85 
60 

88 
56 

94 
62 

96 
75 

93 
73 

66 
66 

79 
51 

76 
59 

78 
67 

90 

65 

90 
63 

93 

72 

85.2 
60.9 

8EREA  COLLEGE 

MAX 

MIN 

82 
51 

82 

51 

82 
62 

87 
53 

91 
56 

83 
58 

81 
52 

81 
52 

84 
53 

87 
55 

92 

56 

88 
57 

66 
61 

81 
63 

61 
59 

96 
59 

72 
58 

76 
62 

84 
50 

87 
52 

87 
54 

91 
55 

89 
66 

84 
59 

87 
68 

82 

56 

87 
56 

79 
56 

83 
57 

87 
60 

84.7 
65.9 

BLAINE  1  W 

MAX 
MIN 

63 
44 

84 
49 

63 
56 

90 
50 

91 
53 

88 
55 

78 
46 

80 
47 

83 
47 

85 
46 

89 
49 

85 
62 

86 
63 

81 
63 

80 
55 

90 
50 

86 

51 

78 
51 

83 
50 

88 
50 

82 
50 

66 
63 

85 
66 

74 
65 

50 

82 
60 

88 
50 

80 
50 

87 
50 

84.2 
52.6 

BONNIEVILLE 

MAX 
MIN 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 
MIN 

84 
53 

60 
59 

85 
62 

89 

57 

93 
58 

82 
63 

81 

57 

62 
63 

88 
59 

86 
62 

91 
67 

86 

70 

82 
65 

84 
64 

86 
66 

86 
62 

72 
60 

77 
54 

85 
57 

69 
62 

94 
69 

95 
70 

84 
66 

85 
67 

75 
63 

63 
61 

80 
66 

87 
67 

85 
66 

91 
72 

86.1 
62.6 

CAMP6ELLSVILLE 

MAX 
MIN 

63 
52 

82 
56 

66 
60 

91 
55 

93 
60 

87 
63 

82 
55 

82 
59 

86 

59 

90 

61 

91 
67 

89 

67 

83 
67 

79 
63 

81 
62 

89 
62 

75 
60 

79 
51 

85 
56 

88 
60 

89 
66 

91 
71 

89 
53 

81 
65 

78 
60 

63 
59 

83 
62 

88 
66 

85 
56 

88 
65 

85.2 
61.2 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

80 
56 

80 
56 

66 
60 

89 
59 

91 

61 

88 
56 

75 
50 

77 
50 

81 

57 

66 
62 

88 
60 

66 
67 

85 
66 

76 
64 

79 
60 

90 
60 

84 
60 

74 
62 

83 
66 

84 
63 

82 
60 

91 
58 

89 
64 

82 
68 

79 
67 

82 
53 

86 
68 

75 
65 

84 

67 

85 
66 

83.2 
59.7 

CECILIA 

MAX 
MIN 

82 
51 

77 
56 

77 
57 

85 
59 

89 
59 

90 
59 

78 
53 

77 
55 

78 
54 

63 
56 

68 
63 

91 
65 

90 
63 

63 
63 

77 
56 

82 
57 

90 
59 

69 

49 

78 
55 

83 
61 

85 
64 

90 
66 

93 
65 

80 
69 

61 
56 

85 
58 

82 
61 

84 
63 

63 
62 

85 
54 

83.2 
59.1 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

84 

53 

85 
54 

65 
58 

92 

58 

93 
69 

92 

56 

82 
53 

60 
52 

86 
52 

90 

57 

92 

65 

86 
67 

85 
64 

79 
65 

83 

58 

90 
61 

90 
60 

82 

47 

64 
53 

84 
60 

68 
64 

94 
71 

94 
53 

83 
67 

82 
67 

84 
55 

86 
61 

84 
55 

86 

67 

87 
64 

86.4 
59.6 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 
57 

80 
62 

83 
58 

89 
63 

90 
66 

75 
54 

74 
62 

78 
51 

81 

56 

66 
53 

90 
65 

86 

68 

83 
66 

74 
60 

80 
58 

91 
63 

72 
57 

74 
52 

66 
58 

83 
60 

76 
69 

91 
57 

81 
54 

76 
53 

80 
55 

64 

55 

88 
54 

70 
65 

78 
65 

84 
70 

81.6 
60.2 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

81 
50 

84 
53 

84 
58 

86 
54 

90 

53 

91 
58 

79 
48 

75 
52 

79 

55 

67 
58 

90 
66 

89 
66 

86 
66 

62 
67 

78 
68 

81 
55 

91 
63 

72 
47 

75 
47 

82 

58 

86 
63 

84 
61 

90 
54 

83 
64 

82 

55 

78 
49 

83 
57 

88 
64 

73 
64 

86 
64 

83.2 
68.0 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

78 
52 

81 
55 

61 
59 

83 
55 

68 
56 

89 

60 

80 

53 

77 
55 

79 
56 

83 
57 

87 
60 

89 
65 

66 
66 

83 
63 

76 
57 

80 
56 

89 
61 

68 

46 

75 
61 

81 
65 

86 
60 

86 
61 

89 
62 

60 
60 

61 
57 

76 

55 

80 
60 

66 
63 

75 
64 

85 
62 

81.8 
58.3 

DEWEY  DAM 

MAX 
MIN 

79 
51 

82 
52 

85 
54 

62 
60 

88 

56 

90 
55 

79 
49 

78 
52 

79 
52 

84 
52 

86 
54 

89 
62 

88 
68 

85 
66 

80 
56 

79 
64 

90 
56 

79 
57 

70 
52 

83 
56 

87 
58 

80 
51 

88 
64 

81 
55 

87 
57 

78 
54 

83 
59 

89 
61 

78 
54 

83 
67 

82.9 
57.5 

DIX  DAM 

MAX 
MIN 

82 
54 

82 
58 

84 
62 

68 
57 

92 

60 

84 
62 

79 
55 

78 
57 

S3 

60 

88 

58 

90 
66 

91 
68 

83 
67 

60 
65 

79 
59 

90 
60 

86 
63 

75 
50 

82 
54 

85 
59 

85 
62 

90 
70 

90 
52 

80 
72 

80 
59 

82 

57 

86 
6* 

78 
65 

85 
70 

86 
63 

84.1 
61.3 

ELIZABETHTOWN 

MAX 
MIN 

82 
52 

82 
53 

85 
59 

89 
57 

90 
68 

86 

61 

77 
55 

78 

67 

63 
58 

82 
59 

90 
67 

87 
68 

82 
66 

80 
64 

81 

60 

90 
67 

84 
61 

76 
49 

63 
64 

85 
61 

90 
68 

92 

70 

91 
55 

81 
67 

78 
59 

81 
56 

81 
67 

82 
66 

85 
65 

89 

64 

84.1 
61.2 

FALMOUTH 

MAX 
MIN 

84 
52 

84 
54 

87 
61 

91 
56 

92 
60 

80 
59 

75 
48 

60 
47 

83 

54 

87 
60 

91 
59 

86 
66 

80 
67 

75 
65 

81 
60 

90 
55 

80 
61 

74 
52 

64 
55 

85 
60 

81 
51 

90 
64 

82 
65 

63 
69 

80 
65 

86 

50 

87 
57 

70 
62 

83 
64 

84 
66 

83.2 
5S.9 

FARMERS 

MAX 
MIN 

83 
46 

64 
51 

84 
60 

89 
50 

90 
55 

90 
60 

76 

47 

60 
48 

82 
52 

85 
47 

89 

55 

87 
61 

86 
66 

82 
66 

81 
59 

90 

53 

87 
63 

74 
54 

63 
51 

85 
56 

83 
61 

89 
62 

87 
54 

82 
67 

80 
54 

83 
51 

87 

56 

86 
61 

86 
66 

86 
65 

84.5 
66.9 

FLEMINGSBURG  2 

MAX 
MIN 

82 

50 

84 
54 

84 
60 

86 
55 

91 
60 

78 
57 

73 
51 

78 
49 

80 
54 

85 
52 

91 
59 

88 
«5 

85 
66 

82 

64 

81 

57 

90 

57 

75 
61 

72 
52 

60 
51 

84 
58 

81 
69 

88 
56 

87 
56 

82 
66 

75 
55 

82 
52 

87 
57 

75 
64 

86 
56 

85 

64 

82.6 
56.3 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

86 
56 

84 
64 

89 

57 

92 

63 

91 
65 

78 
63 

76 

69 

78 
60 

85 

57 

90 

63 

91 
68 

90 
71 

84 
69 

75 
62 

84 
59 

87 
63 

SO 
57 

80 
53 

66 
62 

90 
60 

9* 
67 

97 
72 

91 

77 

86 

70 

82 
52 

84 
61 

S3 
70 

88 
65 

86 
64 

92 
68 

S6iO 
63.6 

FRANKFORT  LOCK  * 

MAX 
MIN 

60 
55 

83 
55 

82 
56 

66 
56 

90 
69 

91 

59 

79 
50 

77 
62 

79 
56 

84 

57 

88 

57 

89 
64 

86 
67 

82 
67 

76 
58 

80 
57 

90 
62 

68 

60 

75 
61 

82 

67 

86 
52 

86 
62 

90 
64 

83 
65 

80 
67 

77 
54 

82 
55 

85 
62 

76 
45 

86 
68 

82.6 
58.6 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

63 
50 

63 
55 

83 
59 

89 
52 

91 

57 

85 

64 

79 

64 

80 
61 

65 
58 

88 
59 

90 

67 

86 

66 

86 
69 

78 
64 

82 
59 

88 
68 

78 
63 

76 
49 

83 
55 

87 
61 

90 
66 

92 
71 

89 
63 

82 
73 

76 
61 

82 
60 

79 
63 

83 
65 

83 
64 

90 

70 

84.2 
61.2 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 
MIN 

86 
49 

83 
67 

87 
54 

91 

55 

91 
68 

89 
64 

80 
51 

81 

57 

88 
50 

90 
59 

89 

66 

91 

64 

88 
66 

75 
62 

84 
52 

88 
61 

83 
58 

62 

41 

87 
66 

91 

58 

96 
62 

98 

73 

95 
72 

90 
66 

78 
63 

81 
58 

79 
61 

90 
63 

90 
63 

93 
70 

87.1 
60.0 

GRAYSON  1  SE 

MAX 
MIN 

78 
48 

82 
51 

85 
53 

63 
51 

67 
56 

90 
61 

76 
49 

72 

50 

77 
53 

80 
49 

84 
52 

89 
62 

89 
66 

86 
66 

76 
59 

78 
63 

87 
62 

76 
56 

69 

62 

80 
55 

85 
58 

75 
61 

84 
53 

78 
65 

82 

55 

75 
50 

82 
54 

86 
60 

77 
67 

87 
67 

81.2 
66.8 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

82 

50 

83 
55 

84 
54 

86 
53 

90 
57 

93 
61 

83 
53 

S4 
60 

82 
54 

84 
57 

91 
61 

91 
67 

88 
64 

84 
64 

78 
63 

83 

57 

90 
63 

70 
61 

78 
54 

85 
58 

88 
63 

90 

67 

93 
64 

SO 
54 

83 
50 

74 
58 

84 
61 

81 
65 

78 
65 

86 
67 

84.2 
59.7 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

84 
52 

60 
59 

86 
57 

90 
67 

90 
60 

87 

63 

77 
54 

79 
60 

87 
56 

86 

60 

90 
66 

S8 
68 

81 
66 

75 
63 

83 
56 

88 

61 

80 
60 

79 
48 

85 
56 

90 
60 

93 
66 

95 
76 

89 
71 

84 
70 

78 
61 

76 
60 

75 
65 

86 
66 

87 
65 

90 
71 

84.6 
61.8 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

MAX 
MIN 

84 
50 

84 
51 

81 
60 

89 
51 

91 

64 

92 

60 

82 

60 

82 

58 

S4 
55 

85 
50 

85 
58 

83 
63 

85 
66 

82 
64 

80 
67 

90 
54 

88 
63 

73 
65 

63 
51 

87 
55 

65 
59 

89 
63 

89 

63 

84 
55 

63 
58 

81 
54 

88 

59 

89 
61 

86 
65 

87 
63 

85.1 
57.8 

HENDERSON  7  SSW 

MAX 
MIN 

83 
55 

82 
62 

87 
56 

90 

63 

92 
64 

61 
59 

76 
66 

79 
56 

85 
56 

91 

60 

90 
67 

88 
69 

82 
67 

76 
61 

63 

57 

88 
64 

80 
59 

79 

47 

86 

61 

87 
63 

93 
68 

97 
76 

90 
59 

83 
67 

81 
59 

84 
58 

80 
68 

86 
64 

87 
65 

90 
66 

85.2 
62.1 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

65 
62 

86 
64 

84 
57 

86 
60 

91 
62 

94 

69 

82 

56 

80 

57 

83 

54 

88 
60 

94 
61 

92 

68 

91 

70 

83 
63 

78 
59 

84 
62 

85 
58 

78 
46 

82 
65 

93 
60 

95 
66 

96 
72 

97 
76 

90 

72 

80 
61 

79 
62 

76 
68 

79 
72 

95 

72 

90 
72 

86.6 
63.3 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

80 
49 

63 
48 

74 
60 

84 
58 

87 
52 

89 

59 

81 

51 

78 
56 

80 
54 

62 

49 

84 
67 

85 
62 

72 
60 

84 
66 

82 
61 

72 
53 

87 
61 

62 

57 

84 
57 

71 
63 

74 
54 

71 
51 

87 
63 

81 
64 

85 
59 

77 
51 

82 
56 

80 
61 

SO 
63 

87 
65 

80.2 
57.7 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

81 

54 

86 
63 

81 
56 

87 
56 

90 
61 

92 

64 

83 
58 

81 
60 

81 

58 

88 
64 

91 

65 

91 
69 

86 
67 

80 
62 

79 

55 

84 
63 

90 
60 

78 

50 

82 
56 

87 
67 

92 
67 

96 
75 

96 
74 

86 

70 

84 
63 

79 
60 

82 
66 

74 
64 

88 
64 

87 
66 

85.9 
62.7 
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DAILY  TEMPERATl 

[JK 

ES 

KENTUCKY 
JUNE  1^60 

Day  Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

r 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u, 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

20 

27 

28 

29 

1 

30 

31 

1 

INEZ 

MAX 
MIN 

46 

86 
51 

86 
59 

91 
59 

92 
55 

88 

54 

79 
48 

80 
51 

84 

52 

66 
49 

90 
51 

68 
63 

87 
68 

84 
66 

80 
55 

92 

53 

89 

54 

74 
54 

87 
50 

95 

51 

91 
51 

66 
60 

83 
62 

66 
61 

79 

57 

85 
53 

90 

57 

86 
62 

90 
65 

85 
57 

85.2 
55a5 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

86 
53 

83 
57 

88 
57 

92 

59 

92 
51 

85 
58 

78 
54 

79 
53 

85 
55 

92 

60 

93 
68 

86 

69 

84 
67 

77 
54 

85 
56 

90 
63 

80 
59 

78 
48 

85 
55 

87 
63 

92 

57 

95 
74 

90 
50 

82 
68 

77 
58 

84 
57 

65 
64 

83 
66 

65 
55 

91 
65 

85>5 
50>8 

LEITCHFIEUD 

MAX 
MIN 

B2 
56 

78 
62 

85 
57 

89 

60 

90 
64 

80 
58 

77 
56 

78 
56 

84 
58 

90 
61 

90 
67 

67 
69 

62 
66 

75 
63 

85 
59 

90 
62 

79 
69 

75 

51 

62 
57 

86 
63 

69 
68 

93 
72 

84 

50 

80 

70 

74 
60 

80 
59 

78 
64 

90 
55 

82 
64 

89 
65 

83.5 
61i7 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 

58 

81 
61 

83 
62 

88 
53 

90 
66 

78 
59 

75 
54 

78 
53 

81 
58 

65 

60 

90 
67 

85 
66 

82 
57 

77 
59 

80 
58 

90 
61 

67 
56 

74 
50 

81 
55 

64 
51 

85 
52 

39 

67 

80 
54 

80 

63 

75 
58 

62 
59 

86 
64 

76 
65 

65 
66 

66 
64 

81.7 
51.0 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
49 

78 
52 

80 
59 

85 
57 

88 
55 

79 

60 

74 
55 

79 
56 

81 
57 

85 
65 

86 
52 

81 
53 

63 
54 

78 
52 

77 
67 

87 
55 

71 
55 

73 
52 

81 
51 

85 

57 

83 
62 

87 
53 

80 
62 

82 
66 

71 
60 

60 
58 

83 
63 

71 
63 

85 
69 

86 
51 

60.6 
59.1 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

80 
55 

77 
57 

83 
57 

85 
59 

87 
63 

76 
57 

75 
54 

76 
53 

82 

57 

84 
59 

89 
55 

85 

57 

83 
66 

75 
52 

80 
59 

89 

61 

68 
58 

74 
48 

82 
55 

64 
64 

85 
54 

93 
72 

81 
54 

79 
63 

75 
59 

80 

57 

83 
63 

77 
55 

85 
69 

86 
56 

81.3 
60.7 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

84 
54 

82 
65 
/ 

83 
60 

89 

54 

92 

50 

91 
61 

81 
50 

78 
55 

80 
56 

89 

53 

91 
52 

92 
66 

90 
70 

64 
67 

78 
62 

84 
52 

85 
65 

80 
56 

63 

47 

88 
59 

92 

50 

95 
53 

98 

75 

90 
74 

87 
66 

61 
62 

80 
62 

76 
65 

84 
64 

91 
65 

66 
56 

86.2 
61.7 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

84 
52 

87 
56 

91 
58 

92 
62 

82 
62 

78 
54 

80 
60 

86 
52 

88 
50 

90 
67 

88 
53 

84 
70 

76 
52 

62 

58 

87 
69 

82 
59 

60 
47 

86 
60 

90 
61 

92 
65 

96 

76 

93 
72 

65 
59 

78 
59 

83 
57 

61 
66 

82 
51 

85.2 
51.4 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

61 
53 

79 
56 

85 
61 

88 
55 

89 
58 

84 
62 

79 

50 

60 
56 

83 
56 

86 

61 

68 
65 

64 
55 

60 
67 

75 
62 

80 
59 

86 
52 

79 
56 

75 
49 

83 
54 

85 

60 

87 
66 

90 
72 

88 
62 

SO 
70 

75 
58 

79 
58 

75 
53 

81 
65 

80 
64 

86 
63 

82.4 
50.4 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 
MIN 

81 
53 

84 
50 

84 
50 

85 
61 

89 
59 

91 

54 

89 
49 

80 
52 

82 

57 

66 
56 

67 
51 

86 
53 

85 
62 

85 
65 

81 

67 

89 

53 

75 
53 

75 
56 

85 
53 

88 
55 

66 
60 

90 
63 

87 
63 

66 
58 

77 
59 

64 
57 

87 
61 

65 
51 

88 
66 

87 
65 

84.6 
66.1 

MAYFIELD 

MAX 
MIN 

83 
55 

83 
65 

89 
55 

90 
52 

90 
62 

84 
65 

78 
56 

60 
57 

87 
55 

88 
64 

89 
56 

67 
70 

84 
64 

75 
62 

81 
58 

84 
68 

61 
57 

61 
51 

86 
59 

90 
63 

94 
56 

96 
76 

91 

76 

67 
70 

60 
62 

77 
63 

77 
65 

90 
52 

90 
54 

91 

73 

65.4 
53.1 

MAYSVILLE  0AM  33 

MAX 
MIN 

78 
50 

80 
52 

83 
57 

84 
54 

87 
55 

89 

59 

75 
47 

72 
45 

76 
50 

80 
50 

83 
53 

89 
50 

84 
64 

61 
65 

77 
50 

76 
55 

89 
61 

70 
51 

72 
54 

81 
57 

83 
61 

77 
53 

87 
54 

81 
64 

80 
54 

77 
53 

82 
55 

85 
59 

75 
65 

31 
69 

80.6 
56.9 

MIDDLESBORO 

MAX 

MIN 

83 
48 

80 
49 

80 
59 

89 
58 

91 
55 

87 
56 

83 

53 

83 

55 

85 

64 

84 
52 

83 
60 

87 
64 

85 
54 

80 
65 

60 
54 

88 
55 

78 
61 

61 
50 

87 
55 

90 
55 

85 
60 

87 
63 

85 
52 

65 
67 

80 
60 

61 
59 

66 
61 

83 
62 

90 
66 

65 
63 

64.4 
56.2 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

83 
50 

80 
54 

82 

60 

88 
55 

89 
55 

87 
54 

80 
52 

82 
59 

85 
56 

85 
58 

65 
54 

82 
66 

83 
55 

60 
56 

80 
59 

89 
59 

73 
61 

77 
50 

64 
52 

87 
55 

86 
64 

89 
70 

84 
61 

84 

71 

75 
60 

82 
59 

63 
63 

76 
55 

85 

70 

86 
64 

83.2 
60.4 

MOUNT  STERLINS 

MAX 

MIN 

82 
53 

83 
56 

83 
61 

87 
55 

90 
51 

86 

58 

75 
51 

77 
50 

81 
56 

64 
55 

88 
62 

86 

65 

85 
65 

76 
64 

78 
57 

88 

57 

80 
62 

72 
54 

80 
52 

85 
56 

83 

57 

87 
65 

65 
62 

81 
68 

77 
57 

78 
55 

65 
60 

62 
63 

65 
65 

64 
64 

82.5 
59.0 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

MURRAY 

MAX 
MIN 

85 
62 

83 
64 

88 
57 

90 
60 

92 
64 

82 
56 

80 
57 

80 
50 

88 
56 

67 
63 

91 
68 

91 
72 

87 
65 

77 
63 

83 
69 

82 
57 

74 
61 

62 
51 

65 
50 

90 
53 

94 
67 

95 

70 

96 
73 

89 
77 

82 

70 

75 
52 

75 
59 

69 
65 

89 
65 

90 
70 

85.7 
64.2 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

85 
55 

82 
62 

89 

57 

91 
50 

92 
65 

80 
60 

79 
57 

81 
58 

87 
59 

92 
63 

92 
67 

89 

71 

68 
69 

75 
63 

67 
57 

90 
64 

83 
59 

83 
49 

89 
61 

91 
64 

96 
70 

97 
76 

92 
69 

83 
58 

64 
50 

86 
58 

80 
58 

87 
66 

87 
65 

90 
58 

86.9 
52.6 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 
56 

82 
62 

87 

57 

89 
56 

90 
64 

78 
59 

74 
57 

79 
57 

87 
53 

88 
63 

89 
68 

87 
72 

80 
56 

76 
61 

82 
59 

86 
67 

72 
54 

80 
49 

87 
6C 

91 

63 

94 
71 

96 
76 

90 
66 

80 
64 

79 
53 

76 
63 

79 
67 

89 
69 

87 
65 

91 
75 

84.3 
62.8 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

85 
55 

85 
65 

87 
54 

92 
56 

92 
54 

88 

63 

79 
54 

82 
59 

89 
55 

92 
51 

93 
69 

90 
71 

87 
68 

79 
52 

84 
54 

87 
66 

85 

50 

85 
47 

9C 
5S 

93 
59 

96 
64 

98 

78 

96 

77 

69 
55 

60 
62 

60 
63 

80 
67 

90 
55 

89 
65 

92 

70 

67.8 
52.2 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

86 
60 

85 
54 

85 
50 

90 
53 

93 

50 

82 

59 

82 

56 

81 

57 

86 

57 

65 
55 

88 

60 

89 
54 

67 
67 

84 
69 

81 
63 

93   83 
56   63 

77 
61 

65   91 

56   51 

64 
59 

66 
51 

65 
65 

89 
66 

80 
62 

82 
56 

89 
59 

80 
56 

91 
65 

86 
68 

85.5 
60.3 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

85 
52 

83 
62 

90 
54 

93 

57 

94 
60 

81 
64 

78 
55 

82 
51 

83 
54 

82 
52 

90 
63 

89 

70 

76 
63 

79 
62 

84 
54 

85 

6: 

8C 
6C 

83 
47 

69   92 
59   61 

94 
64 

97 
71 

9- 

73 

65 
56 

6C 
62 

8C 
5S 

77 
59 

88 
65 

68 
56 

91 
70 

85.9 
61.3 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

79 
54 

81 
56 

82 
60 

82 
54 

87 
60 

89 
51 

77 
53 

74 
54 

76 
59 

81 
59 

85 
52 

90 
56 

85 
56 

63 
55 

79 
59 

79   9C 
58   62 

70 
53 

74   80   65 
53   59   60 

6<i 
6C 

63 

79 
52 

61 
59 

74   81 
57   62 

83 
63 

73 
54 

86 
63 

61.3 
59.5 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

85 
51 

81 
58 

87 
59 

92 

55 

93 
57 

84 
54 

84 
56 

84 
60 

90 
53 

84 
62 

91 
68 

87 
69 

80 
60 

79 
63 

84 

55 

68   80   79 
55   59   50 

86   90   94 
55   59   59 

91 
76 

86   64 
70   70 

76 
61 

82 
51 

76 
55 

6T 
54 

88 
65 

91 

72 

85.6 
61.5 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

84 
51 

80 
58 

84 
60 

90 
53 

92 
56 

88 
53 

80 
54 

81 

61 

67 
56 

67 
51 

89 
58 

81 
59 

64 
68 

79 
52 

83 
56 

67   76 
61   56 

80 

47 

85   89   92 
55   58   56 

94   86   62 
74   65   73 

75 
61 

82   83 
60   55 

8l| 
66 

64 
56 

90 
71 

84.7 
61.5 

SHELBYVIULE 

MAX 
MIN 

80 
57 

80 
60 

79 
57 

82 
58 

88 
62 

90 
57 

75 
52 

74 
51 

78 
56 

61 
58 

87 
54 

89 

67 

87 
55 

62 
55 

73 
57 

79   68   66 
60   61   46 

74   81   84 
53   63   61 

84   90   81 
60   62   53 

80   75   80 
58   56   61 

83   75 
64   65 

85 
64 

81.0 
59.5 

SOMERSET  1  N 

MAX 

MIN 

81 
46 

80 
52 

80 
50 

88 
53 

89 
55 

87 
55 

77 
55 

79 
58 

83 

58 

87 
57 

89 

64 

83 
65 

82 
65 

79 
65 

80 
59 

86  Ti 

57  5; 

73 
48 

82   85   85 
52   59   64 

89   86   83 
58   59   73 

76   63   86 
61   59   63 

74   85 
64   70 

87 
65 

82.7 
60.0 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

85 
52 

85 
56 

85 
56 

91 

53 

95 
57 

85 

66 

79 
55 

84 
55 

87 
69 

88 
61 

90 
68 

67 
57 

84 
67 

76 
50 

84 
56 

90   75   77 
60   57   50 

85   90   92 
55   59   65 

94   87   61 
72   53   70 

73   63   83 
62   57   63 

81 
65 

85 
65 

91 
70 

85.1 
61.1 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 

MIN 

82 

50 

84 
53 

83 
59 

87 
55 

90 
60 

77 
53 

73 
50 

78 
49 

81 

55 

84 
50 

90 
57 

88 
65 

84 
64 

61 
67 

79 
59 

69   83   73 
55   62   53 

81   85   78 
55   60   61 

87   62   81 
62   63   68 

76   84   88 
55   53   59 

84   85 
55   64 

85 
70 

82.8 
58.4 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 
MIN 

83 
56 

81 
57 

85 
51 

9C 
58 

90 
51 

76 
57 

74 
53 

78 
52 

81 
60 

66 
53 

89 
59 

89 
65 

85 

67 

80 
65 

81 
50 

91   76   76 
62   61   54 

64   85   82 
50   65   64 

90   81   64 
65   67   65 

81   85   67 
59   56   53 

75   65 
67   67 

86 
69 

83.3 
60.9 

WEST  LIBERTY 

MAX 

MIN 

7? 
46 

82 
50 

84 
60 

84   89 
49   54 

90 
61 

76 
49 

76 
51 

79 
53 

81 
48 

86 
56 

88 
53 

68 
65 

65 
55 

60 
58 

79   89   75 
51   63   54 

71   82   85 
49   53   56 

79   68   80 
57   62   51 

83   75   82 
55   52   57 

88   78 
60   65 

86 
65 

82.3 
56.3 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 

MIN 

86 

5C 

81 
51 

87 
58 

81 

5e 

92 
55 

94 
59 

87 
53 

85 

54 

87 
56 

88 

55 

90 
58 

89 
65 

66 
64 

68 
65 

84 
57 

85   90   75 
56   60   53 

63   89   93 
53   54   50 

87   93   85 
63   62   63 

89   77   84 
60   59   61 

8  8   77 
63   66 

91 
67 

86.6 
58.3 

WILLIAMSTOWN  i    WSW 

MAX 
MIN 

78   81 
55   55 

79 
55 

84   88 
58   52 

87 
52 

75 
45 

7* 
45 

77 
50 

82 
55 

86 

55 

87 
63 

84 
64 

80 
54 

75 
56 

80   89   66 
59   63   54 

75   82   84 
54   55   59 

83   68   60 
55   62   52 

76   78   84 
54   54   60 

86   70 
62   66 

82 
66 

80.7 
57.5 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

81 
51 

84 
53 

84 
53 

84   89 
52   54 

90 

55 

84   8C 

50  5e 

83 
54 

8* 
56 

89 

56 

90 

62 

65 
63 

85 
63 

81 
55 

84  90   73 
53   56   46 

79   85   89 
47   54   54 

89   91   80 
62   62   65 

63   72   81 
59   58   58 

62   78 
62   66 

84 
65 

63.8 
56.9 

Se«  Beierence  Holes  Following  Station  Indam. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  of  155  J  -  1360 


Long-term 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

means 
July-June 

AODISON  0AM  »5 

905 

928 

992 

224 

164 

4 

ANCHORAGE 

0 

0 

22 

271 

681 

808 

866 

931 

1051 

241 

164 

6 

5060 

ASHLAND  0AM  29 

0 

0 

2* 

223 

611 

736 

802 

871 

956 

200 

142 

3 

4670 

BAR80URVILLE 

0 

0 

14 

208 

596 

733 

764 

869 

961 

186 

3 

BARBSTOWN  S  J  PREP  SCH 

0 

0 

12 

237 

619 

762 

830 

666 

1030 

199 

162 

2 

4709 

BAXTER 

0 

0 

14 

228 

655 

810 

850 

676 

1031 

296 

181 

0 

4942 

BEAVER  DAM 

0 

0 

13 

229 

594 

733 

791 

866 

990 

174 

155 

2 

4547 

BENHAM 

3 

0 

15 

245 

630 

807 

865 

907 

1040 

260 

196 

3 

4993 

BENTON  2 

0 

0 

e 

259 

652 

728 

811 

847 

1028 

227 

164 

2 

4746 

BEREA  COLLEGE 

0 

0 

18 

208 

601 

711 

812 

694 

1044 

178 

168 

1 

4625 

BLAINE 

0 

0 

33 

270 

691 

822 

856 

692 

1023 

216 

174 

5 

4964 

BOMNIEVILLE 

0 

0 

16 

244 

633 

754 

1076 

216 

167 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

0 

0 

7 

228 

659 

758 

831 

907 

999 

216 

163 

0 

4766 

4279 

CAMPBELLSVILLE 

0 

0 

11 

205 

597 

735 

821 

888 

986 

163 

153 

0 

4679 

CARROLLTON  LOCK  1 

0 

0 

27 

267 

639 

777 

859 

902 

1024 

216 

170 

5 

4876 

CECILIA 

0 

260 

169 

6 

CLERMONT  1  SSE 

0 

0 

12 

226 

584 

721 

813 

873 

967 

196 

162 

0 

4676 

COVINGTON  WB  AIRPORT   R 

0 

0 

37 

294 

724 

841 

937 

944 

1090 

262 

167 

4 

5320 

CYNTHIANA  2 

0 

0 

30 

273 

713 

833 

925 

1022 

1126 

265 

212 

12 

5433 

DANVILLE 

0 

0 

26 

2  70 

665 

807 

915 

990 

1104 

269 

164 

9 

5269 

DEWEY  DAM 

0 

0 

27 

229 

631 

797 

662 

891 

1019 

272 

161 

5 

4694 

01 X  DAM 

0 

0 

14 

205 

564 

731 

827 

912 

1027 

lai 

162 

2 

4645 

ELIZABETHTOWN 

0 

0 

14 

232 

62  3 

734 

809 

670 

1013 

187 

164 

2 

4646 

FALMOUTH 

0 

0 

35 

259 

645 

791 

677 

944 

1042 

233 

163 

6 

5015 

FARMERS 

0 

0 

30 

238 

620 

766 

645 

936 

1035 

215 

160 

5 

4M9 

FLEMINGSBURG  2 

0 

0 

31 

258 

660 

794 

915 

976 

1043 

226 

176 

7 

5086 

FORDS  FERRY  DAM  50 

0 

0 

7 

214 

636 

717 

816 

857 

983 

166 

135 

0 

4531 

FRANKFORT  LOCK  4 

0 

0 

28 

273 

697 

815 

694 

967 

1113 

296 

193 

6 

5283 

GLASGOW  WKAY 

0 

0 

18 

233 

627 

743 

830 

692 

996 

169 

170 

2 

4700 

GOLDEN  POND  8  N 

0 

0 

10 

218 

638 

688 

796 

825 

956 

176 

142 

3 

4454 

GRAYSON  1  SE 

0 

0 

50 

2»3 

692 

838 

894 

980 

1093 

287 

194 

14 

5335 

GREENSBURG 

0 

0 

14 

249 

659 

776 

664 

932 

1028 

254 

166 

4 

4946 

GREENVILLE  2  W 

0 

0 

9 

2)6 

615 

717 

633 

667 

968 

187 

152 

1 

4695 

HEIDELBERG  LOCK  1*     R 

0 

0 

24 

227 

62  7 

778 

616 

892 

990 

209 

146 

1 

4710 

HENDERSON  7  SSW 

0 

0 

14 

240 

673 

740 

639 

673 

1015 

202 

142 

2 

4740 

HICKMAN  1  E 

0 

0 

2 

213 

643 

716 

619 

607 

940 

187 

133 

2 

4462 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

0 

0 

673 

866 

949 

977 

1050 

317 

165 

12 

HOPKINSVILLE 

0 

0 

8 

216 

665 

739 

662 

863 

1002 

204 

141 

1 

4700 

INEZ 

0 

0 

53 

314 

730 

734 

804 

851 

962 

186 

130 

2 

4756 

IRVINGTON 

0 

0 

16 

243 

640 

768 

829 

666 

1022 

186 

159 

2 

4753 

LEITCHFIELD 

0 

0 

-    13 

215 

622 

740 

629 

882 

999 

191 

146 

1 

4640 

LEXINGTON  WB  AIRPORT   R 

0 

0 

24 

253 

672 

813 

693 

980 

1089 

243 

174 

6 

5147 

4677 

LONDON  FAA  AIRPORT 

0 

0 

21 

278 

703 

813 

695 

973 

1065 

256 

164 

4 

6212 

LOUISVILLE 

0 

0 

10 

217 

614 

744 

641 

877 

997 

162 

141 

LOUISVILLE  WB  AP       R 

0 

0 

11 

241 

642 

771 

830 

897 

1002 

197 

161 

6 

4748 

4439 

LOVELACEVILLE 

0 

0 

6 

214 

627 

712 

627 

623 

946 

176 

136 

0 

4465 

MADISONVILLE  1  SE 

0 

0 

15 

22« 

643 

720 

626 

637 

991 

161 

140 

1 

4562 

MAIMOTH  CAVE  PARK 

0 

0 

32 

236 

619 

743 

635 

682 

988 

177 

154 

3 

4671 

MANCHESTER  4  SE 

0 

0 

16 

209 

606 

741 

794 

848 

966 

217 

153 

0 

4570 

MAYFIELO 

0 

0 

5 

212 

698 

68S 

610 

629 

925 

161 

122 

0 

4350 

MAYSVILLE  DAM  33 

0 

0 

51 

292 

700 

ne 

936 

1000 

1122 

308 

219 

16 

5464 

MIOOLESBOHO 

0 

0 

4 

203 

583 

711 

770 

806 

922 

201 

159 

0 

4359 

MONTICELLO 

0 

0 

6 

209 

601 

717 

798 

699 

98 1 

217 

153 

1 

4562 

MOUNT  STERLING 

0 

0 

26 

230 

645 

776 

666 

929 

1033 

198 

159 

5 

4666 

MOUNT  VERNON 

0 

0 

22 

214 

652 

7T8 

667 

936 

1011 

209 

MURRAY 

0 

0 

4 

191 

616 

693 

801 

635 

951 

154 

126 

0 

4370 

OWENSBORO  2  W 

0 

0 

5 

208 

631 

729 

622 

876 

1026 

166 

142 

0 

4«26 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

0 

0 

6 

246 

710 

743 

852 

673 

991 

199 

135 

2 

4757 

PADUCAH 

0 

0 

2 

194 

620 

694 

792 

610 

928 

131 

116 

0 

4287 

PIKEVILLE 

0 

0 

4 

174 

565 

696 

746 

779 

883 

146 

123 

0 

4117 

PRINCETON 

0 

0 

4 

212 

626 

723 

614 

634 

957 

1S6 

141 

0 

44*9 

RICHMOND 

0 

0 

29 

276 

674 

813 

901 

998 

1095 

272 

180 

5 

6243 

RUSSELLVILLE 

0 

0 

6 

212 

698 

707 

793 

665 

931 

160 

150 

0 

4432 

SCOTTSVILLE 

0 

0 

5 

196 

590 

706 

792 

855 

952 

176 

145 

1 

4*17 

SHELBYVILLE 

0 

0 

23 

233 

601 

803 

940 

991 

1126 

267 

193 

12 

6206 

SOMERSET  1  N 

0 

0 

16 

245 

652 

774 

865 

927 

1019 

215 

166 

5 

4«r3 

SUMMER  SHADE 

0 

0 

10 

217 

617 

760 

843 

915 

992 

204 

154 

1 

4703 

VANCEBURG  DAM  32 

0 

0 

41 

255 

648 

791 

IS6 

922 

1639 

245 

166 

6 

4996 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

0 

0 

14 

228 

658 

606 

894 

931 

1044 

229 

170 

1 

4975 

WEST  LIBERTY 

0 

0 

43 

297 

712 

856 

917 

989 

1070 

2CS 

186 

10 

5370 

WILLIAMSBURG  2 

0 

0 

3 

206 

617 

742 

612 

889 

9»t 

255 

162 

1 

4673 

WILLIAMSTOWN  S  WSW 

0 

0 

43 

322 

769 

867 

966 

1018 

1146 

310 

207 

14 

S6«4 

WOLF  CREEK  DAM 

0 

0 

10 

2*9 

662 

764 

667 

922 

1016 

2»6 

177 

7 

4952 

See  Reference  Notes  Follovlng  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


KENTUCKY 
JUNE  1960 


Day  of  month 

SUbon 

-> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

l°l 

DEWEY    DAM 

EVAP 

.19 

.18 

.14 

.13 

.25 

.19 

.09 

.23 

.10 

.19 

.20 

.12 

.09 

.12 

.17 

.11 

.25 

.06 

.11 

.15 

.23 

.07 

.14 

.14 

.15 

.18 

.14 

.25 

.04 

.20 

4.61 

WIND 

4 

0 

3 

0 

0 

0 

3 

6 

4 

4 

3 

7 

14 

7 

24 

9 

31 

19 

3 

1 

4 

2 

19 

19 

17 

3 

2 

2 

4 

12 

226 

DIX    DAM 

EVAP 

.18 

.24 

.19 

.25 

.26 

.30 

.31 

.30 

.29 

.29 

.18 

.32 

.15 

.18 

.15 

.23 

.37 

.11 

.21 

.20 

.32 

.14 

_ 

.10 

.29 

.16 

.14 

.21 

.09 

.41 

B6.80 

WIND 

22 

11 

30 

17 

2 

46 

60 

69 

64 

25 

7 

84 

55 

73 

74 

36 

111 

62 

31 

26 

47 

36 

83 

55 

69 

24 

17 

54 

83 

54 

1407 

MADISONVILLE  1    SE 

EVAP 

.28 

.14 

.00 

.28 

.25 

.37 

.31 

.28 

.34 

.21 

.35 

.14 

.28 

.34 

.27 

.28 

.31 

.28 

.28 

.21 

.31 

.32 

.36 

.20 

.28 

.28 

.28 

. 

.38 

.14 

B8.02 

WIND 

56 

29 

22 

18 

21 

51 

47 

56 

55 

25 

36 

58 

67 

67 

76 

40 

116 

63 

33 

30 

36 

46 

75 

70 

53 

38 

28 

77 

78 

37 

1504 

WOLF   CREEK   DAM 

EVAP 

.22 

.24 

.06 

.19 

.24 

.22 

.32 

.28 

.29 

.19 

.21 

.20 

.14 

.15 

.17 

.24 

.08 

.28 

.21 

.37 

.17 

.15 

.36 

.01 

.06 

.18 

.10 

_ 

.24 

.20 

B5.97 

WIND 

7 

6 

9 

15 

5 

11 

26 

36 

27 

15 

14 

20 

14 

18 

16 

25 

58 

35 

20 

15 

10 

10 

60 

10 

21 

12 

9 

28 

54 

21 

627 

Dlx  Dam  -  Evaporation  pan  is  coated  with  aluminum  paint  inside  and  out  each  year  before  being  placed  in  operation. 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

llAnCH   I960 
FLOIINGSBUW; 

.57 

.05 

T 

.14 

.52 

.62 

1.90 

CORRECTIONS 
MONTH:   MARCH  1960 


Cllmatologlcal  Data  Table: 
Ashland  Dam  29 


Dally  Temperatiire  Table: 
Ashland  Dam  29 


MONTH:   MAY  1960 


Cover  Page: 


Correct  as  follows:   Average  maximum 
43.2;  average  temperature,  34.1; 
departure  from  long-term  average,  -11.9; 
total  degree  days,  956. 


Maximum  temperature  on  31st  should  be  62, 
average  maximum,  43.2 


The  name  of  the  Secretary  of  Commerce 
should  be  Frederick  H.  Mueller 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  74  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
JUNE   1960 


AVERAGE  TEMPERATURE 


KENTUCKY 
JUNE  1960 
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STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


ADDISON    DAM    «5 

ALBANY  *  N 
ANCHORAGE 
APEX  2  NE 
ASHLAND  0AM  29 

BARBOUftVlLLE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  S' 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

8ENMAM 

' BENTON 

' BENTON  2 
BEREA  COLLEGE 
BEREA  WATER  WORKS 

j  BLAINE  1  W 

! BONNIEVILLE 
I  BOWLING  GREEN 
■BOWLING  GREEN  SUBSTA 
! BOWLING  GREEN  PAA  AP 
, BRENT  DAM  36 

BROWNSVILLE  LOCK  6 
BUROINE  7   NE 
BUHKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 

PBELLSVlLLE 
CANEYVILLE 

CARROULTON  LOCK  I 
cec I L I  A 


'  COBB 

1  COLLEGE    HILL    LOCK    11 
'    COVINGTON   W6    ATRPOPT 

' CUMBERLAND    FALLS    ST    I 
CYNTMIANA 
CVNTHIANA    2 
DANVILLE 
OAVELLA 


0031 
0063 
0155 
0185 


1    E 


DELI 
DEMA 

OEWEY    DAM 

OIK    DAM 

DUNDEE    BARRETTS    FORO    HI 

DUNMOR 

DYER 

EDDYVILLE    LOCK    F 

EDMONTON 

ELI7ABETHT0WN 

ELKHOPN    CITY 
ELKTON    2    S 
FALMOUTH 
FARMERS 

FLEMINGSBUPG 

FlEMINGSBUBG    2 
FOBD   LOCK    10 
FORDS   FEPBY   DAM   50 
FRANKFORT    LOCK    A 
FRANKLIN    1    E 

FREE8URN    2    SW 
1 FRENCHBURG 
1  GAMALIEL    1    S 
1  GEORGETOWN    WATER    WORKS 

GEST   LOCK    3 

GLASGOW 
I  GLASGOW    WKAY 

GLENOALE    I    E 
I  GOLOEi 

GRANT 


38 


GRAYSON    1    SE 
GREENSBURG 
GREENSBUPG   HIWAY    61 
GREENUP   DAM   30 
GREENVILLE    2   W 

HALEYS    MILL 
HARTFORD    6    NW 
HAZARD 
I  HAZARD   WATER   WORKS 
HEIDELBFRG    LOCK    \k 

HENDERSON    7    SSW 
HERNDON 

HICKMAN  1  E 
HICKSVILUE 
HIGH   0P|r>GE    LOCK    7 

HIMOMAN   sfttlfmfnt 
HOOGENVILLE    NAT    PAoi 
'  HOPKIN'^VILLE 
MYDEN 
INEZ 

IRVlNGTON 

JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE    1    NNE 
KENTUCKY    0AM 

LA  GRANGE  1  SW 


BRECKINRIDGE 

CLINTON 
JEFFERSON 
MUHLENBERG 
BOYD 


MARSHALL 
■  MARSHALL 
>  MADISON 
I  MADISON 

'  LAWRENCE 


7  WARREN 
09091  WARREN 
Sl CAMPBELL 


MC  LEAN 

TAYLOR 
.  GRAYSON 
■  CARROLL 
,  HARD IN 
I  POWELL 
BULLITT 
HICKMAN 
1663  CALDWELL 
170A  ESTILL 
18551 eOONE 

J » 

l|  HARRISON 
2003J  HARRISON 
201.01  BOYLE 

2053J  MARTIN 

'  ?133l PERPY 


2366  MUHLENBERG 
2391  BRECKENRIOGE 
244S  LYON 
2469| METCALFE 
?510l HARDIN 


2528 


'IKE 


?5'.8  TODD 
J775  PENDLETON 
2791 1  ROWAN 
2903, FLEMING 

■  2908! FLEMING 
3, MAOISON 
ll CRITTENDEN 
ej  FRANKLIN 
3036  SIMPSON 


31  121  MONROE 
319*ij  SCOTT 
32031  HENRY 


I  GREEN 
'  GREEN 

■REENUP 
MUHLENBFRi 


'  HENDERSON 
1  CHRISTIAN 
.!  FULTON 
GRAVES 


,  MARTIN 

RRECKINRIOGE 
■  ■  RREATHtTT 
■I  LETCHER 
•'   JfSSAMINE 
.  LIVINGSTON 


I  GARRARD 
:  GRAYSON 
I  FAYETTE 


37  55 

66  34 

36  49 

85  OG 

85  33 

36  51 

37  25 
36  58 

83  20 
86  52 
B2    57 

36  51 
36  51 

88  20 

88  20 

37  34 

37  33 

38  02 

04  18 
84  15 
82  52 

37  Z3 

85  5* 

37  00 
37  01 

39  03 

86  26 
84  25 

37  12 

86  16 

XL  i? 

82  35 

36  47 

87 

10 

38  40 

84 

?C 

38  09 

38  25 

83 

38  25 

83 

37  54 

84 

37  28 

8B 

38  14 

84 

36  43 

86 

37  33 

82 

37  57 

83 

36  3B 

85 

3B  12 

38  25 

B* 

37  00 

85 

37  00 

85 

37  38 

85 

38  59 

84 

50 

38  19 

82 

56 

37  15 

85 

3C 

37  15 

ft5 

30 

37  15 

37  33 

37  45 

36  44 

36  48 

37  49 

37  ?0 

37  32 

36  51 

37  10 

37  52 

37  53 

37  33 

37  10 

37  57 

37  01 

38  24 

37  37 

OBSERVATION 
TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS. BARBARA  M.  COOL 
CHARLES  G,  BARRET 
SPENCER  PR0W5E 
CORPS  OF  ENGINEERS 

UNION  COLLEGE 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHI 

C*  HOMER  NOLAN 

E<  C.  YOUNG 

C.  C.  WHITEAKER 


CITY  OF  BONNIEVILLE 

JAMES  R.  EDWARDS 

TVA-639 

FED.  AVIATION  AGENCY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ELDRIDGE  SKAGGS 
EDWIN  E*  JOHNSON 
MARVIN  M.  LEE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ALVA  MC  KlNLEY 
G.  V.  COX  SR. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  S.  VEPTREES 
JOEL  W.  HOUNTZ 

BERNHEIM  FOUNDATION 
WOODSON  D*.  FRANKLIN 
MRS  6ENNIE  B*  WHITE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U*S.  WEATHER  BUREAU 

KY,  OEPT,  OF  CONS. 
MARSHALL  MILL 
KY.  CARDINAL  DAIRY 
R.  P.  COLDIRON 
MBS.  EVA  M,  DAVIS 


HATTIE  e.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PHILLIP  0.  THACKER 
JESSE  L.  HUFF 


N.  n. 

GIVENS 

LENA  BLAIR 

JOHN 

.  MORAN 

RADIO 

STATION  WIEL 

EDMOND  0.  BENNETT 

S.  RICHARD  ANDERSON 

H.  LAWSON 

MRS.  C.  C.  STAMPER 

MRS. 

EAN  FLEMING 

WILLI 

M  H,  FISCHER 

CORPS 

OF  ENGINEERS 

CORPS 

OF  ENGINEERS 

MRS  KATIE  D.  NEAL 

MRS  A 

TA  S.  GOOSLIN 

MISS  ESTHER  WILSON 

E.  GUY  DECKARD 

WILLI 

M  F,  BRAMBLETT 

CORPS 

OF  tNGINEERS 

EMILY 

M,  BEAM 

RADIO 

STATION  WKAY 

DEWEY 

S.  HILL 

WLOLF,  REFUGE 

CORPS 

OF  ENGINEERS 

ALBER 

6.  SWANAGAN 

HOWARD  PICKETT 

,  RLAKEMAN 

CORP  OF  ENGINEERS 

C.  R. 

LOVELL 

CLEATUS  E.  BRINKLEY 

DAVID 

K.  CARSON 

BAILEY 

LEE  J 

HOGSTON 

CORPS 

OF  ENGINEERS 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

TVA-679 

CORPS  OF  ENGINEERS 


HINDMAN  SETTLEMENT  SC 

NATION 

L  PARK  SERVICE 

NEWELL 

F.  SMITH 

MRS.  FERN  F.  ELAM 

UNITED 

FUEL  GAS  CO, 

FLOYr> 

,.  ROBBINS 

JAMES 

1.  MA LONE Y 

HOBAPT 

I  SON 

HUGH  W 

RUFF IN 

TVA-379~A 

ALBERT 

V.  HARDIN 

KENTUC 

Y  UTILITIES  CO 

CLYDE  STIKELEATHEP 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PALLIA 

F.  HANKLA 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  2 
LOGLICK  1  S 
LONDON 
LONDON  FAA  AP 

LOUISA 
LOUISA  2 
LOUISVILLE 

LODlSVlLLE  BOWMAN  FLO 
LOUISVILLE  MB  AP 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOVELACEVILLE 

LUCAS 

KAOISONVILLE    1    SE 

MAMMOTH    CAVE    PARK 


MANCHESTEI 
MARTIN    1    SSW 


SE 


MC   KINNEYS8UPG 
META 

ODLEseORO 

ODLESBOffO   SEWAGE    PL 

OWAY 

LLERSBURG 
LLERSTOWN 

MONT  I CELLO 

MOREHEAD   STATE   COLLEGE 

MOUNT    STERLING 

MOUNT    VERNON 
MUNFORDVILLE    1    N 

MURRAY 


ONEIDA 

ONEONTA    0AM    35 
OWENSBORO    2    W 
OWENSBORO    0AM    46 
PADUCAH    FAA    AIRPORT 


PADUCAH    SEWAGE    i 
PAINTSVILLE 
PIKEVILLE 
PINEVILLE 


SALYEPSVILLE    2    SE 

SCOTTSVILLF 

SCOTTSVILLE    7    SW 

SE8REE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHEL6YV1LLE 
SHEPHEROSVILLE 
SMITHFIELD  4  E 
SOMERSET 
SOMERSET  1  N 

SPRINGFIELD 

STEARNS 
SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SURSTA 
TATHAM  SPRINGS 

TAYLOPSVlLLE 

TOMPKINSVlLLF 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 


lEW  I 


VALLE 
VANBUREN 
VANCESURG  DAM  3 
WARSAW  MARKLAND 
WAYNESftURG  7  NE 

WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  7 
WILLIAMSTOWN  5  ' 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


COUNTY 


JESSAMINE 

HENRY 

CLARK 

LAUREL 

LAUREL 

LAWRENCE 

LAWRENCE 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 

JEFFERSON 

BALLARD 

BARREN 

HOPKINS 

EDMONSON 

CLAY 
FLOYD 

GRAVES 
MASON 
JACKSON 


ROCKCASTLE 


CLAY 

CAMPBELL 

DAVIESS 


MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 
JOHNSON 


CALDWELL 

ESTILL 

MAOISON 

OHIO 

LOGAN 

LOGAN 

SCOTT 
MARION 
WOODFORD 
MAGOFFIN 


SHELBY 
PULASKI 
PULASKI 

WASHINGTON 
MC  CREARY 
METCALFE 
METCALFE 
WASHINGTON 


9| ANOER 


LEWIS 

GALLATIN 

LINCOLN 

MORGAN 
WHITLEY 
GRANT 

38  07 

82 

37 

38  07 

82 

36 

89 

46 

85 

** 

85 

48 

BS 

50 

86 

0? 

86 

05 

38  I 

38  18 

37  77 

36  50 

38  ll 
38  04 

37  21 


36  43 
36  53 

36  53 

37  52 

38  02 
36  42 
36  45 


82  2' 

83  43 
83  43 


85  53 
88  20 
83  12 


87 

S3 

83 

^1 

84 

1( 

86 

53 

85  21 
85  41 
88  05 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HUBERT  BURGHER 
^NOXVILLE  FERTILIZER  CO 
FED.  AVIATION  AGENCY 

CHARLES  F.  6RANHAM 
HAROLD  C.  FERGUSON 
LOUISVILLE  G.  ♦  E.  CO. 

CORfS  OF  ENGINEERS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

CORPS  OF  ENGINEERS 
BLAINE  MALONE 
WILLARD  E.  FOSTER 
HOMEP  WEL60RN,  JR. 
NATIONAL  PARK  SERVICE 


NORA  5. 


HITE 


JAMES    0.    HUGHES 
MAYFIELD    ELEC,+    WTR.CO. 
CORPS    OF    ENGINEERS 
MRS. WINN  IE    Wt    MORAN 

RICHARD    Tt    SYDNOP 
MRS.    EDITH    J,    SMITH 
MRS.    LELA    M,    HERPELL 
DOLESBOffO 


OF    MIDWA' 


CITY  WATER  WORKS 
OVA  H.  LAWLE" 
ALVIN  L.  BERTRAM 
PROF.  HENRY  C.  HAGGAN 
FRED  CARTMILL 

CITY  OF  MT.  VERNON 


MRS.  ANNA  L.  BROWN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VIRGIL  D.  CLARK 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FED,  AVIATION  AGENCY 


WESTER 


.ACKEY 


ALTON  M.  MARVILL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
THOMAS  C,  HERNOON 
CORPS  OF  EN6INEEPS 


JOHN  B.  BAUER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STANLEY  GARDNER 

FORREST  C.  WILLIS 
NOBLE  ALLEN 
MRS.  IDELL  F,  OEERIN 
PAUL  D.  TOMPKINS 

TVA-709 

VIRGIL  D.  CROUCH 
OVin  K,  MAGPUOER 
GEORGE  E.  SIMPSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 


CHAS.  H.  MC  MURTREY 

TVA-6S4 

R.  C,  OEDMAN 

MRS.  KATmRYN  9.  CARP 

STANLEY  HURO 

TVA-6B0 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
EVERETT  M,  MC  GAUGMEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  RITA  RIDDFR 

MRS.  ELIZABETH  RPOWN 
ESTIL  M,  MEADOWS 
HENRY  NORTHCUTT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


CORPS  OF 


GINFER: 


l-BIG  SANDY,   2-CUMBERLAND|   3-GREEN,   4-K,ENTUCKYi   5-LICKINGi   6-MISSIS5IPPI i   7-0HI0i   8-SALTi   9-TENNESSEE 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  ilimate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Lee  Terminal,  Standlford  Field,  Louisville  13,  Kentucky,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Divisions,  as  used  In  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are;   Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  GST. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
Table.   Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time 
of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  In  apparent  Inconsistencies  In  che  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  Include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 
in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIUATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publica- 
tion "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  30  cents.   Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  f6und  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Cllmatologlcal  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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KENTUCKY  -  JULY  1960 
TEMPERATUEE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   97°  on  the  24th  at  Warsaw  Markland  Dam 
Lowest  Temperature:   52°  on  the  16+  at  4  Stations 


Greatest  Total  Precipitation:   8.06  inches  at  Vanceburg  Dam  32 

Least  Total  Precipitation:   0.30  inch  at  Benton  2 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3,76  inches  on  the  11th  at  Williams- 
burg 2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
JULY  1960 


Temperature 


WESTERN 

BEAVER  DAM 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 

HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MAOISONVILLE  1  SE 

NAYFIELO 

HURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PAOOCAH  FAA  AIRPORT 

PAOOCAH 

PRINCETON 
RUSSELLVILLE 

DIVISION 

CENTRAL 

AOOISON  DAM  4$ 

ANCHORAGE 

8ARDST0WN  S  J  PREP  SCH 

BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
ELIZABETHTOWN 
GLASGOW  WKAY 

GREENSBURG 
IRVINGTON 
LEITCHFIELO 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
SCOTTSVILLE 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 

BLUE  GRASS 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

DIX  DAM 

FALMOUTH 
FLEMINGSBURG  2 
FRANKFORT  LOCK  * 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAYSVILLE  DAM  33 

MOUNT  STERLING 

RICHMOND 

SHELBYVILLE 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

DIVISION 

EASTERN 

ASHLAND  DAM  29 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BENHAM 
BLAINE  I  W 

DEWEY  DAM 

FARMERS 
GRAYSON  1  SE 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

INEZ 

LONDON    FAA    AIRPORT 

MANCHESTER    4    SE 

MIDDLESBOPO 

MONTICELLO 


AM 
AM 


AM 

AM 


AM 
AM 


86t0 
88. 2 
86.9 
88.3 
85. 8M 

87.1 
89.5 
88.0 
88.7 


88.0 
67.5 
89.2 
86.2 
89.5 

88.7 
87.5 


84.9 
84.1 
86.0 

87.5 

86.6 
86.8 
89. IM 
86.0 
85.7 

87.0 
87.5 
85.9 
87.4 
84.1 

83.6 
87.0 
86. 9M 
36. 


86.5 
85.1 
85.3 
86.1 
84.6 

86.0 
86.1 
84.7 
85.8 
84.3 

83.0 
84.0 
83.9 
84.3 
87.6 


85.4 
85.0 
86.9 

85.2 
86.2 
84.7 
86.8 
85. OM 

87.6 
82.8 
86.7 
87.3 
86.0 


64.6 
62.5 
66.6 
62.3 

65. IM 

64.9 
66.4 
65.4 
65.0 


65.0 
64.4 


61.8 
62.6 
62.0 

66.3 

64.7 
62.0 
62. 6M 
63.8 
64.6 

63.8 
63.7 
65.7 
68.5 
64.3 

64.1 
64.4 
64.  5M 
61.6 


61.5 
62.9 
63.4 
60.0 
61.2 

64.2 
61.9 
61.1 
61.9 
65.1 


61. 


.0 
62.5 
62.9 
63.5 
63.4 

61.1 


63.5 
63.1 
63.5 
61.2 
54. 9M 


.1 


62 
61 
61.3 
62.6 
62. 2M 

60.5 
62.9 
63.5 
63,1 
63.7 


75.3 
75.4 
76.8 
75.3 
75.  5M 

76.0 
78.0 
76.7 
76.9 


77.2 
76.9 
77.4 
76.3 
77.6 

76.9 

76.0 


73.4 
73.4 
74.0 

76.9 

75.7 
74.4 
75. 9M 
74.9 
75.2 

75.4 
75.6 
75.8 
78.0 
74.2 

73.9 
75.7 
75.  7M 
74.1 

75.1 


74.0 
74.0 
74.4 
73.1 
72.9 

75.1 
74.0 
72.9 
73.9 
74.7 

72.0 
73.3 
73.4 
73.9 
75.5 

72.5 


74.4 
74.9 
74.5 
73.1 
70. 9M 

73.7 
73.7 
73.0 
74.7 
73. 6M 

74.1 
72.9 
75.1 
75.2 
74.9 


2.1 
2.6 


2.2 
2.3 
2.1 


3 
1.9 


3.3 
1.2 


5.1 
3.2 


91 
92 

26 

26+ 

95 

25 

94 

26 

92 

26 

91 

26+ 

91 

27 

90 

27  + 

90 

26 

91 

26 

97 

24 

91 

26 

05 

26 

91 

31  + 

91 

27+ 

92 

27 

94 

26 

92 

27 

92 

26 

94 

27 

92 

26  + 

90 

27+ 

93 

26+ 

87 

25  + 

92 

25 

92 

25 

91 

25 

Precipitali 


1.77 
.30 
2.91 
1.85 
4.69 

1.54 
1.99 
2.20 
1.30 
5.50 

3.99 
1.68 
1.08 
2.73 
3.45 

.94 


1.03 
3.50 
1.55 


2.39 
1.61 
.84 
1.22 
1.42 

2.26 

1.03 
1.20 
1.72 
1.99 

2.28 
3.12 
3.39 
4.05 

2.08 


2.43 
4.00 
3.15 
4.94 
2.13 

1.43 
4.39 
4.81 
3.82 
1.94 

4.77 
4.98 
4.91 
3.68 


3.85 
3.76 


.15 
.52 

1.67 

1.45 
1.86 


1.96 
2.27 


2.37 
.80 


2.48 

.17 


1.97 
2.38 
2.66 


5.87 
5.44 
6.17 
6.46 
4.11 


33 


2.56 

.57 
.60 


.07 
1.14 


1.16 

.20 

.88 

1.17 

1.63 

.75 
.90 

1.07 
.61 

2.41 

1.92 
.61 
.40 
.82 

1.46 

.68 
1.45 


.42 

1.26 

.50 


.22 
.40 
.53 

.59 

.39 

.53 

1.05 

1.16 

1.08 
1.25 
1.47 
1.63 


76 

1 

55 

1 

30 

2 

49 

54 

44 

1 

34 

1 

81 

1 

85 

73 

1 

55 

1 

.48 

.98 

1 

.34 

2 

.08 

2 

04 

.45 

.00 

.92 

.08 

.77 

.57 

.54 

.67 

.74 

.90 

.52 

.32 

.24 

2 

.46 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


3 
3 

t 

7       3 
9      6 


See   Reference   Noles   Following   Slafion   Index 
-  81    - 
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0 
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S 
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is 
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si 

•1 

o 
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MOUNT    VERNON 

PIKEVILLE 

SOMERSET    1    N 

VANCEBURG    DAM    32 

WEST    LIBERTY                                       AM 

WILLIAMSBURG    2                                  AM 

DIVISION 

85.3 
87,5 
84.8 
85.4 
85.1 

88.9 

61.5 
65.2 
63.8 
61.8 
60.7 

63.4 

73.4 
76.4 
74.3 
73.6 
72.9 

76.2 

74.1 

-  1.1 

-  2.3 

91 
95 
90 
92 
92 

96 

26 
25 
25  + 
26+ 
27 

28 

52 

57 
56 
55 
53 

55 

6 

9+ 

6 
15+ 
15+ 

9 

0 
0 
0 
0 

1 

0 

2 
11 
2 
5 
3 

15 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

3.37 
4.86 
3.08 
8.05 
3.48 

7.05 

5.40 

-       .03 
3.88 

2.25 

.75 

1.30 
1.94 
.75 
3.25 
1.18 

3.76 

31 
1 
3 
4 

10 

11 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

7 
7 
10 
9 
5 

6 

2 

3 
1 

4 
4 

4 

1 
2 
0 
3 

1 

1 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

V\rind        speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 
possible 

1 

3 

Station 

1 
1 

HI 

ill 

l\ 

>2    B 

g       1 

a    J 

OH 

^3 

o. 

O  H 
10 

i 

E- 

S 

3 

3 

8! 

§5 

11 

Average 

sky  cover 
sunrise  to  s 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

N 

10 

5.7 

29 

wsw 

26 

80 

86 

52 

57 

5 

0 

2 

2 

1 

0 

10 

- 

5.5 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

NE 

14 

6.7 

- 

- 

- 

85 

88 

57 

64 

7 

1 

2 

2 

0 

0 

12 

- 

5.2 

LOUISVILLE   WB   AIRPORT 

NNE 

11 

4.5 

24 

w 

3 

82 

88 

59 

59 

3 

0 

4 

0 

1 

0 

8 

53 

5.2 

See   Reference    Notes    Following    Station    Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


AOOISON  DAM  »5 
ALBANY  <•  H 
ANCHORAGE 
APEX  2  NE 
ASHLAND  OAH  29 

BARBOURVILLE 
8AR0ST0HN  S  J  PREP  SCH 

BAXTEH 
BEAVER  DAM 

BENMAM 

BENTON  2 
BEREA  COLLEGE 
BEREA  WATER  WORKS 
BLAINE  1  W 
BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 

BUROINE  2    NF 
BURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 
CAMPBELLSVILLE 

CANEYVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CECILIA 

CLAY  CITY  1  WNW 

CLERMONT  1  SSE 

C08B 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COVINGTON  WB  AIRPORT    R 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 

CYNTMIANA  2 
DANVILLE 
OELPHIA  1  E 
DEVEY  DAM 
DIX  DAM 

DUNDEE    BARRETTS    FORD    8R 

OUNMOR 

EDOYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 

ELIZABETHTOWN 

ELKHORN  CITY 
ELKTON  2    S 
FALMOUTH 
FARMERS 
FLEMINGSBURG 

FLEMINGSBURG  2 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  * 
FRANKLIN  1  E 

FREEBURN  2  SW 
FRENCHBUR6 
GAMALIEL  I  S 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 
GEST  LOCK  3 

GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 
GOLDEN  POND  6  N 
GRANT  DAM  38 

GRAYSON  1  SE 
6REENSBURG 

GREENSBURG  HIWAY  51  BR 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 

HARTFORD  5  tfd 
HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  1*      B 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

HYDEN 


3«*% 

.13 

1.10 

1.06 

1.91 

i.lH 

1.23 

.33 

^.(1? 

.31 

.03 

1.55 

.30 

6.6* 

.66 

.2« 

1.7T 

.20 

5.29 

.*2 

.oa 

5.92: 

1.01 

.15 

1.77 

)ECORO 

MISSINO 

l.«S 

.20 

1.97 

.31 

2.75 

.26 

.64 

2.51 

.32 

.01 

.4:» 

1.50 

.24 

7.83 

. 

. 

. 

3.06 

T 

.20 

T 

4.00 

: 

.70 

2.41 

.24 

2.39 

.04 

.03 

.34 

2.50 

4.00 

1.50 

1.55 

1.61 

.06 

4.09 

.63 

.17 

.84 

.18 

3.47; 

.95 

5.54; 

1.61 

.48 

5.671      .35    l.OO 


5.44   1.19 


RECORD  MISSING 


4.81 
3.70 
2.91 
3. 82 

2.47 


1.85    1.17 


6.171 

.67 

.32 

2.26i 

.25 

.22 

1.80 

.41 

4.51 

.87 

.29 

4.69. 

.63 

.02 

1.5* 

T 

6.41 

.76 

L.21 

6.46 

.71 

1.74 

INE2 

5.33  1 

.23 

ISVINGTON 

1.03 

.01 

J4CICS0H 

4.99  1 

.62 

JEREMIAH 

5.80 

.70 

KEENE  1  NNE 

2.38 

.18 

KENTUCKY  OAH 

.88 

LA  ORANGE  1  SK 

2.65  2 

.05 

LANCASTER 

3.43 

.20 

LEITCHFIELO 

1.20 

.05 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 

1.94 

.57 

LIBERTY 

3.30 

.50 

LITTLE  HICKMAN 

LOCK  e 

1.69 

.20 

LOCKPOPT  LOCK 

2 

4.78  2 

.9? 

LONDON  FAA  AIRPORT 

3.66 

.60 

LOUISA  2 

4.53 

.68 

LOUISVILLE 

1.72 

.18 

LOUISVILLE  WB 

AP         R 

1.99 

.24 

LOUISVILLE  UPP 

;P  GAGE 

2.79  I 

.25 

LOVELACEVILLE 

1.30 

1*J      T 
•       *9< 


MADISONVILLE  1  SE 

MAP«MOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 
MARTIN  1  SSW 
MAYf lELD 
MAYSVILLE  DAM  33 

MCKEE 

MIDOLESeORO 

MIDWAY 

MILLERSTOWN 

MONTICELLO 

MOUNT     STERLING 
MOUNT    VERNON 
MUNFORDVlLLF     1    N 
MURRAY 
OLNEY 


5.77  1,07  1.32                     «*8 

5.3fc  1.75  j    1.00 

3.99  .16  1.92 

4.77  1.16  .18       .15    1.55 


3.12    U13 


« 

2.47 

.01 

.30 

1.05 

1.87 

.15 

.30 

T 

.14 

1.98 

3.45 

.16 

1.02 

.05 

13       14       15 


16       17       18 


19      20      21      22      23      24 


25      26      27 


.40 

.22 

•04       .01       .24 


.82 

.22       .25 
.90       .02 


28      29      30  ;    31 


.27 
.15       T 
1.34 


.30 
.38       .06 


.06       T 
.05       .02 


See   Refereoce  Notes   Followlog  Station   Index 


DAILY  PRECIPITATION 


ONEIDA 

ONEONTA  DAM  35 
0WENS80R0  2  W 
OWENSBORO  DAM  A6 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 

PINEVILLE 

PRINCETON 

RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 

SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE  2  SE 
SCOTTSVILLE 
SCOTTSVILLE  2    SW 
SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 
SHELBYVILLE 
SHEPHEROSVILLE 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 

STEARNS 

SUMMER  SHADE 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

TAYLORSVILLE 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

TYRONr  LOCK  5 
UNIONTOHN  DAM  A9 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 
VANCEBURG  DAM  32 

WARSAW  MAPKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 

WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  k 


Day  of  moDth 


4.06  1.10   .0« 


5*22 
2*22 


1.97 

.36 

3.39 

.OS 

3.73 

2.01 

.22 

2.5* 

3.79 

1.57 

3.67 

.16 

?.3« 

.08 

1.66 

.07 

S.06 

l.t6 

4.B9 

1.11 

1.66 

.19 

3.«e 

.50 

7.06 

•  79 

3.85 

1.03 

13   14   15 


.12 

.45 

.11 

l.l>2 

.*8 

.08 

.03 

.36 

.35 

•  3* 

1.25 

.15 

.20 

19   20   21 


22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


Addltlooal  infornatlon  regardlog  the  climate  of  Kentucky  may  be  obt 
13,  Kentucky,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 
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REFERENCE  NOTES 
the  State  Climatologl: 


following  the  station  name,  such  ae  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  offlc 
as  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
1  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  i: 


of  this  bulletin. 


Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  ar 
Divisions,  as  used  in  "Cllmatolog.cal  Data"  Table  and 
Unle 


not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  In 

ID  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

erature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inch 


al,  Standlford  Field,  Louisville 


the  1 


departun 


of  4-1 


meter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following 
corded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


enent  id  miles.   Monthly  degree  day  totals 
and  Wind"  Table.   Hax  and  Uln  in  "Evaporation 
o  represent  observations  taken  at  the  present 


wfall  table  Include  s 


Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evapo; 
24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  station  Index  shows  observation  t 


sleet.   Entries  of  snow  on  ground 
Ground"  Table,  when  published,  are  fo 


Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weat 
In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observatl' 

Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  ai 
loo  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/o: 


Bureau  and  FAA  : 
Time  and  Tables" 


tat  ions.   For  those  stat 
indicate  the  following: 


ake  the  obser 


daylight  saving  time. 
6:00  a.m. ,  C.S.T. 


Recording  Rain  Gage  Static 
"Soil  Temperature"  Table. 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 
"Supplemental  Data"  Table. 


published  late 
on  ground  Id  t 


OTHER  REFERENCE  NOTES 


Ho  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annua: 

-   No  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evapi 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  Is  not  equipped  with  auti 

*  Amount  Included  Id  followlDg  measuremeat,  time  distribution  unkDowo. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-c. 

on  the  roof  of  a  building. 
//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observatioD  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AH   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  w; 
U  One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  is  entered,  less  than  10  days 

carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  sllghtl; 
SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  suns< 
T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  followlDg  day. 
VAR  This  eDtry  Id  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


"Snowfall  and  Sno' 


"Hourly  Precipitation  Dat: 


I  Ground"  Table;  and  th 


tic  wind  Instn 
red  ground;  hO' 


ord  is 


e  for  detailed  dally  record.   Degree  day  da 
in  Hourly  Precipitation  Data.) 


nth  ; 


Information  concerning  the  history  of  changes  In  loc 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent 
be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climat 


Dting  Offi 

at  Ions, 
,  Govei 


the  publica 


nd  STORM  DATA,  all  of  which  may 


Dt  PrlDtlng  Off 


MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY, 
D.  C. 

f  substations  through  1955  may  be  foi 
Mhlngton  25,  D.  C.  for  30  cen 
>btained  as  indicated  above,  price  15  cents, 

n  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  t< 
Dt  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JULY  1960 


Day 
15 

Of  Month 

1 

Stattoa 

I 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ado: SON  DAM  *9 

MAX 
MIN 

86 

70 

86 
6* 

84 
62 

82 

60 

82 
56 

84 
56 

78 
68 

76 
60 

82 

60 

84 
62 

82 
62 

88 

60 

86 
60 

86 
62 

72 
55 

76 
56 

82 
56 

82 

60 

84 
54 

84 
65 

88 
57 

88 
62 

89 
62 

88 
54 

88 
55 

94 
66 

92 

64 

90 
56 

88 
65 

90 
64 

89 
52 

84.9 
51.8 

ANCMOAAGE 

MAX 
MIN 

80 
6« 

84 
62 

82 
68 

78 
62 

60 
57 

83 

56 

80 
62 

83 
95 

81 
99 

78 
66 

83 
64 

86 

61 

84 
65 

76 
61 

78 
56 

82 
56 

85 

61 

85 
66 

85 
64 

88 
64 

87 
53 

89 
50 

87 
69 

87 
57 

91 
66 

87 
69 

85 
53 

90 
65 

90 
62 

ee 

54 

84 
52 

84.1 
62.6 

ASHLAND  DAM  29 

MAX 

MIN 

81 
68 

88 
64 

79 
65 

78 
60 

80 
58 

82 

57 

81 
59 

83 

96 

89 
97 

81 

67 

81 
68 

85 

63 

89 
66 

80 
67 

79 
67 

85 
56 

85 
62 

90 
68 

88 
67 

85 
66 

83 
61 

90 
59 

92 

53 

91 
65 

89 
69 

95 
57 

88 
72 

87 
55 

90 
64 

90 
65 

79 
55 

85.2 
53.5 

BARBODRVIkLE 

MAX 
MIN 

87 
66 

86 
68 

91 
63 

85 
64 

81 

64 

80 
63 

82 
55 

84 
56 

84 
64 

75 
63 

84 
65 

85 

62 

89 
63 

85 
67 

80 
66 

89 
58 

89 

61 

89 
62 

88 
55 

90 
53 

69 
64 

90 
50 

90 
64 

90 
57 

91 
56 

90 
66 

88 
67 

88 
67 

86 
52 

88 
62 

91 
53 

86.6 
53.1 

BARDSTOXN  S  J  P«EP  SCH 

MAX 
MIN 

SS 
68 

87 
64 

83 
64 

80 
63 

82 

58 

83 
55 

80 

64 

84 
56 

84 

60 

78 
67 

86 
65 

88 

61 

85 
64 

79 
61 

80 
55 

85 
53 

S6 
59 

86 
61 

87 
54 

90 
61 

89 
55 

90 
53 

99 

63 

90 
56 

93 
66 

89 
55 

89 
61 

90 
65 

90 
75 

90 
50 

85 
59 

85.0 
62.0 

BAXTER 

MAX 
MIN 

87 
66 

81 

67 

88 
68 

87 
65 

85 
65 

84 
56 

85 

60 

82 
58 

85 

60 

82 
62 

72 
65 

85 
63 

86 

63 

86 
64 

82 
58 

84 
60 

86 
61 

83 
63 

87 
64 

85 
53 

87 
54 

87 
52 

90 
53 

81 
68 

89 
59 

91 
58 

91 
59 

88 
53 

89 
63 

68 
53 

85 
64 

85.4 
53.5 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

90 
T2 

87 
65 

87 
72 

83 
66 

82 
61 

84 
57 

81 

63 

83 
59 

84 
62 

81 
68 

87 
65 

87 
66 

88 
62 

79 
65 

80 
66 

84 
57 

85 
64 

86 
55 

87 
51 

90 
65 

89 
65 

87 
55 

87 
59 

88 
67 

91 
68 

87 
69 

88 
55 

89 
58 

90 
64 

89 
66 

87 
58 

86.0 
64.6 

BENHAM 

MAX 
MIN 

85 

62 

82 
61 

S3 
65 

89 

70 

84 
62 

82 
53 

83 
54 

81 
62 

85 

57 

81 
62 

74 
59 

82 
66 

65 
60 

88 
67 

80 
58 

84 
55 

84 
58 

83 
50 

89 
51 

85 
50 

88 
60 

89 
57 

91 
63 

86 
62 

88 
64 

90 
67 

92 
65 

87 
59 

87 
66 

88 
58 

81 
53 

85.0 
61.2 

BERTON  2 

MAX 
MIN 

89 
75 

88 
69 

93 

70 

84 
64 

83 
60 

84 
56 

ao 

60 

84 
99 

94 

60 

89 

60 

91 
64 

91 
63 

89 
66 

78 
62 

82 

54 

84 
55 

87 
55 

85 
59 

89 
50 

91 
61 

92 

53 

93 
58 

91 
68 

86 
55 

93 

55 

91 
69 

89 
52 

89 
53 

91 
52 

90 
64 

91 
62 

88.2 
62.6 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

82 
61 

88 
65 

69 
65 

80 
64 

61 
60 

84 
53 

83 
56 

85 
53 

S3 
56 

82 

60 

85 
66 

87 
69 

88 
62 

82 

64 

81 

55 

86 
55 

87 
63 

89 
54 

88 
55 

88 
52 

87 
51 

91 
50 

90 
54 

88 
65 

91 
65 

91 
59 

88 
55 

89 
54 

90 

51 

90 
53 

88 
52 

85.5 
61.5 

BLAINE  1  M 

MAX 
MIN 

85 
50 

84 
50 

86 

60 

85 
51 

84 
51 

84 

54 

86 

53 

80 
53 

85 

92 

86 
54 

87 
54 

84 
54 

87 
62 

88 
62 

76 
64 

78 
54 

88 

87 

88 

87 
51 

86 
58 

86 
55 

92 

92 

92 

94 

93 

90 

90 
62 

90 
59 

91 
55 

85.9 
54.9 

BOMIEVILLE 

MAX 
MIN 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 
MIN 

S3 
73 

89 
69 

88 
69 

88 
66 

82 
64 

83 
61 

83 
63 

83 
61 

83 
66 

87 
69 

85 

67 

87 
66 

88 
66 

79 
64 

82 

59 

85 
62 

88 
67 

89 
67 

91 
53 

94 
65 

91 
67 

93 
61 

88 

71 

88 
69 

95 
69 

90 
71 

89 
67 

90 
69 

90 
68 

91 
57 

89 
69 

87.5 
66.3 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

87 

7* 

88 
67 

86 
68 

83 
67 

83 
61 

83 
68 

82 
61 

85 
67 

86 
63 

82 

68 

86 
66 

88 

64 

84 
64 

78 
65 

82 

67 

87 
59 

B6 
66 

85 
57 

86 
65 

89 
54 

90 
54 

89 
62 

90 
69 

91 

58 

93 

68 

89 
69 

90 
56 

91 
57 

90 
55 

88 
64 

88 
63 

86.6 
54.7 

CAR«(OLLT0N  LOCK  1 

MAX 
MIN 

83 
66 

85 
62 

83 
68 

83 
63 

80 
58 

82 
68 

80 
61 

82 
86 

83 
58 

81 

66 

83 
68 

87 
64 

86 
66 

83 

63 

is 

57 

81 

56 

64 
61 

86 
56 

87 
55 

85 
55 

85 

59 

90 
58 

90 
62 

88 
58 

91 
68 

89 

72 

89 
55 

88 
61 

89 
52 

91 
64 

85 
65 

65.1 
52.9 

CECILIA 

MAX 
MIN 

90 
6* 

90 
62 

85 
70 

86 
63 

ei 

68 

82 
67 

82 

60 

80 
56 

83 
58 

83 
61 

77 
65 

87 
62 

87 
64 

87 
62 

78 
56 

79 
55 

86 
59 

88 
65 

88 
62 

86 
51 

93 

62 

90 
59 

92 
59 

93 

58 

90 
57 

92 
59 

92 
53 

90 
54 

89 
54 

90 
52 

92 
64 

85.8 
52.0 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

92 

68 

89 
62 

88 
69 

84 
62 

85 
57 

89 

55 

86 

62 

86 

56 

86 

97 

87 
67 

88 
66 

90 
62 

90 
64 

86 
60 

86 
64 

87 
55 

90 
62 

89 
65 

90 
55 

93 
59 

93 
71 

92 
67 

95 
55 

95 
69 

90 
63 

92 
56 

92 
62 

53 

61 

89.1 
52.6 

COVINGTON  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
M 

86 
63 

82 
65 

77 
59 

80 
56 

83 

60 

83 

62 

84 
58 

86 
60 

76 
65 

85 
67 

91 
63 

86 
66 

74 
61 

81 
53 

84 
55 

85 

61 

88 
68 

85 
65 

88 
58 

85 
50 

92 

51 

92 

58 

91 
69 

93 
69 

90 
70 

85 
65 

90 
58 

91 
64 

89 
67 

81 
53 

86.3 
63.4 

CTNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

86 
65 

85 

61 

87 
59 

79 
61 

79 
65 

82 

54 

84 

94 

81 
53 

84 
93 

86 
66 

81 
66 

85 

59 

89 
63 

85 
65 

76 
64 

80 
52 

83 
61 

84 
62 

85 
65 

88 
52 

88 
57 

87 
55 

92 

63 

92 
53 

92 
54 

94 
67 

92 
61 

89 
65 

90 
51 

91 
61 

93 
53 

85.1 
60.0 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

86 
62 

83 
64 

86 
61 

86 
60 

80 
58 

80 
55 

82 

58 

81 

55 

83 
97 

80 
60 

80 
65 

84 
66 

85 
62 

85 
62 

76 
62 

76 
62 

86 
58 

83 
54 

85 
53 

85 
50 

88 
61 

87 
60 

89 
60 

89 
63 

88 
65 

91 
66 

89 
62 

88 
53 

87 
61 

86 
52 

88 
62 

84.5 
51.2 

DEWEY  DAM 

MAX 
MIN 

83 
66 

82 
66 

87 
63 

85 
64 

81 
61 

82 
56 

83 

56 

81 
55 

82 
55 

85 
60 

80 
67 

83 
62 

86 
62 

88 
66 

74 
57 

60 
57 

86 
62 

82 
55 

89 

57 

88 
67 

87 
52 

85 
59 

89 

50 

89 
69 

89 
55 

91 
55 

92 
65 

87 
63 

89 
61 

89 
52 

87 
62 

85.2 
62.2 

DIX  DAM 

MAX 
MIN 

87 
67 

87 
66 

85 
67 

80 
63 

80 
61 

82 
56 

82 

63 

82 

58 

82 
59 

83 
67 

83 
65 

86 

61 

86 
66 

82 
64 

79 

57 

85 

60 

86 
67 

85 

67 

85 
68 

88 
54 

87 
65 

90 
51 

90 
71 

90 
56 

92 

57 

92 

72 

90 
55 

89 
57 

91 
53 

91 
64 

88 
64 

85.0 
54.2 

ELIZA8ETHT0WN 

MAX 
MIN 

88 

67 

83 
63 

83 
68 

82 
63 

81 
69 

82 
56 

82 
60 

83 
56 

83 
62 

84 
64 

85 
65 

87 
63 

86 
65 

83 
64 

81 
62 

83 
57 

84 
64 

86 
56 

85 
64 

91 
53 

89 
55 

89 
64 

90 
71 

90 
68 

92 
57 

90 
58 

89 
65 

89 
58 

68 
53 

89 
65 

90 
53 

85.0 
53.8 

FALMOUTH 

MAX 
MIN 

81 
66 

86 
61 

86 
63 

77 
61 

80 
57 

83 
66 

82 
63 

84 
56 

86 
56 

84 
65 

85 
67 

89 
61 

86 
66 

75 
64 

80 
54 

83 
54 

86 
62 

88 
65 

87 
65 

87 
64 

87 
58 

93 
57 

91 
54 

86 
55 

95 

57 

90 
68 

88 
63 

89 
62 

90 
53 

92 
52 

91 
63 

85.1 
51.9 

FARMERS 

MAX 
MIN 

85 
66 

86 
62 

86 
58 

80 
62 

81 
58 

83 
54 

81 
59 

83 

53 

85 

52 

83 
66 

84 

67 

87 
61 

88 
64 

87 
67 

79 
64 

85 
55 

84 
61 

88 
55 

87 
65 

87 
53 

85 
58 

90 
55 

90 
62 

90 
55 

91 

64 

92 
54 

88 
67 

90 
64 

89 
60 

89 
52 

88 
62 

86.2 
51.1 

FLEMINGSBURG  2 

MAX 
MIN 

83 
65 

85 
60 

78 
64 

77 
59 

78 
57 

81 
55 

78 
61 

82 
94 

84 
53 

82 
63 

83 
67 

86 
69 

87 
64 

76 
66 

78 
55 

82 
55 

84 
62 

89 
55 

86 
55 

86 
52 

85 
59 

92 
55 

92 

64 

90 
63 

92 
52 

94 
56 

89 
64 

88 
56 

86 
51 

90 
61 

82 
53 

84.7 
61.1 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 

MIN 

88 
72 

87 
64 

89 

74 

85 

67 

81 
62 

84 
61 

83 
66 

82 
61 

87 
61 

83 

71 

89 
62 

90 
69 

88 
71 

84 
64 

80 
60 

82 
60 

83 
53 

85 
64 

89 
65 

91 
68 

91 
69 

88 

71 

89 
72 

87 
68 

95 
70 

88 

70 

93 

67 

87 
67 

90 
56 

91 
70 

84 
69 

85.9 
55.6 

FRANKFORT  LOCK  * 

MAX 
MIN 

86 
66 

81 
63 

88 
63 

83 
61 

79 
67 

81 
57 

84 
58 

82 
56 

83 

57 

83 
60 

81 
68 

85 
62 

89 
61 

85 
66 

78 
56 

81 
55 

84 
56 

85 
55 

85 
55 

87 
54 

89 
50 

88 
59 

91 
60 

90 
57 

88 
58 

92 
68 

90 
55 

90 
55 

89 
63 

91 
53 

90 
63 

65.8 
61.9 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

87 
7* 

86 
68 

86 

74 

87 
63 

81 
61 

82 

57 

81 
59 

83 
59 

82 
64 

82 
65 

87 
66 

86 
66 

85 
62 

81 
63 

80 
58 

86 
60 

84 
67 

85 
57 

85 
63 

88 
54 

88 
57 

89 
52 

88 

70 

88 
66 

93 
55 

90 
69 

87 
63 

88 
66 

88 
67 

88 
52 

86 
55 

85.7 
54.5 

GOLDEN  POND  >  N 

MAX 
MIN 

92 
72 

87 
63 

82 
60 

81 
65 

82 
60 

84 
66 

80 
62 

84 
65 

87 
62 

88 
68 

91 
64 

91 
64 

89 

64 

87 
65 

85 
55 

86 
55 

85 
54 

87 
54 

89 
51 

92 
53 

94 
64 

92 
58 

91 
51 

93 
53 

96 

61 

90 
68 

92 
65 

91 
64 

92 
53 

91 
65 

87 
57 

88.3 
52.3 

GRAYSON  1  SE 

MAX 
MIN 

83 
67 

83 
61 

86 

63 

73 
60 

77 
66 

80 
54 

81 
59 

80 
55 

82 
55 

85 

57 

82 
66 

82 
62 

88 
64 

89 
67 

74 
66 

79 
54 

80 
59 

85 
62 

91 
65 

85 
54 

86 
59 

84 

57 

89 

50 

90 
55 

91 
67 

90 
55 

94 
57 

88 
64 

89 
52 

90 
62 

90 
55 

84.7 
51.3 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

90 
66 

85 
67 

89 

70 

87 
65 

86 
60 

85 

56 

83 

56 

83 

66 

83 
60 

85 
63 

83 

65 

88 
64 

87 
72 

85 
64 

80 
57 

82 
58 

86 
62 

85 
55 

87 
65 

89 
53 

90 
64 

90 
52 

90 
55 

90 
58 

90 
59 

92 

59 

91 
67 

89 
67 

89 
65 

90 
64 

89 
64 

87.0 
53. S 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

85 

70 

87 
65 

89 
72 

85 
67 

81 
63 

82 
58 

79 
65 

83 
60 

86 
64 

85 
70 

86 
66 

88 
65 

87 
67 

76 
61 

60 
58 

83 
58 

84 
63 

84 
54 

86 
63 

89 
56 

91 
55 

87 
67 

88 
70 

89 
56 

91 
69 

91 
68 

90 
65 

89 
57 

85.8 
55.1 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

MAX 
MIN 

86 
67 

87 

67 

90 
64 

81 
65 

87 
62 

83 
54 

84 
66 

84 
54 

84 
36 

83 
67 

85 
67 

85 
61 

87 
64 

85 
67 

80 
66 

86 
56 

86 
61 

85 
54 

66 
56 

88 
62 

88 
63 

91 
50 

91 
55 

90 
56 

92 
57 

92 
66 

89 
53 

89 
53 

89 
65 

89 
60 

87 
57 

85.8 
62.5 

HENDERSON  7  SSW 

MAX 
MIN 

90 
73 

85 
65 

89 
74 

82 
62 

82 

60 

85 
58 

81 
61 

83 
58 

86 
62 

79 

70 

89 
64 

89 

65 

86 
71 

80 
61 

82 
59 

84 
57 

85 
61 

87 
64 

88 
62 

93 
66 

91 
66 

89 
66 

93 

71 

90 
58 

93 
59 

89 
59 

90 
55 

89 
58 

91 
52 

91 
59 

87 
55 

87.1 
54.9 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

92 
72 

92 

72 

95 
76 

92 
68 

79 
60 

84 
60 

85 

62 

64 

57 

87 
61 

90 
66 

92 
72 

93 
69 

92 

70 

88 
63 

84 
58 

84 
60 

83 
60 

86 
51 

86 
55 

88 

54 

93 
69 

96 
59 

90 
69 

93 

57 

94 
59 

92 
71 

91 
58 

95 

70 

94 
70 

91 
70 

89 
58 

89.5 
65.4 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

83 
63 

81 
67 

88 
65 

86 
64 

80 
61 

81 
53 

83 
56 

81 
65 

56 

85 

82 
61 

83 
62 

36 

65 

85 
58 

80 
58 

86 
61 

82 
52 

87 
56 

85 
54 

86 
65 

85 
59 

90 
51 

87 
67 

88 
67 

90 
65 

90 
67 

87 
67 

87 
57 

87 
50 

86 
64 

85.0 
52.2 

HOPKINS* I LLE 

MAX 
MIN 

92 
72 

87 
67 

90 
69 

91 

67 

86 

64 

84 
60 

85 
65 

82 

60 

85 
67 

90 
69 

90 
66 

90 
67 

90 
66 

88 
60 

77 
58 

82 
59 

84 
64 

85 
62 

87 
52 

89 
54 

92 

66 

91 
67 

90 

70 

91 
67 

87 

68 

91 
59 

91 
66 

90 
58 

89 
65 

90 
56 

92 
67 

68.0 
55.4 

Ses  RelersDC*  Notes  FoUowing  Station  Index 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
JULY  1960 

1 

Day  Oi  Month 

D> 

g 

Slalion 

1 

2 

1 
3   4 

s 

sj. 

8 

'! 

10   11  1  12   13 

14   15 

1 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

INEZ 

MAX 

MIN 

84 

66 

88   87 
66   63 

S3   84   8S 

64   60   54 

64   84   66 

58   54   62 

81   84   8S 
61   62   60 

86   87   81 
61   60   57 

67   93   92 
56   66   57 

91   89   86 
53   53   59 

91   91   91 
53   61   64 

93   93   90 
56   64   59 

90   90   69   89 
62   59   61   64 

87.6 
60.5 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

87 
70 

88   86 
63   70 

84   83   85 
63   59   57 

81   82   85 
60   56   61 

77   87   90 
69   66   65 

89   79   80 
61   60   57 

86   86   69 
56   63   66 

89   91   90 
63   64   64 

92   92   93 
63   71   67 

94   90   92 
58   70   64 

91   91   92   68 
69   62   63   64 

87.5 
63.7 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

84 
74 

86   85 
65   70 

85   81   82 
65   63   60 

60   62   83 
64   60   63 

81   86   67 
69   64   66 

87   77   79 
67   62   58 

64   65   85 
60   65   63 

65   89   89 
65   67   56 

92   88   88 
55   71   68 

92   90   90 

70   70   66 

90   90   93   87 
69   57   67   67 

65.9 
65.7 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 
66 

85   82 
65   66 

78   80   80 
62   59   59 

77   61   82 
63   59   64 

80   83   86 
68   69   63 

85   76   79 
68   63   67 

62   83   86 
60   66   69 

85   88   85 
66   65   54 

91   89   87 
65   70   66 

91   91   68 
69   72   67 

87   90   90   86 
69   65   66   65 

84.3 
65.1 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 
70 

87   86 
67   66 

83   80   60 
64   63   58 

80   81   61 
68   68   62 

74   82   61 
66   67   61 

84   79   79 
61   60   69 

86   81   66 
60   64   64 

83   85   65 
66   61   62 

87   63   65 
60   69   65 

87   86   83 
64   65   66 

82   83   81   64 
62   60   59   64 

62.8 
62.9 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

81 
68 

84   87 
68   74 

78   82   84 
67   64   62 

62   83   S3 
68   63   64 

64  86   69 

65  68   70 

88   82   83 
69   68   66 

86   87   90 
63   68   73 

90   94   91 
70   72   59 

93   92   92 

59   75   72 

95   94   93 

74   74   67 

89   89   90   68 
75   58   65   64 

87.4 
66.5 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

80 
68 

84   84 
62   68 

78   80   62 
64   61   58 

60   S3   62 
63   58   62 

77   85   66 
67   63   64 

85   78   79 
67  61   57 

81   84   85 
57   55   56 

86   87   85 
66   55   54 

87   85   88 
63   70   68 

91   87   87 
69   69   65 

88   89   89   85 
67   64   65   65 

84.1 
64.3 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

88 

74 

87   91 
67   72 

84   85   85 
65   60   58 

63   63   66 

62   56   63 

90   92   94 
70   69   66 

90   80   83 
70   63   56 

84   86   89 
59   59   62 

69   93   94 
62   64   56 

92   92   91 
69   57   65 

95   90   93 
66   70   67 

92   92   90   86 
64   65   67   70 

88.7 
65.0 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

78   61 
66   57 

86   65   86 
67   63   64 

88   91   92 
53   55   67 

89   88   89 

65   72   57 

91   88   91 
70   69   66 

90   90   89   66 
68   64   67   68 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

72 

84   85 
66   70 

81   80   81 
65   59   55 

60   62   62 
60   66   62 

80   84   82 
69   62   61 

85   76   77 
64   62   60 

84   83   83 
64   54   55 

83   86   67 
63   55   55 

85   86   87 
54   70   57 

90   66   85 
67   69   62 

86   86   86   85 
55   65   63   65 

83.6 
64.1 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 

MIN 

85 
67 

90   89 
69   66 

85   83   84 
64   64   56 

82   64   S3 

67   56   59 

78   86   65 
65   66   62 

69   84   81 
63   69   69 

89   85   88 
69   63   63 

87   89   87 
56   54   54 

91   90   91 
52   57   56 

92   91   67 
67   67   65 

86   88   87   91 
64   62   62   64 

86.7 
63.5 

MAYFIELO 

MAX 
MIN 

88 
74 

87   91 

71   70 

79   64   65 

66   62   61 

83   65   69 
64   57   63 

90   91   92 
72   70   67 

90   60   63 
71   66   57 

66   85   87 
61   62   63 

85   92   93 
65   55   57 

91   91   90 
72   71   58 

91   91   90 
70   67   69 

91   91   90   86 
65   67   67   69 

68.0 
66.4 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

83 
66 

80   85 
60   60 

74   75   79 
59   56   55 

81   79   61 
56   68   58 

64   79   62 
59   64   62 

85   84   74 
64  66   56 

78   81   82 
57   58   58 

85   85   65 
65   63   57 

62   68   69 
58   61   64 

89   89   91 
66   66   65 

85   85   87   86 
65   6*  63   62 

63.0 
61.0 

MIDDLESBORO 

MAX 
MIN 

83 
66 

90   91 
69   66 

67   84   66 
64   65   57 

65  66   64 

66  56   60 

81   86   88 

67   66   68 

88   86   6S 
63   70   54 

87   65   66 
59   60   60 

68   88   89 
66   61   64 

90   66   89 
60   66   67 

92   91   88 
67   65   69 

90   89   87   90 
62   61   60   61 

87.3 
63.1 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

65 
73 

88   88 
72   68 

88   82   84 
65   65   55 

64   65   65 

57   56   63 

82   65   86 
66   68   62 

65   82   62 
62   65   56 

88   62   85 
58   66   66 

65  88   66 

66  62   64 

86   66   88 
62   67   65 

91   90   87 
65   67   66 

88   66   86   89 
52   61   61   63 

86.0 
63.7 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

83 
64 

84   84 
62   66 

78   61   61 
60   57   56 

76   61   82 

62   57   57 

60   83   84 
66   66  61 

86   60   78 
66   65   55 

81   81   87 
57   64   56 

86   88   64 
67   64   61 

88   87   66 
50   67   63 

88   90   90 
65   66   64 

86   88   88   83 
65   63   63   63 

84.0 
62.5 

MOUNT  VERHON 

MAX 
MIN 

85 
69 

88   87 
65   66 

80   61   62 
64   60   52 

81   63   62 
56   53   60 

80   63   85 
67   66   68 

85   76   81 
60   65   54 

85   85   67 
55   63   63 

66   85   86 
55   60   62 

88   87   69 
66   62   59 

90   91   89 
65   68   61 

89   88   69   69 
62   61   63   57 

65.3 
61.5 

MURRAY 

MAX 
MIN 

86 

73 

83   90 
69   70 

83   83   62 
66   61   60 

61   64   90 
64   59   63 

91   90   91 
67   69   66 

69  79   80 

70  62   69 

79   83   87 
59   60   61 

87   93   93 
53   56   59 

91   92   66 

72   70   68 

95   90   91 
71   72   58 

91   92   91   89 
68   70   69   69 

87.5 
66.3 

OWENSBORO  2  M 

MAX 
MIN 

87 
74 

89   88 
65   74 

85   85   86 
65   62   60 

64   86   68 
63   61   64 

79   91   93 
70   65   66 

89   82   65 
69  60   59 

87   67   88 
69   66   65 

90   94   94 
62   64   69 

91   92   93 
65   71   67 

95   89   94 
66   69   65 

96   95   92   69 
70   64   67   66 

89.2 
65.6 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

86 
71 

86   89 
67   74 

81   61   64 
65   58   61 

81   81   84 
61   58   64 

88   69   90 

72   70   67 

86   76   80 
72   62   57 

82   84   65 
62   52   64 

87   91   94 
65   57   58 

69   66   69 
71   69   67 

91   66   90 
72   72   66 

68   90   88   83 
67   66   72   66 

86.2 
66.4 

PAOUCAH 

MAX 
MIN 

87 
70 

87   93 
67   74 

68   86   87 
65   59   58 

64   83   66 
63   59   64 

90   93   94 

71   68   67 

91   80   85 
71   62   67 

87   86   69 
59   59   63 

94   95   92 
66   66   72 

94   89   96 
69   65   69 

95   90   92 
70   70   68 

91   92   91   86 
66   65   68   68 

89.5 
65.7 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

82 
69 

89   89 
71   66 

85   64   87 
65   62   56 

83   87   85 
59   57   57 

79   85   67 
67   67  63 

90   80   63 
67   70   63 

86   65   93 
61   63   66 

90   65   85 

67   67   57 

93   69   69 
53   70   59 

93   95   90 
70   68   68 

91   90   91   90 
66   66   64   66 

87.5 
65.2 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

88 
71 

82   90 
65   65 

91   85   66 
66   62   59 

86   87   86 
59   59   64 

87   90   91 
71   66   67 

89   60   61 
71   63   56 

84   65   69 
66   62   62 

90   93   92 
63   54   66 

92   91   90 
68   70   67 

92   92   91 
69   70   64 

91   94   94   66 
66   63   69   69 

88.7 
66.0 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

84 
63 

82   86 

65   67 

85   76   60 
61   60   57 

80   79   82 
60   56   60 

82   81   83 
66   66   61 

84   86   7* 
64  65   56 

78   84   84 
56   64   66 

85   86   85 
55   52   53 

84   89   88 
61   68   64 

67   90   88 
67   69   63 

87   87   66   88 
65   65   62   63 

83.9 
62.9 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

85 
73 

88   90 
67   68 

65   84   84 
65   63   58 

82   86   88 
62   58   65 

88   89   89 
69   65   65 

88   79   82 
63   61   56 

86   86   65 
58   53   55 

86   90   92 
52   64   66 

90   69   90 
63   68   64 

93   91   90 
67   59   65 

91   90   90   68 
67   66   64   67 

87.5 
64.4 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

86 
69 

89   90 
69   70 

85   83   83 
65   64   56 

81   85   64 
59   58   63 

86   87   87 
66   66   64 

85   79   82 
64   64   56 

88   85   84 
58   67   66 

88   90   90 
63   65   51 

91   90   90 
54   71   59 

93   90   89 
67   70   54 

90   89   89   90 
66   63   64   65 

67.0 
64.4 

SHELBYVILLE 

MAX 
MIN 

86 
61 

83   85 
64   70 

81   77   60 
61   59   58 

82   79   82 
62   68   61 

81   80   86 
66   66   63 

87   84   77 
67   63   57 

78   82   86 
58   53   65 

84   64   89 
56   64   62 

85   89   90 
61   70   65 

87   91   88 
57   70   64 

69   67   88   68 
67   63   55   63 

84.3 
63.5 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

82 
71 

87   86 
69   68 

84   80   61 
65   64   56 

61   61   85 
67   69   62 

80   84   84 
68   67   62 

66   78   79 
59   66   58 

86   83   85 
50   55   55 

86   89   66 
66   50   56 

89   84   69 
50   70   67 

90   90   87 
56   57   65 

86   65   66   86 
63   52   64   63 

84.6 
63.6 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

84   88   89 
75   69   71 

65  64   83 

66  63   60 

83   85   82 
59   61   64 

86   86   87 
64   61   64 

86   84   81 
63   60   58 

87   85   87 
50   58   55 

87   90   90 
63   54   55 

91   90   90 
62   70   65 

94   91   88 
66   67   54 

89   88   68 
65   56   67 

85.9 
64.5 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

81   84   81 
65   62   63 

78   80   82 
58   57   S5 

60   84   85 
60   66   56 

80   84   88 
63   67   63 

88   78   79 
65   64   56 

83   85   69 
56   51   55 

86   87   89 
64   64   59 

87   91   92 
65   54   64 

91   92   65 
66   56   66 

87   90   90   89 
67   62   62   64 

85.4 
61.6 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 
MIN 

84   88   86 
68   65   65 

80   86   87 
66   56   55 

62   84   86 
61   56   58 

87   88   91 
66   65   63 

86   79   76 
63   64   56 

86   86   90 
67   69   56 

89   90   67 
53   67   54 

92   91   97 
53   67   70 

94   90   92 
70   70   56 

92   93   91   86 
68   64   63   63 

87.6 
63.4 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

84   82   86 
65   64   62 

86   80   80 
62   58   54 

63   60   63 
68   63   53 

85   82   82 
66   66   60 

66   88   74 
63   66   53 

79   66   63 
54   59   64 

89   87   87 
55   62   69 

85   89   89 
66   51   64 

90   90   92 
63   63   66 

88   68   89   69 
52   51   58   62 

85.1 
50.7 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 
MIN 

87   86   92 
64   68   67 

92   89   67 

65   66   57 

86   87   86 
68   57   56 

66   77   67 
64   67   64 

89   90   84 
64   66   58 

86   90   84 
59   51   63 

87   88   91 
55   54   64 

91   92   93 
53   64   64 

92   94   92 
68   69   66 

96   92   92   90 
64   53   62   63 

68.9 
63.4 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

MAX 
MIN 

84   79   86 
64   61   64 

77   76   78 
59   55   56 

80   79   84 
60   55   59 

85   79   83 
60   64   60 

87   83   74 
62   63   63 

79   82   84 
66   68   52 

86   64   66 
65   65   60 

86   90   89 
60   62   55 

69   91   69 
55   59   63 

88   68   90   88 
64   61   63   61 

63.9 
61.1 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

89   85   87 
66   69   65 

89   86   81 
62   64   54 

82   83   64 
54   55   59 

84   87   88 
65   66   62 

82   86   80 
62   64   53 

81   88   83 
55   59   52 

87   87   89 
53   52   63 

90   90   91 
52   57   51 

90   92   91 
52   56   54 

89   89   89   88 
62   50   63   50 

86.6 
51.6 

See  Relercnce  Noles  Following  Sution  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


KENTUCKY 
JULY  1960 


Day  oi  month 

StshOD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

lo| 

DEWEY  DAB 

EVAP 
WIKD 

9 

8 

3 

10 

.21 
2 

.27 
3 

.19 
5 

.24 

5 

.24 

1 

.12 
3 

3 

.17 
4 

.16 

1 

.16 
10 

.08 
8 

.16 
3 

.19 
1 

.12 
2 

.24 
10 

.17 
4 

.22 

4 

.18 
2 

.21 
0 

.21 

1 

1 

1 

.19 

7 

.22 
2 

.13 

0 

.11 

3 

.18 

4 

B5.54 
120 

DIX  DAK 

EVAP 
WIND 

.16 
37 

.12 
20 

.24 
15 

.24 
48 

.12 
35 

.35 
22 

.24 
30 

.25 

25 

.28 
26 

.10 
26 

.12 
33 

.20 
26 

.20 
2 

.20 
79 

.20 
33 

.22 
41 

.18 
26 

.17 
16 

.20 
33 

.20 
31 

.26 
23 

.24 
21 

.20 
11 

.22 
19 

.19 
13 

.26 
24 

.17 
49 

.23 

5 

.19 
25 

.22 
10 

.31 
58 

6.48 
862 

UADISOKVILLE    1    SE 

EVAP 
WIND 

.28 
61 

35 

.14 
42 

.28 
61 

.28 

47 

.25 
32 

.23 
35 

.27 
37 

.28 
39 

.14 
28 

.13 
14 

.23 
28 

.28 

27 

.14 

45 

.14 

35 

.28 
38 

.26 
23 

.21 
32 

.21 
24 

.23 
21 

.24 
20 

.24 
20 

.17 
17 

.13 
25 

.24 

14 

.54 
44 

.28 
51 

.22 

18 

.25 
27 

.28 
22 

.28 
44 

B7.37 
1006 

WOLF   CREEK   DAD 

EVAP 
WIND 

.20 
24 

.13 
10 

.20 

9 

.26 
21 

.17 
2 

.25 
14 

.12 
22 

.56 
14 

.25 
18 

.15 

7 

.21 
10 

.19 

6 

.22 
14 

.16 
19 

.24 
30 

.17 
24 

.15 
8 

.12 
10 

.14 
15 

.23 
15 

.18 
9 

.31 
14 

.20 
15 

.11 
10 

.30 

5 

.21 

10 

.35 
10 

.12 

20 

.25 

5 

.23 

5 

.21 
10 

6.60 
405 

Dlx  Dam  -  Evaporation  pan  is  coated  with  aluminum  paint  inside  and  out  each  year  before  being  placed  in  operation. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


A0DIS0r4    DAM    ' 

ANCHORAGE 


BAR90U»VlLLE 
BARDSTOWN    S    J    PREl 
BAXTtR 
BEAVER    DAM 
BENHAM 

I  BENTON 
' BENTON    2 
jBEBEA    COLLEGE 
IbEBEA    WATER    WORKS 


bonnieville 
Ibowling  green 
bowling  green  su8st* 

BOWL  1 1 


BREN 


DAM 


BROWNSVILLE  LOCK 
,BURDINE  2  NE 
■BURKESVILLE 
'CAOn  LOCK  E 

CALHOUN  LOCK  2 


CAMP8EL 
CANEVVI 
CARROLL 


SVILLE 


IcLERMONT  1  SSf 
.CLINTON 
ICOSB 

.COLLEGE  HILL  LOCK  U 
o    COVINGTON  wo.  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  Pi 


DUNDEE  BARRETT! 

OUNMOR 

OVER 

EDOYVILLE    LOCK 

EDMONTON 

ELUABETHTOWN 


!  FOROS 
. FRANK 
FRANK 


COUNTY 


BRECKINRIDGE 


tAOlSON 
MADISON 
.AWRENCE 


IN    1    e 


FREEBURN    2    SW 
FRENCHBUR& 
GAMALIEL    1     S 
GEORGETOWN    WATER 
GEST    LOCK    3 

GLASGOW 

GLASGOW  WKAY 

GLENOALE  1  E 
[GOLDEN  PflND  8  N 
.GRANT  0AM  38 

GRAYSON  1  SE 
GREENSBUCG 
GREENSRURC  hImAY 
GBEENu^'  DAM  30 
GREENVILLE  2    W 

HALEY5.  MILL 
MARTKORO  6  Nw 
HAZARD 

HAZARD  WATtR  WOHl 
■HEIDELBERG  LOCK 


HlNDMAN 
HODCENV 

1  HOPKINS' 
HYOEN 

,  INEZ 


[KENTUCKY  DAM 

IlA  grange  1  SW 

LANCASTtR 
.LEITCHFIELO 

LEXINGTON  WB  All 

LIBERTY 


199B  HARRISON 
Z003  HARRISON 
201*0    BOYLE 


2366  MUHLENBERG 
2391  BRECKENRIDGE 
ZA*.?  LVON 


leming 

AD 1  SON 

RITTENDEN 


3*30  GREEN 
35  GREEN 

EENUP 
1  MUHLENBERG 


3899 

KNOTT 

CHRISTIAN 

LESLIE 

413t 

MARTIN 

<.165 

BRECKINRIDGE 

4196 

BREATHITT 

*>255 

LETCHER 

JESSAMINE 

&414 

LIVINGSTON 

4595 

OLDHAM 

.fc?0 

GARRARD 

GRAYSON 

47Afi 

FAYETTE 

4755 

CASEY 

36  50 
38  23 
38  23 

37  39 


37 

3* 

36 

Ofl 

afl 

3B 

36 

36 

53 

36 

20 

36 

57 

36 

20 

20 

le 

15 

52 

54 

26 

25 

16 

35 

22 

37  18 
36  *7 

38  40 


87  00 
66  13 
B8  05 
85  37 
B5  52 

82  21 

87  10 
84  20 

83  33 
83  43 

83  45 

84  16 

88  06 
84  5Z 


37  00 

89  55 

37  00 

85  55 

37  36 

85  5* 

36  54 

SB  00 

38  59 

84  50 

38  19 

82  56 

37  15 

85  30 

37  15 

85  30 

38  37 

82  51 

37  IZ 

87  12 

37  03 

87  20 

37  3Z 

86  54 

37  15 

83  IZ 

83  II 

37  33 

83  46 

37  32 

85 

36  51 

87 

37  10 

83 

37  52 

82 

37  53 

86 

37  33 

83 

37  10 

82 

37  01 

B8 

38  Z4 

85 

24 

37  37 

84 

36 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


CORPS  OF  ENGINEERS 

S.BARBARA  H*    COOL 
CHARLES  G*  BARRET 
SPENCER  PROWSE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

NION  COLLEGE 

T»  JOSEPH  PREP.  SCHOO 

.  HOMER  NOLAN 

*  G.  YOUNG 

.  C.  WHITEAKER 

JAMES  H.  MILLER 
RADIO  STATION  WCBL 
JAMES  At  GROSSMAN 
ms*  LAURA  B*  GABBARD 
JOHN  LEE  BURTON 

CITY  OF  BONNIEVILLE 


ELDRIDGE  SKAGGS 

N  E*  JOHNSON 
MARVIN  M.  LEE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

.  MC  riNLEY 

'.  COX  SR. 

corps  of  engineers 
illiam  s.  vertrees 

OEL  w.  mountz 

8ernheih  foundation 
woodson  d.  franklin 

MRS    8ENN1E    Bi    WHITE 
CORPS   OF    ENGINEERS 

U.S.  weather  bureau 


OEP 


CONS. 


MRS 


CARDINAL    DAIRY 
>.    COLDIRON 
,    EVA    M.    DAVIS 


BALLARD    F.    WALKER.    JF 
H4TTIE    B4    BARNEY 
CORPS    OF    ENGINEERS 
PHILLIP    0.    THACKER 
JESSE    L.    HUFF 

N*    D<    GIVENS 
LENA    BLAIR 
CORPS    OF    ENGINEERS 
JOHN    E*    MORAN 
RADIO    STATION    WIEL 

EDMOND    0.    BENNETT 

ICH4R0    ANDERSON 

FRANK    H.    LAWSON 

C.    C.    STAMPER 
JEAN    FLEMING 


WILLI* 

H  H.  FISCHER 

:oRPS 

OF  ENGINEERS 

roRPs 

OF  ENGINEERS 

CORPS 

MRS  K 

TIE  D.  NEAL 

MRS  A 

TA  S.  GOOSLIN 

*ISS  ESTHER  WILSON 

E.  GU 

DECKAOD 

VILLI 

M  F,  6RAMBLETT 

CORPS 

OF  ENGINEERS 

EMILY 

M.  BEAM 

UDIO 

STATION  WKAY 

JEWEY 

S.  HILL 

=ISH  ♦  WLDLF,  REFUGE 

CORPS 

OF  ENGINEERS 

ALBER 

G.  SWANAGAN 

■lOWARD  PICKETT 

LYNN 

.  BLAKEMAN 

:ORP  OF  ENGINEERS 

C.  R. 

LOVELL 

CLEATUS  E.  BRINKLEY 

DAVID 

K.  CARSON 

BAILEY 

lEE  J 

HOGSTON 

CORPS 

OF  ENGINEERS 

MfiS.    NELL    S.    CALVIN 

TVA-679 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HlNDMAN  SETTLEMENT  SCM 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
NEWELL  F.  SMITH 
MRS.  FERN  F.  ELAM 
UNITED  FUEL  GAS  CO. 

FLOYD  G.  ROeeiNS 
JAMES  0.  MALONEY 
HOBART  tSON 
HUGH  W.  SUFFIN 
TVA-379-A 

ALBERT  V.  HARDIN 
KENTUCKY  UTILITIES  CO. 
CLYDE  STIKELEATHER 
U*S*  WEATHER  BUREAU 


ITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  Z 
LOGLICK  1  S 


LOUISA  Z 
LOUISVILLE 

LOUISVILLE  BOWMAN  I 
LOUISVILLE  Wfl  AP 

LOUISVILLE  UPPER  G, 

LOVELACEVILLE 

LUCAS 

ISONVILLE    1     S£ 
MAMMOTH    CAVE    PARK 


SE 


MANCHESTER 
MARTIN    1    SSW 
MAYFIELO 

MAYSVlLLE    DAM    33 
MC    KEE 

.INNEYSBURG 
META 

MIDDLE SBORO 
MIODLESBOBO    SEWAGE    PL 
MIDWAY 

MILLERSBURG 

MILLERSTOWN 

MONT  I  CELLO 

MOREHEAD    STATE    COLLEGE 

MOUNT    STERLING 

MOUNT    VERNON 

MUNFORDVILLE    1    N 

MURRAY 

OLIVE    HILL    2    WNW 


ONEIDA 

ONEONTA    DAM    35 
OWENSBORO    Z    W 
OWENSBORO    DAM    46 
PADUCAH    FAA    AIRPORT 

PADUCAH 

PADUCAH  SEWAGE  PLANT 

PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 

PINEVILLE 


PR  IN 


ETON 


RAVENNA  LOCK  IZ 


SALYERSVILLE  Z  SE 

SCOTTSVILLE 

SCOTTSVILLE  2    SW 

SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHELBYVILLE 
SMEPHEROSVILLE 
5MITMFIEL0  4  S 
SOMERSET 
SOMERSET  1  N 

SPRINGFIELD 
STEARNS 
SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TATHAM  SPRINGS 

TAYLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 

VANCEBURG  DAM  32 
WARSAW  MARKLAND  DAM 


WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG 
WILLIAMSTOWN 
WILLOW  LOCK 
WOLF  CREEK  0. 


WOODBURY  LOCK 


COUNTY 


4825 
4897 
4882 
4893 
4898 

JESSAMINE 

HENBV 

CLARK 

LAUREL 

LAUREL 

4943 

LAWRENCE 

4954 

LAWRENCE 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 

4959 

JEFFERSON 

500Z 
5067 
5097 

BALLARD 
BARREN 
HOPKINS 
EDMONSON 

5111 

CLAY 

5171 
5230 
5243 
9291 

FLOYD 
GRAVES 
MASON 
JACKSON 

5301 

PENDLETON 

WAYNE 
ROWAN 
MONTGOMER' 


CALLOWAY 

CARTER 

HOPKINS 


CAMPBELL 
DAVIESS 
DAVIESS 
MC  CHACKEN 

MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 
JOHNSON 
PIKE 
BELL 

CALDWELL 

ESTILL 

MADISON 

OHIO 

LOGAN 

LOGAN 

SCOTT 

MARION 

WOODFORD 

MAGOFFIN 

MAGOFFIN 

ALLEN 
ALLEN 
WEBSTER 
MC  CRACKEN 

SHELBY 
BULLITT 

SHELBY 
PULASKI 
PULASKI 

WASHINGTON 
MC  CHEARY 
METCALFE 
METCALFE 

lINGTON 


SPENCER 


ANDERSON 
LEWIS 
GALLATIN 
INCOLN 


RUSSELL 

BUTLER 


38  26 
37  91 
37  08 


38  17 
36  58 

36  53 

37  19 


36  37 
36  38 
38  09 


37  21 

37  16 

36  36 

38  1 

37  1 

37  1 

38  58 
37  46 
37  47 
37  0' 

37  01 


36  53 

85  40 

37  52 

85  09 

38  02 

85  21 

36  42 

89  41 

36  45 

38  02 

84  91 

37  46 

87  97 

37  51 

84  26 

37  58 

38  39 

83  21 

88  90 

86  02 

87  29 
86  09 


88  37 
88  36 
82  48 


86  IZ 

86  13 

87  32 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HUBERT   BURGHER 

VILLE    FERTILIZER    C( 
AVIATION    AGENCY 

CHARLES    F.    BRANHAM 
HAROLD   C.    FERGUSON 
LOUISVILLE    G.    *    E.    CO. 
CORPS    OF    ENGINEERS 

WEATHER    BUREAU 

CORPS   OF    ENGINEERS 
LAINE    MALONE 
ILLARD    E.    FOSTER 

HOMER    WELBORNi    JR. 

ONAL    PARK    SERVICE 

NORA    S.    WHITE 
JAMES    D.    HUGHES 
MAYFIELO    ELEC*    WTR.CO 
CORPS    OF    ENGINEERS 
WINNIE    W*     MORAN 


OBSERVER 


I CHARD 


•    SYDNOR 
H    J.    SMITH 
.    M.    HERRELL 
lOOLESBORO 


CITY    OF    MIDWA' 


CITY  OF  MT.  VERNON 
EDWARD  A.  RICHARDSON 
MURRAY  STATE  COLLEGE 
GEORGE  E.  OUVAL 
MELVIE  PARLEE  NEISZ 

ANNA  L.  BROWN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VIRGIL  0.  CLARK 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FED.  AVIATION  AGENCY 

WESTERN  P.  LACKEY 
CITY  OF  PADUCAH 
JESSE  FAIRCHILO 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
FOLEY  PARTIN 

ALTON  M.  HARVILL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
THOMAS  C.  HERNOON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  HILDA  L«  COX 

TVA-6e3 

MRS*  TRE5SIE  A.  RALSTI 

JOHN  B.  BAUER 

CORPS    OF    ENGINEERS 

STANLEY    GARDNER 

EST    C.    WILLIS 
NOBLE    ALLEN 

IDELL    F.    OEERING 
PAUL    D*    TOMPKINS 
TVA-709 

IRGIL    0.    CROUCH 
OVID    K.    MAGRUDER 
GEORGE    E.    SIMPSON 
CORPS    OF    ENGINEERS 
RADIO    STA    WSFC 


H.    GOATLEY 
MRS    GLADYS    M.    GRIFF 
CHAS.    H.    MC    MURTREY 
TVA-684 
R.    C.    OEOMAN 


MRS. 


I    8.    CARl 


CORPS    OF    ENGINEERS 
EVERETT    M.    MC    GAUGHEY 
CORPS    OF    ENGINEERS 
CORPS   OF   ENGINEERS 


MRS.    ELIZABETH    BROWN 


HENRY    NORTHCUTT 
CORPS    OF    ENGINEERS 
CORPS    OF    ENGINEERS 

CORPS    OF    ENGINEERS 


1-6IG    SANDYt       2-CUMBERLANDi 


4-KENTUCKY,       5-LICKINGi       6-MISSISSIPPI j 


8-5ALT  r      9-TENNESSHE 


USCOIM-WB-Aahevllle, 


8/31/60    —  800 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

FREDERICK  H.  MUELLER,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
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ASHEVILLE:  1960 
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KENTUCKY  -  AUGUST  1960 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:   100°  on  the  8+  at  Princeton 
Lowest  Temperature:   55°  on  the  16+  at  5  Stations 

Greatest  Total  Precipitation:   8„41  inches  at  Berea  Water  Works 

Least  Total  Precipitation:   0.51  inch  at  Golden  Pond  8  N 

Greatest  One-Day  Precipitation:   4„26  inches  on  the  5th  at  Taylorsville 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
AUGUST  1960 


WESTERN 

BEAVER    DAM 
BENTON    2 

FORDS    FERRY    DAM    50 
GOLDEN    POND    8    N 
GREENVILLE    2    W 

HENDERSON    7    SSW 
HICKMAN    1    E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE    1   .SE 

MAYFIELD 
tMURRAT 
OWENSBORO    2    W 
PAOUCAH    FAA    AIRPORT 
PAOUCAH 

PRINCETON 
RUSSELLVILLE 

DIVISION 

CENTRAL 

ADD I SON    DAM    *5 

ANCHORAGE 

BAROSTOWN    S    J    PREP    SCH 

BOWNIEVILLE 

BOWLING    GREEN    FAA    AP 

CAMPBELL SVILLE 
CECILIA 

CLERMONT    1    SSE 
ELIZABETHTOWN 
GLASGOW    WKAY 

GREENSBUR6 
IRVINGTON 
LEITCHFIELO 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE    WB    AP 

MAMMOTH    CAVE    PARK 
SCOTTSVILLE 
SUMMER    SHADE 
WOLF    CREEK    DAM 

DIVISION 

BLUE    GRASS 

BEREA    COLLEGE 
CARWXLTON    LOCK    1 
COVINGTON    WB    AIRPORT 
CYNTHIANA    2 
DANVILLE 

DIX    DAM 
FALMOUTH 
FLEMINGS8URG    2 
FRANKFORT    LOCK    t 
LEXINGTON    WB    AIRPORT 

MAYSVILLE    DAM    33 

MOUNT    STERLING 

RICHMOND 

SHELBYVILLE 

WARSAW  MARKLANO  DAM 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

DIVISION 

EASTERN 

ASHLAND  DAM  29 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BENHAM 
BLAINE  1  W 

DEWEY  DAM 
FARMERS 
GRAYSON  1  SE 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

INEZ 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER  4  SE 

MIDDLE SBORO 

MONTICELLO 


Tern 

jeraluie 

p 

ecip 

ration 

No.  ol  Dafs 

Snow,  Sleel 

No 

ot  Days 

Max       1 

Mtn       1 

ffl 

• 

0 

If 
<  1 

11 

u 

1 
< 

III 

1 

1 

1 

% 

1 

1 

ill 

Q 

a- 

1 

J 

&  i 

X    0 

6 
9 

I 

a 

ll 

s,| 

•1 

S 

8 

89.0 

65.2 

77.5 

95 

17 

58 

13 

0 

15 

0 

0 

0 

2.33 

.76 

7 

.0 

0 

5 

2 

0 

90.2 

58.4 

79.3 

97 

6  + 

51 

14 

0 

19 

0 

0 

0 

2.23 

-  1.00 

1.16 

22 

.0 

0 

4 

2 

1 

91.9 

55.1 

78.5 

98 

6  + 

57 

14 

0 

21 

0 

0 

0 

.51 

.51 

20 

.0 

0 

1 

1 

0 

89.2 

66.8 

78.0 

1.3 

94 

17  + 

58 

13 

0 

12 

0 

0 

0 

1.91 

-  1.54 

.96 

20 

.0 

0 

5 

1 

0 

89.1 

56.5 

77.8 

.5 

97 

2 

59 

12  + 

0 

15 

0 

0 

0 

3.79 

.52 

1.25 

4 

.0 

0 

5 

3 

1 

91.8 

56.1 

79.0 

98 

17  + 

55 

13 

0 

21 

0 

0 

0 

1.34 

.37 

5 

.0 

0 

4 

0 

0 

90.6 

55.5 

78.1 

.3 

98 

9+ 

57 

15 

0 

17 

0 

0 

0 

4.77 

1.35 

2.92 

9 

.0 

0 

7 

2 

1 

92.2 

56.4 

79.3 

.9 

98 

5+ 

55 

13 

0 

23 

0 

0 

0 

1.50 

-    1.94 

.64 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

89.6 

57.8 

78.7 

95 

2 

50 

12 

0 

15 

0 

0 

0 

.83 

.36 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

91.5 

57.5 

79.5 

97 

31  + 

58 

14 

0 

23 

0 

0 

0 

.71 

.48 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

91.9 

68.1 

80.0 

1.4 

97 

6+ 

57 

11 

0 

20 

0 

0 

0 

1.54 

-    1.85 

.53 

20 

.0 

0 

4 

2   0 

90.3 

56.3 

78.3 

1.5 

97 

2 

59 

14 

0 

21 

0 

0 

0 

3.05 

-       .37 

.93 

5 

.0 

0 

7 

3 

0 

88.9 

58.0 

78.5 

95 

6  + 

57 

12 

0 

15 

0 

0 

0 

2.58 

1.12 

17 

.0 

0 

7 

1 

1 

91.7 

67.5 

79.5 

98 

17 

58 

12 

0 

22 

0 

0 

0 

1.50 

-    1.80 

.75 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

92.3 

55.2 

79.3 

1.4 

100 

8  + 

55 

14 

0 

21 

0 

0 

0 

1.94 

-    1.45 

.60 

21 

.0 

0 

4 

2 

0 

90.5 

66.9 

78.8 
78.7 

1.5 

1.1 

97 

2 

58 

13 

0 

21 

0 

0 

0 

2.12 
2.07 

-  1.25 

-  1.37 

.51 

5 

.0 
.0 

0 

6 

1 

0 

86.7 

63.4 

75.1 

94 

4 

56 

13+ 

0 

10 

0 

0 

0 

1.92 

-    1.32 

.38 

9 

.0 

0 

7 

0 

0 

85.7 

54.9 

75.3 

.6 

92 

3 

58 

13+ 

0 

3 

0 

0 

0 

3.44 

-       .10 

2.40 

19 

.0 

0 

4 

1 

1 

CH 

88.7 

63. 4M 

75. IM 

M 

94 

2 

55 

12 

0 
0 

16 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.22 

.95 

4 

.0 
.0 

0 
0 

9 

3 

0 

90.3 

67,3 

78,8 

.8 

98 

2 

60 

13 

0 

20 

0 

0 

0 

3.54 

-       .07 

1.33 

17 

.0 

0 

5 

2 

2 

88.1 

55.3 

77.2 

93 

2 

50 

11 

0 

12 

0 

0 

0 

2.89 

.55 

31 

.0 

0 

7 

2 

0 

88.6 

53.8 

75.2 

.7 

95 

4  + 

55 

13 

0 

14 

0 

0 

0 

3.65 

-       .02 

.99 

22 

.0 

0 

8 

4 

0 

91.4 

55.3 

78.4 

98 

4 

59 

13+ 

0 

23 

0 

0 

0 

2.67 

1.05 

4 

.0 

0 

4 

2 

1 

88.4 

55.3 

77.4 

95 

2 

58 

13 

0 

11 

0 

0 

0 

4.78 

1.30 

30 

•  0 

0 

7 

4 

1 

87.8 

55.8 

76.8 

94 

2 

61 

27+ 

0 

11 

0 

0 

0 

3.23 

1.24 

8 

.0 

0 

6 

2 

1 

89.0 

65.2 

77.1 

1.0 

95 

3 

60 

12  + 

0 

14 

0 

0 

0 

1.95 

-    1.99 

.46 

20 

.0 

0 

8 

0 

0 

91.0 

65.9 

78.5 

2.1 

98 

6 

57 

13 

0 

19 

0 

0 

0 

1.55 

-    1.55 

.57 

20 

.0 

0 

4 

2 

0 

90.5 

67.3 

78.9 

2.3 

97 

30 

50 

13 

0 

20 

0 

0 

0 

.68 

-    2.88 

.24 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

90.3 

69.7 

80.0 

95 

7  + 

54 

17 

0 

17 

0 

0 

0 

.54 

.34 

4 

.0 

0 

3 

0 

0 

R 

87.1 

65.6 

7-5.9 

.8 

94 

2 

58 

13 

0 

7 

0 

0 

0 

1.79 

-    1.27 

•  61 

15 

.0 

0 

5 

1 

0 

85.5 

65,8 

75.7 

91 

2 

59 

13  + 

0 

4 

0 

0 

0 

3.49 

1.05 

10 

.0 

0 

7 

3 

1 

89.5 

55.9 

77,7 

95 

17  + 

58 

12 

0 

17 

0 

0 

0 

2.90 

.79 

9 

.0 

0 

5 

4 

0 

88.5 

55.5 

77.1 

95 

30+ 

60 

24+ 

0 

14 

0 

0 

0 

2.57 

.88 

8 

.0 

0 

5 

2 

0 

88.1 

5,'. 7 

76.4 
77.1 

.8 

95 

3 

59 

16+ 

0 

12 

0 

0 

0 

4.32 
2.75 

-       .91 

1.06 

9 

.0 
.0 

0 

7 

4 

1 

88.0 

53.6 

75.8 

.0 

95 

7  + 

58 

24+ 

0 

10 

0 

0 

0 

7.44 

3.27 

2.15 

8 

.0 

0 

8 

4 

3 

87.2 

55.6 

76.4 

94 

2 

59 

13 

0 

9 

0 

0 

0 

1.23 

-    2.37 

.37 

22 

.0 

0 

4 

0 

0 

R 

86.5 

56.1 

75.3 

2.8 

92 

19+ 

59 

1 

0 

5 

0 

0 

0 

5.21 

1.87 

2.12 

9 

.0 

0 

7 

3 

3 

88.3 

54.2 

76.3 

95 

3 

57 

1 

0 

14 

0 

0 

0 

3.33 

.90 

8  + 

.0 

0 

4 

3 

0 

86.5 

52.7 

74.7 

93 

7  + 

57 

12  + 

0 

9 

0 

0 

0 

5.24 

2.34 

1.95 

9 

.0 

0 

8 

4 

2 

87.4 

65,5 

77.0 

94 

2 

50 

13 

0 

11 

0 

0 

0 

5.39 

.93 

22 

.0 

0 

9 

6 

0 

88.4 

54.6 

75.5 

94 

18  + 

59 

12+ 

0 

13 

0 

0 

0 

1.03 

-    2.11 

.44 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

87.8 

64.7 

75.3 

95 

2 

50 

13+ 

0 

13 

0 

0 

0 

2.82 

1.24 

7 

.0 

0 

5 

2 

1 

87.1 

55.1 

76.1 

-       .1 

94 

3 

60 

13  + 

0 

7 

0 

n 

0 

4.76 

1.16 

1.78 

5 

.0 

0 

8 

4 

1 

R 

85.1 

57.3 

75.7 

1.7 

95 

2 

60 

11 

0 

4 

0 

0 

0 

4.14 

.77 

1.36 

4 

.0 

0 

5 

3 

2 

84.2 

54.5 

74.4 

-       .3 

90 

31  + 

60 

24+ 

0 

2 

0 

0 

0 

4.95 

.71 

2.78 

5 

.0 

0 

7 

2 

1 

86.0 

64,5 

75.3 

93 

2 

58 

12 

0 

5 

0 

0 

0 

2.92 

-       .81 

.53 

30 

.0 

0 

B 

3 

0 

85.9 

55,1 

75.5 

92 

3 

58 

11 

0 

5 

0 

0 

0 

3.25 

1.43 

8 

.0 

0 

9 

2 

1 

85.8 

55.4 

75.5 

-       .1 

92 

4+ 

50 

13+ 

0 

3 

0 

0 

0 

4.15 

.49 

1.25 

5 

.0 

0 

8 

3 

1 

88.1 

56.0 

77.1 

1.7 

96 

18 

50 

18+ 

0 

11 

0 

0 

0 

.98 

-    2.54 

.45 

22 

.0 

0 

4 

0 

0 

85.9 

63.7 

75.3 
75.0 

-       .8 
.4 

93 

19 

55 

11 

0 

10 

0 

0 

0 

1.50 
3.71 

-  i.eo 

-  .05 

.59 

20 

.0 
.0 

0 

5 

1 

0 

87.1 

57.0 

77.1 

1.3 

94 

2 

51 

25  + 

0 

11 

0 

0 

0 

3.65 

.15 

1.15 

8 

.0 

0 

7 

2 

1 

87.5 

53.9 

75.7 

94 

3  + 

51 

21  + 

0 

14 

0 

0 

c 

4.74 

1.70 

31 

.0 

0 

10 

3 

1 

85.2 

55,5 

75.9 

93 

3 

61 

27+ 

0 

4 

0 

0 

0 

5.78 

l.°0 

11 

.0 

0 

7 

5 

2 

87.4 

52.7 

75.1 

95 

2 

55 

15 

0 

10 

0 

0 

0 

5.34 

1.40 

22 

.0 

0 

9 

3 

2 

85.8 

61.7 

74.3 

95 

8  + 

57 

25 

0 

9 

0 

0 

0 

2.00 

.96 

8 

.0 

0 

3 

2 

0 

54.9 

M 

58 

27 

0 

0 

0 

0 

5.30 

2.19 

23 

.0 

0 

8 

4 

2 

87.9 

54.1 

76.0 

1.0 

93 

30+ 

58 

1 

0 

11 

0 

0 

0 

3.95 

-       .23 

.96 

11 

.0 

0 

10 

3 

0 

87.5 

54.5 

75. C 

94 

3 

58 

25+ 

0 

13 

0 

0 

0 

2.59 

.83 

11 

.0 

0 

5 

2 

0 

R 

87.2 

64.5 

75.9 

93 

3 

50 

25+ 

0 

8 

0 

0 

0 

3.51 

-       .47 

2.65 

9 

.0 

0 

4 

1 

1 

CH 

M 

0 

0 

0 

0 

4.46 

.°2 

5 

.0 

0 

7 

5 

0 

88.9 

63.1 

75.0 

97 

17 

58 

26 

0 

15 

0 

0 

0 

5.20 

2.46 

22 

.0 

0 

6 

3 

2 

81.8 

62.7 

72.3 

87 

2 

57 

15 

0 

0 

0 

0 

0 

3.74 

1.17 

16 

.0 

0 

5 

4 

1 

87.8 

55.6 

76.7 

93 

3  + 

61 

25 

0 

14 

0 

0 

0 

6.2  8 

1.48 

9 

.0 

0 

11 

5 

3 

85.7 

54.6 

75.7 

93 

2 

50 

25 

0 

8 

0 

0 

0 

3.4  5 

1.06 

7 

.0 

0 

5 

3 

1 

85.8 

65.5 

76.2 

04 

3 

50 

15 

0 

11 

0 

0 

0 

4.7B 

1.27 

22 

.0 

0 

8 

4 

I 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 

KENTUCICY 
AUGUST    1960 

Tem 

peralure 

P 

recip 

,ahon 

II 

II 

2  i 

<    S 

1 
< 

|ll 

1 

X 

-: 

« 

o 

1 

No   oi  Da/S 

o 

Ill 

6 

Sno»,  Sleei 

No  of  Dun 

Sratioti 

Max 

Mm 

5 

11 

i  S 

a 

1 

5 
o 

i 

i 

ll 

u 

o   t 

^1 

5 
§ 

MOUNT    VERNON 
PIKEVILLE 
SOMERSET    1    N 
VANCEBURG    DAM    32 
WEST    LIBERTY 

WILLIAMSBURG    2 

DIVISION 

86.4 
89.0 
85.7 
85.8 
86.8 

89.5 

63.4 
66.8 
64.7 
65.0 
63.1 

65.5 

74.9 
77.9 
75.7 
75.4 
75.0 

77.5 

75.8 

1.3 
.6 

92 
95 
93 
91 
93 

97 

16 

30+ 
2 

30+ 
3 

9+ 

55 
58 
59 
50 
57 

51 

11 

26+ 

15 

12 

25 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

6 
15 
8 
5 
8 

17 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

3.24 
4.88 
2.02 
2.75 
2.53 

3.83 

4.11 

.99 
-    1.11 

.03 
.23 

.90 
1.27 

.42 
1.52 

.54 

1.68 

9 

22 

9 

4 
8 

10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

6 

7 
7 
4 
8 

9 

2 
5 

0 

1 
1 

1 

0 
1 
0 

1 

0 

1 

tOATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.  h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

»  is  2 

£  II 

1 

SUtion 

1 

> 

hi 

o.a  a 

1 

> 
< 

■s 

.11 

g       1 

s    J 

5| 

<4 

on 

a 

o  b* 

OOT 

O  H 

^ 

o 

9 
1 

o 

O) 

s 

i 

CM    g 

•8.1 
<1S  s 

COVINGTON  WB   AIHPORT 

ssw 

15 

6.3 

25 

ssw 

19 

85 

91 

58 

62 

1 

5 

4 

0 

2 

1 

13 

- 

6.1 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

s 

19 

6.9 

- 

- 

- 

90 

94 

62 

71 

3 

4 

3 

1 

2 

0 

13 

- 

6.1 

LOUISVILLE   WB   AIRPORT 

s 

12 

4.6 

29 

w 

20 

83 

89 

61 

63 

6  • 

1 

4 

1 

0 

0 

12 

56 

5.5 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

O 
H 

Day 

of  Month 

12        3 

4    1 

5 

6 

7    1 

8        9 

10 

11    1   12 

13  1 

14   1   15 

16  1   17   1 

18 

19  1  20  I 

21 

22   1 

23      24 

25  1  26   1   27 

28  1  29   1  30 

31 

ADDISON    DAM    45 

li« 

.29 

.08 

.03      .39 

.13 

^^ 

.26 

.36 

.10 

•01 

ALBANV    A    N 

5i22 

.19 

.36      .26 

.38 

1.26 

1.22 

.07 

1.20 

.32 

T 

ANCHORAGE 

3iM 

.41 

T 

•  07 

T 

.02      .31 

T 

7 

2.40      .20 

.03 

APEX    2    NE 

RECORD   MISSING 

T 

.01 

ASMLAND    DAM    29 

3.65 

•  04 

.06 

.29 

•  35 

.06 

1.15      .02 

.49 

.75 

T 

.22 

.25 

6AR80URVILLE 

4.7* 

T 

•  09 

.49 

.29      .94 

.57 

.24      T 

.07 

.11 

.10      .05 

.23 

.31 

.15 

1.70 
.97 

BAROSTOWN    S    J    PREP    SCH 

3.22 

.95 

.11 

.55 

.07 

.10 

.20 

.16 

.36 

BAXTER 

5«T8 

.97 

.95      .46 

1.99 

7 

.75 

.02 

1.01 

.13 

BEAVER    DAM 

2i3l 

.76 

.52 

T            .28 

.03 

.49 

.25 

8ENHAM 

5i34 

T 

.06 

.08 

.20 

.23    1.27 

.05 

.86 

.03 

.31 

.05 

.20 

.20 

1.40 

.40 

BENTON    2 

RECORD  MISSING 

.61 

•  28 

BEREA    COLLEGE 

7«44 

.05 

U57 

.43 

2.19 

.17 

.28       .03 

1.87 

BEftEA    WATER    WORKS 

8*41 

.26 

.09 

2.09 

.56    1.59 

7 

.49 

.96      .39 

.35 

.11 

.40 

1*21 

SLAINE    1    W 

2«00 

.96      .09 

.51 

.01 

.47 

BONNIEVILLE 

-           -           - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.07 

.51 

•  01 

BOWLING    GREEN 

1.S9 

.07      .69 

T 

.13 

.23 

.03 

.21 

.20 

.03 

T 

BOWLING    GREEN    SUBSTA 

U4B 

.19 

.53 

.08 

.29 

.02       .21 

.01 

.14 

.02 

BOWLING    GREEN    FAA    AP 

3*64 

.14 

.02 

.34      .02 

.40 

1.33 

T 

.01       .20 

.07 

1.06 

.05 

.47 

BRENT    0AM    36 

5*92 

.01 

T 

•  01 

T 

.24 

4.15 

.23 

.05 

.32 

.04 

BROWNSVILLE    LOCK    6 

2a24 

.49 

.19      .46 

.39 

.28 

.04 

T 

.13 

.29 

BUHOINE    2    HE 

2*22 

.56 

.30      .10 

.20 

.25 

.58 

.23 

BUR1CESV1LLE 

4.93 

.99 

.54 

.37      .39 

.51 

T 

7 

.55      .63 

.05 

1.15 

.19 

CADIZ    LOCK    E 

3i88 

.35 

.80 

2.70 

.03 

CALHOUN    LOCK    2 

2.90 

T 

1.13 

7           .35 

.08 

.41       .10 

.75 

.03 

.09 

T 

T 

CAMPBELLSVILLE 

2.89 

.24 

.06 

.62      .29 

.02 

.09 

.36 

,07      .38 

.08 

.10 

.66 

CANEYVILLE 

•  92 

T 

.05 

.12      .29 

.08       .19 

.06 

.12 

.09 

CARROLLTON    LOCK     1 

1.23 

.04 

.25 

7 

.06 

.23 

.29 

.37 

T 
.90 

CECILIA 

3*6« 

.91 

.09 

.40 

.12 

.02 

.63 

.10 

.30 

.99 

CLAY    CITY    1    WNW 

4.09 

.15 

.13 

•93      .29 

.13 

7 

.31 

T 

2.30 

•  22 

CLERIrt>NT    1    SSE 

2.67 

1.09 

7 

.24 

T 

.05 

.97 

•  36 

COBB 

1.64 

.11       .97 

.56 

COLLEGE    HILL    LOCK    U 

5.10 

.22 

1.09 

.20 

.52 

7 

.04 

7         1.03 

.03 

.96 

.64 

.38 

COVINGTON    WS    AIRPORT         R 

9.21 

.07 

.03 

1.09 

•  10 

.09 

2.12 

.10 

.18      .02 

.01 

T 

.20    1.25 

CUMBERLAND    FALLS    ST    PK 

2.22 

.10 

.97 

.10      .10 

.21 

.53      .06 

.05 

.03 

.03 

.02      .12 

.27 

.03 

CYNTHIANA 

3.38 

•  79 

.06 

1^24      T 

.09 

.03 

.77 

.35 

.05 

T 

CTHTHlANA    2 

3.33 

.90 

.05 

•90      ^02 

.06 

.02 

.63 

.39 

.07 

.09 

DANVILLE 

6.24 

.47 

1.49    1.99 

T 

7            .97 

.17 

.40 

.18 

7    ■ 

.69 

DELPHIA    1    E 

4.82 

.60    1.90 

1.26 

1.06 

DEWEY    DAM 

6.301      .08 

.72 

.33 

.13 

.09      .17 

.82 

.05 

.06 

.22 

2.19 

1*44 

DIX    DAM 

9.39 

.20 

.99 

.72 

.81       .28 

.80 

.01 

.85 

.07 

.93 

.04 

.13 

DUNDEE    BARRETTS    FORD    BR 

2.97! 

.39 

.26 

.12      .05 

.22 

.26 

.16 

1.12 

DUNHOR 

ii73; 

1.56 

1.37 

1.78      .59 

.20 

.24 

EODWILLE    LOCK    F 

».17 

T 

.20 

1.00 

2.97 

7 

EDMONTON 

3.38 

.08 

.35      .68 

.47 

.10 

1.02 

.29 

.15 

.29 

ELIZABETHTOWN 

"" 

.94 

.32 

.54      .07 

T 

T 

.31 

.49 

.92 

1.30 

ELKHORN    CITY 

2..0 

.29 

.38 

.35      .19 

.12 

.15 

.75 

.15 

.35 

•  12 

ELKTON    2    S 

1.32 

.08 

T 

•84      .04 

.10 

.15 

T 

7 

•  11 

FALMOUTH 

liOSl 

.05 

T 

.03 

.14 

.15 

.09 

.44 

.08 

.05 

T 

FARMERS 

3.« 

.10 

•  18 

•  20 

.03 

.13      .11 

.96 

.03 

.94 

.39 

.05 

.19 

.61 

.04 

FLEHING56URG 

Irecoro  missing 

FLEMINGSBURG    2 

2.,2 

.23 

1.24 

.02      T 

.34 

.28 

7            .03 

.67 

.01 

T 

T 

FORD    LOCK    10 

7.63 

.48 

1.89 

.68 

.41       .14 

.59 

.11 

7            .88 

.25 

.03 

1.78 

.39 

FORDS    FERRY    DAM    50 

2.23 

T 

.04      .18 

.01 

T 

.08      .16 

.5f,   1.16 

.04 

FRANKFORT    LOCK    4 

4.76 

1^78 

.77 

.16      .04 

.12 

T 

.04 

.36 

.71;      .19 

T 

T 

•  99 

FRANKLIN    1     E 

2.20 

.75 

.55 

.63 

.27 

FREEBURH    2    SW 

4,87 

.01 

1^24 

1.24 

.39      .05 

.32 

.26 

.49 

.09 

.29 

.19 

.35 

.23 

FRENCHBURG 

2.50 

.23 

.15 

.07 

.15 

.73 

.08 

.05       .05 

.62 

GAMALIEL    I    S 

3.24 

T 

•  79 

.09      .69 

.02 

.09 

.25 

1.06 

.10 

.16 

GEORGETOWN    WATER    WORKS 

6.99 

1^66 

1.36 

.78      .02 

T 

.26 

2.20 

.47 

•  24 

G€ST    LOCK    3 

3.01 

•  03 

.12 

•  06 

1.12 

.18 

.14 

.07 

1.02 

.27 

GLASGOW 

2.55 

.30 

.03 

1.68 

.14 

.40 

GLASGOW    WKAY 

3.23 

T           T 

•  92 

.03 

.47 

1.24      .48 

.14 

T 

.05 

.01 

.24 

•  01 

•  04 

GLENDALE    1    F 

1.83 

.26 

.04 

.03 

.3 

.08 

.15 

.12 

.19 

.69 

GOLDEN    POND    8    N 

.51 

.51 

GRANT    DAM    38 

1.57 

.12 

.05 

.04 

.03 

T 

.17 

.44 

.11 

T 

.50 

.11 

GRAYSON    1     SE 

2.69 

.06 

•  28 

.02 

.81       .05 

.63 

.49 

.04 

.15 

7 

GREENSeURG 

1.96 

.05 

T           .19 

•  05 

.09 

T 

.22 

.1 

.46 

.14 

.19 

.19 

•  20 

GREENSeURG    HIWAY    61    BR 

2.35 

.26 

•  23 

.12 

.22 

.4 

.40 

.07 

.42 

•  15 

GREENUP    DAM    30 

5.96 

1.61 

•  03 

1.05 

1.35 

•  40 

.70 

.04 

.16 

.27 

.29 

T 

GREENVILLE    2    H 

1.91 

.10 

T 

.17 

.08 

7 

.2 

.09       .96 

.10 

.05 

•  08 

HARTFORD    6    NW 

1.91 

T 

.15 

.14      .53 

.37 

.27 

.05 

T 

HAZARD   WATER    WORKS 

3.79 

.35 

.06 

.23      .29 

•  91 

.84 

.09 

.03 

.34 

.03 

.35 

.31 

HEtOELeeRG    LOCK    14               R 

3.61 

.40 

•  17 

.09    2.65 

.05 

.03 

T 

T 

.26 

T 

HENDERSON    7    SSW 

3.79 

1.25 

.06 

•  SO 

.45      .14 

7 

.20       .80 

.09 

T                          T 

HICKMAN    1     E 

1.3* 

.37 

.02 

.01 

.26      .36 

.08 

.02 

*20       .02 

HICKSVILLE 

1.59 

.9 

.14      .42 

.09 

HIGH    BRIDGE    LOCK    7 

4.91 

.03 

.75 

•  34 

.61       .16 

.26 

T 

7         1.80 

.15 

T 

.56 

•  23 

HINDMAN    SETTLEMENT    SCH 

4.46'       .56 

.92 

•  43 

.58 

.09 

.19 

.82      .07 

.95 

H0PK1NSVILLE 

4.77 

.26 

2.92 

.10      .77 

.22 

.26 

.22 

HYOEN 

4.69 

.12 

•  03 

.14    1.08 

•  05 

.49 

.04 

.08      .02 

1.35       .01 

T            .04 

.29 

.51 

.31       T 

.14 

INEZ 

6.20 

T 

.05 

T 

•  26 

.37 

1.92 

.14 

.95 

2.46 

.05 

IRVINGTON 

1.69 

.15 

•  07 

.90      .09 

.1 

.57 

.08 

.05                     •02 

JACKSON 

4.94 

.06                   .06 

.06 

1.93 

•  04 

.03    1.34 

.01 

.24 

.01       .04 

.06 

.10 

.10 

.42       .01 

.01 

JEREMIAH 

4.44 

.20 

.30 

•  23 

.20 

.90 

.23 

.60 

.10    1.04 

.44 

.24 

.06 

KEENE    1    NNE 

5.02 

1.75 

•  92 

.10 

.30 

1.40 

.55 

KENTUCKY    DAM 

2.69 

.04 

7 

,4 

.72    1.25 

.20 

T 

LA   GRANGE    1    SV 

.99 

.12 

.05 

.15 

.05 

.25 

.25 

•  12 

LANCASTER 

5.76 

.12 

•92    3.00 

.15      .23 

.59 

.40 

.76 

LEITCHFIELO 

.68 

.02 

•  03 

.03      .24 

7 

T 

.06 

.14 

.08 

.08 

T 

LEXINGTON    WB    AIRPORT         R 

4.14 

1.36 

1.01 

•  12 

.05      .03 

•  02 

7 

.09 

.7 

.44      .32 

T 

T 

LIBERTY 

3.76 

•  30 

.92      .90 

1.05 

.10 

.10 

.55 

.31 

.05 

.19      .09 

.10 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    0 

6.70 

.20 

.60 

1.30      .29 

.30 

.90    1.05 

.35 

.15 

.10 

1.50 

LOCKPORT    LOCK    2 

4.7« 

.22 

•  94 

.11 

.39 

2.59 

.23 

.41 

LONDON    FAA    AIRPORT 

3.74 

•  06 

•  60 

.10      .09 

.50 

.05 

7 

1.1 

.45      .02 

.71 

T 

T           T 

LOUISA    2 

3.49 

•  17 

.15 

.74      .23 

.47 

T 

.20 

.31 

1.16 

LOUISVILLE 

.64 

•  34 

T 

T 

7 

T 

.20 

.10 

LOUISVILLE    WB    AP                     R 

1.79 

•  44 

T 

T 

.10      .09 

T 

•  61 

T 

.24 

T 

7 

.31 

LOUISVILLE    UPPER    GAGE 

2.23 

•  23 

.09 

T 

T           T 

.22 

.12       .09 

.32 

T 

1.24 

LOVELACEVILLE 

1.90 

•  12 

.29 

.64      .18 

.20 

.11 

MADISONVILLE    1    SE 

.93 

.36 

.20 

.24 

.03 

T 

MAMMOTH   CAVE    PARK 

3.49 

•  59 

.39 

1.05 

.94 

T            .44 

.19 

.29 

.04 

MANCHESTER    4    SE 

6.28 

•  17 

1.00 

.53    1.48 

.32 

.28 

.08 

1.03 

.29 

.17 

.82 

.15 

MARTIN    1    SSW 

3.36 

.32 

.89 

.18      .24 

.60 

.10 

.03 

.09 

.40 

.55 

HATFIELD 

.71 

•  07 

.48      .12 

.04 

NAYSVILLE    DAM    33 

4.99 

2^78 

.13 

.89 

.40 

.22 

.24 

.29 

.04 

MCKEE 

3.73 

.12 

•  23 

.09    2.56 

.13 

.13 

.05 

7 

.19 

.12 

•  15 

KfOOLESBORO 

3.49 

1.06 

.07      .29 

.09 

.95 

.03 

.07      .03 

.09 

.50 

.29 

MIDWAY 

6.82 

•  51 

1.06 

.73      T 

.12 

.31    3.42 

.64 

T 

.02 

•  01 

MILLERSTOWN 

1.92 

•  02 

.69      .69 

.19 

.21 

.12 

NOHTICELLO 

4.79 

•  02 

.14 

.97 

.96 

.99 

.32 

1.27 

.19       .08 

.32       .03 

MOUNT    STERLING 

2.92 

.30 

.47 

.14 

•  52 

.20      .52 

T 

.24 

.93 

MOUNT    VERNON 

3.24 

.05 

•  31 

7 

.40 

.30      .90 

.92 

•  0 

T            .09 

T 

.49 

.08 

T           .04 

•  04 

MUNFORDVILLE    1    N 

3.44 

.10 

•  59 

.34      .76 

.09 

.21 

.16 

.08 

.12 

.67 

.37 

MURRAY 

1.54 

.14 

.13 

.07 

.52       .53 

.07 

.08 

OLNEV 

1.91 

.14 

.36 

.8 

5                   .46 

.10 

T 

a  lollowlng  Station    |[,d( 
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DAILY  PRECIPITATION 


ONEIDA 

ONEOHTA  0AM  35 
OWENSBOPO  2  W 
OWENSBORO  DAM  46 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 

PINEVILLE 

PRINCETON 

RAVEKNA  LOCK  12 
RICHMOND 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 

SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE  2  SE 
SCOTTSVILLE 
SCOTTSVILLE  2  SW 
SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 
SHELBYVILLE 
SHEPHERDSVILLE 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 

STEARNS 
SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TAYLORSVlLLE 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 

TYRONE  LOCK  5 
UNIONTCWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 
VANCEBUR6  DAM  32 

WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNES0URG  7  NE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 

WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


1 169 

3*0( 
2*82 

2«se 


Day  of  Month 


2 

02 

4 

42 

3 

26 

? 

67 

3 

10 

6 

32 

1 

■  71 

4 
? 

•  2S 

.'57 

6.07 
4>IS 
2(75 


4i2'l 
2>«3 
3aS3 


15 
05 

•  02 

li«S 
•  10 

?« 

•  72 

•  01 

as 

•  06 

•  01 

•  59 

13   14   15 


16   17   18   19   20   21 


25   26   27 


al 


of  Ken 


cky 


by 


REFERENCE  NOTES 
State  Climatolog 


iford  Field,  Louisville 


Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables. 
Divisions,  as  used  in  "Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effectiv 


for  full-ti 


ional  units  used 
tures  of  average 

in  this  bulletin  are:   Temperature  in 
daily  temperatures  from  GS-P. 

ndard  Weather  Bm 
of  temperature  o 

eau  type  pan  of  4-foot  diameter  unles 
water  in  pan  as  recorded  during  24  h 

Long-terra  means  for  all  statior 
quivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Sno' 


the  June  issue  of  th 
or  received  too  late 
e  1956. 
ation  and  evaporatio 

hown  by  footnote  fol 


")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjus 
the  period  1931-1955. 


miles.   Monthly  degree  day  totals 
Table.   Max  and  Min  in  "Evaporatio 


uses  of  lo 


sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from 
ability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


wfall  table  include  i 


nd  sleet.   Entries  of  : 


ground 


different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  othe 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seas. 

include  snow,  sleet  and  ice. 

nd  Wind"  Table-  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published, 

local  standard' time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  tlM, 

s  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.B.' 


Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  obser 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  colu 

C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are 

G  "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any 

J  "Supplemental  Data"  Table. 


tion  time  for  all  except  Weather  Bur. 

under  the  heading  "Observation  Time 

rocessed  for  special  purposes,  and  a: 

lonth  Indicates  no  snowfall  and/or  sm 


u  and  FAA  stations.  For  those  stati 
nd  Tables",  indicate  the  following: 
published  later  in  "Hourly  Precipit 


gro 


at 


No  record  In  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  r       -' 


al  Data"  Table 


ily  Precipi 


Table;  "Evapor; 


OTHER  REFERENCE  NOTES 

indicated  by  no  entr; 
sue  of  this  publicat 
ion  and  Wind"  Tabl.*; 


"Snowfall  and  Sno 


Ground"  Table 


nd  the  St; 


atic  wind 


not  equipped  with 
ion  unknown. 
a  few  feet  above  sod-covered  ground;  ho 


the  refer. 


the  "Supple 
+  And  also  on  an  earlier  date  or  dales. 
++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  st: 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  d 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter 

on  the  roof  of  a  building. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Stat 
AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D  .ater  equivalent  of  snowfall  .holly  or  P»«ly  estimated,  uslng^^a  "ss°tSa„l6'5a-ys";e;o;ris  missing.   See  "Dall,  Temperature"  Table  for  detailed  dally 


Index 


after  rain 


equivalen 


U  One 

carried  fo 

R  Amounts  froi 

SS  This  entry 

T  Trace,  an  ai 

V  Includes  to 

X  Observation 

VAR  This  entry 


days 


verage  valu 


rding  gage.   (These 


en  adjusted 


alu 


full  ; 


tally 


ry  slightly  fn 


the 


10  inches  of  new  snowfall. 

e  f 

nts  to  be  published  l^ter  In  Hourly  Precipitati 


Degree  day  da 


tlm 


nth  : 


Information  concerning  the  history  of  changes 
publication  may  be  obtained  from  the  Super 


eans  variable. 

d  in  the  publications  UONTRLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  i 

ng  Office,  Washington.  D.  C. 

"Substation  History"  for  this  state.   Tha 


General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  ■ 
be  obtained  from  the  Superintendent  of  Docum. 

in^a-Mnns;   oiovatinm;   pxDosure   ctc   of  substatioHs  through  1955  may  be  found  in  the  publl 
ent  of  Documents   Government  PriAt ing'of f ice ,  Washington  25,  D.  C.  for  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may 
oe  lounu  ii.  M.t:  .«.^».  - -.  .^^-..=  of"  Local  CUmatologfal  Datk  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

»Ki  ,„H  ^r.„..„i-  «9  sn  nt.r  vpar  (Yearlv  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,  $2-50  pe^  ^f""  .^'^"^^.^"^i^Je  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  oe  sent  lo  tne  auper.nv*.. o 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
AUGUST    1960 


Day  Of  Month 

1 

Station 

1   2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

•DOISON  DAM  *f 

MAX 

MIN 

84 
60 

90 
66 

93 
66 

94 
69 

86 
68 

90 

70 

92 
68 

90 

70 

♦3 

68 

84 
69 

80 
62 

78 
58 

78 
56 

82 
58 

86 

58 

90 
62 

84 
62 

90 
64 

92 
64 

86 
64 

86 

60 

83 

65 

82 
63 

86 
62 

84 
62 

88 
63 

87 
64 

88 

62 

88 

64 

87 
61 

88 

64 

86.7 
S3>4 

*I1CH0RA6E 

MAX 
MIN 

64 

91 
67 

92 

69 

81 
72 

S6 
68 

89 

68 

88 

69 

88 
69 

82 
66 

80 
68 

79 
68 

80 
60 

82 
98 

86 
51 

88 
66 

81 
59 

86 
62 

90 
62 

86 
67 

86 
66 

84 
64 

85 
58 

85 
62 

85 

62 

87 
62 

86 

65 

87 
65 

87 
66 

86 
68 

89 
66 

88 

66 

85i7 
64a9 

ASHLAND  DAN  29 

MAX 
MIN 

87 
61 

94 
65 

93 

72 

89 
72 

91 
68 

89 

70 

90 
71 

92 

70 

90 
68 

82 

67 

78 
64 

78 
62 

85 
69 

83 
71 

89 
67 

81 
65 

90 
65 

90 
65 

89 
65 

88 

67 

82 
66 

61 
71 

83 
66 

84 
66 

87 
61 

87 
67 

89 
66 

93 
64 

91 
70 

90 
70 

86 
70 

87.1 
47.0 

BAR80tX»VILLE 

MAX 
MIN 

90 
64 

94 
66 

94 
66 

90 
66 

92 

67 

90 
66 

91 

68 

92 
66 

86 

63 

87 
64 

80 
64 

79 
63 

83 
64 

89 
63 

88 
61 

90 
63 

91 
64 

90 
63 

85 
64 

85 
53 

88 
61 

85 
63 

79 
65 

S3 
62 

8« 
63 

85 
62 

85 
63 

89 
64 

90 
64 

92 
6* 

90 
63 

47.9 
43.9 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

90 
61 

94 
68 

93 
69 

89 

90 
62 

92 

90 
65 

91 

86 
62 

84 
69 

82 
69 

81 
55 

84 
59 

87 
63 

90 
59 

90 
50 

91 

62 

92 
63 

91 
66 

89 
67 

88 
64 

85 

68 

86 

63 

87 
59 

87 
60 

88 
65 

89 
S3 

90 
62 

98 
66 

92 
6« 

92 
65 

S8.7 
63.4 

BAXTER 

MAX 
MIN 

89 
64 

91 
65 

93 
68 

91 
69 

88 
70 

89 

70 

86 
69 

88 
69 

89 

64 

86 
64 

83 

55 

81 
59 

80 
69 

83 
66 

81 
54 

8» 
64 

89 
69 

89 
65 

8« 
66 

84 
65 

83 
65 

82 
66 

SO 

59 

85 
62 

84 
62 

86 
61 

85 
61 

•  7 
65 

89 
67 

88 
68 

90 
48 

86.2 
69.9 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

90 
63 

95 
68 

94 
71 

92 

73 

90 
66 

95 

71 

93 

70 

91 

69 

87 
68 

84 
70 

81 
61 

81 
60 

89 
58 

88 
60 

90 
65 

87 
65 

96 
61 

93 
58 

82 
67 

89 
66 

87 
65 

a 

72 

88 
59 

87 
62 

88 

65 

87 
66 

88 
65 

90 
67 

90 
68 

92 
68 

91 
69 

89.0 
66.2 

BENHAM 

MAX 
MIN 

79 
59 

95 
62 

94 
64 

93 
63 

89 
66 

91 
66 

92 
65 

92 

68 

84 
62 

87 
63 

84 

63 

82 
62 

78 
61 

89 
60 

91 
59 

88 
56 

89 

60 

90 
62 

89 

70 

90 
66 

88 

65 

82 
60 

78 
62 

85 
60 

85 
68 

88 
64 

87 
62 

87 
64 

89 
56 

88 
63 

n 

44 

87.4 
42.7 

BENTON  2 

MAX 
MIN 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

90 
61 

96 
54 

93 
65 

90 
69 

93 
69 

93 
68 

96 

67 

88 
65 

86 
63 

82 
64 

80 
58 

79 
S9 

85 

60 

83 
61 

91 

65 

87 
61 

91 

61 

92 
62 

89 

64 

87 
64 

89 
65 

83 
67 

84 
64 

86 

58 

88 
59 

87 
62 

S* 

63 

89 

65 

89 
68 

88 

68 

85 
67 

SS.8 

43.4 

BLAINE  1  W 

MAX 
MIN 

85 
59 

90 
62 

94 
64 

95 
70 

86 
64 

93 

69 

94 
64 

9! 
66 

90 
63 

88 
66 

81 
69 

86 
64 

78 
60 

81 
59 

85 
50 

86 

64 

85 
50 

92 
60 

90 
60 

86 
62 

84 
62 

85 
64 

79 
69 

85 
69 

89 
68 

85 

97 

»5 
98 

86 
58 

86 
58 

89 

58 

84 
58 

86.8 

41.7 

BOIWIEVILLE 

MAX 
MIN 

90 

89 
62 

92 
59 

91 
61 

90 
62 

91 
64 

90 
69 

86 
64 

87 
63 

8« 
59 

89 
61 

88 
62 

89 
61 

88 
63 

90 
62 

92 
66 

n 

49 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 
MIN 

94 

67 

98 
69 

95 

73 

68 

92 
66 

94 
73 

94 
73 

95 

70 

91 
70 

85 

64 

84 
53 

82 

63 

84 
60 

88 
69 

93 
66 

92 
67 

92 
69 

92 
68 

83 
67 

92 
67 

87 
67 

81 

69 

90 
67 

89 

69 

89 
66 

91 
66 

90 
69 

91 
66 

92 
69 

94 
69 

94 

70 

90.3 
67.3 

CAMPBELI-SYILLE 

MAX 
MIN 

92 
65 

93 
69 

90 

71 

86 
70 

90 
64 

91 
69 

89 

71 

91 
69 

86 
66 

82 

70 

83 

50 

81 
61 

84 
69 

86 
«9 

65 

86 
64 

92 

62 

92 
57 

90 
67 

88 
66 

•7 
65 

S3 

70 

88 
65 

88 
61 

87 
61 

87 
66 

89 
64 

89 
66 

90 
«9 

91 
*9 

91 
70 

S8.1 
44.3 

CARROLLTON  LOCK  I 

MAX 
MIN 

88 
65 

94 
66 

91 

72 

87 
71 

90 
68 

90 
68 

91 

67 

91 

72 

86 

68 

82 
69 

79 
60 

79 
60 

84 
99 

88 
62 

88 

68 

80 
61 

88 

62 

93 
60 

89 

67 

88 
68 

83 
64 

86 
65 

84 
64 

84 
69 

87 
61 

88 
64 

87 
65 

89 
66 

90 

71 

98 
69 

88 
67 

87.2 
65.4 

CECILIA 

MAX 
MIN 

86 

63 

93 
64 

96 

69 

96 
71 

84 
64 

91 
64 

94 
69 

92 
71 

91 
64 

85 
66 

84 
59 

81 
S9 

81 
66 

85 
57 

90 
«4 

93 
61 

86 

50 

92 

63 

92 
64 

94 
66 

89 
64 

85 
68 

86 

63 

S* 

50 

87 
64 

86 
62 

8* 
62 

87 
63 

87 
67 

90 
6« 

91 
46 

88.6 
63.8 

CLERimUT  I  SSE 

MAX 
MIN 

91 
63 

97 
67 

97 
71 

98 
71 

93 
67 

94 
69 

96 

70 

93 

72 

89 
65 

87 
67 

85 
59 

89 
99 

87 
99 

90 
69 

93 

88 
60 

93 
60 

99 
63 

90 
66 

93 
68 

92 
64 

90 
69 

89 
64 

89 
60 

90 
62 

91 

69 

91 
64 

65 

9« 

70 

93 
67 

92 
44 

91.* 
45.3 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
59 

90 
69 

87 
73 

84 
70 

88 

67 

87 
67 

88 
68 

88 
72 

87 
68 

83 

57 

79 
60 

80 
60 

84 
61 

88 
64 

89 

69 

82 

64 

89 

69 

92 

62 

92 

67 

84 
66 

82 
64 

87 
66 

86 
64 

84 
66 

87 
64 

89 
65 

S« 

65 

91 
69 

90 
70 

86 

70 

89 
48 

86.9 
44.1 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

85 

57 

92 
65 

96 
69 

92 

74 

82 
65 

91 

67 

92 

67 

89 
69 

92 

65 

86 

68 

84 
60 

80 
58 

82 
60 

86 
64 

87 
57 

91 
64 

81 
61 

90 

51 

93 
63 

92 
65 

86 
63 

86 
68 

89 

64 

87 
69 

89 
61 

89 

61 

89 
62 

90 
63 

92 

69 

90 
66 

92 
65 

88.3 

64.2 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

88 
62 

90 
63 

93 

70 

91 

70 

79 
63 

89 

63 

93 
68 

85 
63 

90 
61 

83 
63 

83 

67 

81 

97 

79 
66 

84 
63 

84 
62 

88 

61 

85 

62 

89 
62 

91 
65 

90 
62 

8« 
62 

89 
65 

83 
63 

85 
60 

85 
50 

85 
60 

89 
61 

86 

61 

90 
69 

88 
65 

92 
65 

86.6 

62.7 

DEWET  DAM 

MAX 
MIN 

90 
64 

87 
64 

94 
68 

90 
68 

88 
67 

90 
67 

92 

70 

91 

70 

89 
66 

87 
67 

83 
66 

79 
62 

78 
62 

68 

64 

64 

63 

62 

63 

64 

63 

66 

67 

63 

62 

99 

68 

56 

67 

46 

47 

64.9 

DIX  DAN 

MAX 
MIN 

90 
64 

94 

71 

93 
72 

89 

73 

89 

67 

92 

71 

90 
70 

90 
69 

85 

64 

S3 

70 

81 
61 

80 
61 

83 
60 

84 
62 

88 
61 

87 
53 

90 
69 

90 
67 

92 
59 

89 
67 

8* 

66 

84 
69 

84 

66 

84 
61 

89 

64 

87 
67 

88 

66 

88 
68 

87 
70 

91 

70 

90 
49 

87.4 
46.9 

ELI2ABETHT0WN 

MAX 
MIN 

91 

64 

95 
67 

94 
68 

92 
74 

90 
65 

92 

69 

94 
68 

92 

73 

»5 

65 

84 
69 

81 
60 

81 
62 

89 
98 

91 
69 

90 

67 

89 
63 

88 
66 

89 
64 

87 
58 

87 

71 

89 
66 

88 

71 

86 
64 

86 

61 

85 

64 

88 
68 

87 
63 

89 
65 

86 

70 

91 

67 

89 
69 

88.4 
65.3 

FALMOITTH 

MAX 
MIN 

87 
60 

94 
65 

89 
68 

86 
72 

90 
68 

91 
69 

88 

66 

92 
72 

94 
66 

84 

67 

80 
59 

82 
99 

89 
60 

87 
62 

90 
66 

81 
63 

91 
63 

94 

51 

93 
65 

87 
66 

86 
64 

86 
67 

85 

64 

85 

63 

98 
60 

88 
62 

89 
64 

91 
63 

93 
68 

93 
67 

89 
S3 

88.4 
64.6 

FARMERS 

MAX 
MIN 

89 
58 

93 
63 

91 
66 

89 
71 

90 
67 

91 

67 

89 
66 

91 
69 

86 

67 

83 
67 

80 
50 

79 
99 

86 
63 

85 
66 

91 
50 

82 
64 

89 
64 

93 
63 

89 
63 

86 
64 

88 
61 

86 
68 

85 
65 

85 
60 

87 
59 

89 
61 

89 
64 

90 

64 

96 
65 

93 
66 

99 
68 

87.9 
64.1 

FLENINSSBURG  2 

MAX 
MIN 

89 
60 

96 

67 

93 
69 

84 

70 

91 
67 

92 

67 

89 

67 

90 
69 

84 
64 

82 

66 

79 
60 

78 
60 

83 
60 

86 
66 

90 
64 

79 
55 

89 
63 

93 
64 

90 
64 

88 
64 

86 

62 

82 

67 

86 

64 

85 
62 

88 
61 

98 
62 

90 
65 

94 
66 

93 

68 

95 
67 

88 
46 

87. S 
64.7 

F0R3S  FERRY  DAM  50 

MAX 

MIN 

90 
64 

97 
69 

96 
74 

88 
73 

93 

70 

97 
74 

96 

72 

96 

73 

89 

70 

84 
71 

81 
63 

82 
62 

89 
64 

92 
61 

92 

70 

87 
58 

96 
56 

95 
59 

83 
69 

89 
66 

89 
63 

90 
68 

88 
68 

87 
67 

90 
67 

90 

67 

90 
67 

91 
71 

91 

T2 

90 
72 

93 
70 

90.2 
6S.4 

FRANKFORT  LOCK  * 

MAX 
MIN 

85 
62 

90 
63 

94 
66 

92 

70 

83 
58 

88 
69 

91 
69 

86 
71 

91 
66 

84 

67 

82 

60 

82 

60 

82 

60 

85 
64 

89 
66 

89 
62 

82 

54 

89 
65 

93 
65 

89 
67 

86 

64 

S« 

68 

82 
56 

86 
62 

86 

61 

87 
61 

87 
66 

89 
66 

89 
67 

89 

67 

90 
47 

87.1 
45.1 

Glasgow  wkay 

MAX 
MIN 

92 

64 

94 
68 

93 
72 

88 
71 

90 
64 

90 
69 

86 
72 

91 
67 

87 
65 

86 
71 

82 
51 

80 
61 

82 
63 

85 
69 

89 
5* 

88 
64 

91 
63 

91 
66 

85 
65 

87 
67 

86 

66 

87 
69 

87 
63 

86 
62 

87 
64 

85 
64 

87 
61 

88 
54 

90 
69 

92 
69 

92 
48 

87.8 
65.8 

GOLDEN  POND  B  N 

MAX 
MIN 

97 
61 

98 
61 

96 

70 

94 

72 

97 
61 

98 

70 

96 
69 

96 

74 

92 
69 

90 
69 

84 
58 

85 
S9 

89 
59 

94 

57 

96 

61 

94 
66 

94 
63 

96 
65 

87 
67 

89 

67 

89 
65 

S9 
69 

89 
56 

90 
62 

85 
63 

88 
56 

90 
63 

98 
66 

91 
68 

93 
47 

93 
44 

91.9 
65.1 

GRAYSON  1  SE 

MAX 
MIN 

80 
58 

88 
62 

94 
62 

92 
69 

88 
66 

92 

68 

91 
69 

90 
70 

90 
67 

67 
69 

84 

61 

89 

61 

80 
63 

85 
63 

83 
55 

90 
66 

80 
64 

90 
66 

91 
64 

87 
55 

87 
63 

85 
65 

82 
65 

84 
50 

85 
58 

88 
99 

89 
63 

90 
66 

91 
68 

91 

68 

91 
48 

87.9 
64.9 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

89 
64 

92 
65 

95 
68 

91 

71 

87 
64 

91 
67 

94 

70 

91 
69 

93 

67 

89 

70 

83 
60 

85 

60 

79 
54 

85 
66 

88 
53 

92 
64 

88 

61 

92 

64 

92 
66 

84 
56 

89 
66 

87 

70 

83 
55 

88 
61 

88 
62 

88 
63 

88 
63 

90 
64 

90 
66 

91 
67 

94 
47 

89.0 
69.2 

GREENVILLE  2  M 

MAX 

MIN 

91 
63 

94 
68 

92 

73 

88 
74 

90 
67 

93 

71 

93 
71 

94 

75 

89 
69 

86 
70 

80 
62 

82 
60 

86 

98 

88 
60 

92 

79 

88 
66 

94 
62 

92 

67 

88 
67 

88 
68 

86 
65 

88 
71 

87 
55 

88 
62 

89 
64 

88 
64 

89 
64 

89 
65 

89 
69 

92 
69 

93 
48 

89.2 
66.8 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 
MIN 

38 
64 

92 
65 

93 

67 

88 
70 

90 
55 

90 
68 

88 
69 

89 
68 

87 
64 

86 
66 

82 
60 

78 
62 

80 
63 

86 
67 

87 
60 

88 
63 

90 
66 

87 
65 

90 
66 

88 

64 

86 
61 

36 
67 

85 

66 

84 
60 

86 
60 

86 
61 

88 
62 

90 
64 

90 
69 

89 
69 

87 
68 

37.2 
64.9 

HENDERSON  7  SSW 

MAX 
MIN 

91 
60 

97 
68 

95 
73 

89 
69 

90 
69 

93 

70 

93 

70 

92 

70 

89 

70 

86 
70 

80 
59 

83 
59 

86 
61 

90 
61 

91 
68 

92 
63 

93 
66 

80 
67 

87 
66 

86 
64 

89 

70 

88 
56 

88 
64 

89 
64 

87 
69 

88 
66 

90 
67 

91 

70 

91 

70 

93 
68 

89.1 
66.9 

63 

HICKMAN  1  E 

MAX 

MIN 

84 
61 

88 
68 

98 

71 

97 
72 

95 
69 

95 

70 

97 
70 

97 
72 

90 
69 

92 

70 

84 
60 

89 
58 

87 
56 

93 
60 

97 
67 

95 

68 

98 
65 

97 
66 

91 
59 

86 
66 

93 
59 

88 

70 

91 

58 

93 
56 

92 
61 

89 
69 

93 
68 

93 

67 

87 
66 

88 

67 

92 
65 

91. S 
66.1 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

90 
68 

91 

67 

80 
57 

89 
68 

90 
56 

83 
67 

88 
64 

85 
66 

84 
65 

81 
63 

76 
66 

82 
60 

84 
61 

89 
61 

89 
52 

86 
54 

84 
63 

81 
56 

82 
62 

99 

87 

90 
65 

HOPKINSVILLE 

MAX 

MIN 

88 
64 

93 
68 

97 
71 

95 

70 

90 
68 

94 
68 

96 

71 

98 
72 

98 
66 

92 
69 

85 
60 

85 
61 

82 
60 

87 
61 

90 
63 

93 
57 

92 
65 

95 
66 

94 
65 

81 
65 

90 
64 

89 
69 

87 
57 

89 
64 

38 
64 

89 
65 

86 
63 

89 
66 

89 

67 

92 
66 

94 
69 

90.6 
69.6 

See  Reference  Notes  Following  StaUon  Index 
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ConHnued 

DAILY  TEMPER  AT  I 

JRES 

f  Month 

KENTUCKY 
AUGUST    1960 

Day  C 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14      15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

INEZ 

MAX 
MIN 

W      95      »♦ 
62      63      65 

90      92      91 
68      65      67 

93 
65 

91      »6 

66      64 

87      86      84 
64      64      60 

92       83       85 
60      50       51 

89      97      91 
51      62      60 

90       88       S5 
60      63       53 

82       84      84 
55       65      52 

88       89      90 
59       58       62 

91      90      92      88 
64      64      64      69 

88.9 
53.1 

IRVIN6T0N 

MAX 
MIN 

95      97      96 
6*      68      71 

87      92      98 

72      66      70 

94 

70 

95      87 
70      67 

86      84      83 
69      59      61 

88      90       94 
57      61       68 

88      95      95 
51      62      55 

87      91       88 
68      65      55 

88       88       88 
71       64      51 

92      90      93 

64      67      65 

93      92       95       93 
67      69      69      66 

91.0 
65.9 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

95      95      95 
.66       71       71 

86      95      9* 

73      67      72 

94 

70 

93      93 
72      67 

89      83      80 

71       52       63 

82      90       92 

60      57      67 

91      93      95 
65      64      68 

85      91       88 
58      56      64 

89       87       89 

70       55       55 

90      89      90 
65      67      64 

92       93      97      94 
68       48       70       69 

90.5 
67.3 

LEXmSTOd   KB   AIRPORT 

MAX 
MIN 

89      95      93 

63      72       7* 

ee      88      91 

70      68      69 

84 
69 

87      84 
69      65 

81       78      78 
67      50      62 

S3       85       87 
67      68       67 

82      89       92 
54      65      68 

88      85       86 
57      57      66 

84       84      84 
70       65      56 

85       86       87 
64      68      67 

89       88       88       88 
69      71       71       68 

86.1 
67.3 

LOMOOn   F»*   AIRMBT 

MAX 
MIN 

8*      87      85 

61       63      66 

81      84      85 

67      6J      64 

84 
66 

84      81 

67      63 

79      74      69 
63      60      61 

78      73       81 
61       59       57 

82      82       79 
60       58       58 

85       85       84 
59      65      63 

77       81       82 
65       64      50 

83       82       83 
62       62       62 

86       84      e6      85 
54      69      66      67 

81.8 
52.7 

tOOISVILLE 

MAX 
MIN 

90      94      95 
M      7*      76 

94      92      96 

74      75      74 

96 

74 

94      87 
T5      71 

85      85      85 
74      65      65 

88      92       95 
65      68       72 

85      92       92 

65      64      70 

91       91       88 
56      66      67 

88       88      89 
67      70      57 

88       88       88 
70      70      67 

87      93       92      92 

67       72       71       72 

90.3 
69.7 

LOUISVILLE   MB   AR 

MAX 
MIN 

8«      91)      92 
65      70      72 

83      90      92 

Tl      70      70 

93 

71 

89      85 

70      68 

84      80      80 
68      52      63 

84       87       90 
58      63       66 

80      88       92 
63      62       65 

87      89      84 
68      64      55 

83       85       86 

68       65      65 

86       87       87 
54      67      67 

89       88       88       86 
68       72       69      65 

87.1 
66.6 

L«VELACEVILLE 

MAX 
MIN 

♦3      »»      95 

60      67      70 

90      99      98 

73      69      70 

97 

70 

97      89 
75      69 

85      84      88 
71       58      97 

93      95       95 

55      53      67 

94      96       94 
69      64      66 

86      89       88 
59      70      63 

91       91       91 
67       62       64 

88       91       99 
67       64      55 

91       91       95      95 
69       69      67      70 

92.2 
66.4 

MAOISONVILLE    1    SE 

MAX 
MIN 

♦1      95      93 
63      69      76 

91      90      94 
74      70      72 

94 

72 

94      90 

72      70 

85      81      81 
72      61      60 

86      89      93 
62      69      70 

86      94      93 
65      63       67 

88       87      87 
68      58       54 

89       88      88 
69       66      53 

89       88       89 
54      70      64 

90       89      92      93 
67       72       72       67 

89.6 
67.8 

KAtWOTH    CAVE    PART 

MAX 
MIN 

89      91       90 
41       71       72 

87      86      89 
71      65      70 

90 
71 

89      82 
69      66 

82      78      77 
69      59      99 

80       84       87 
59      68       66 

86      87       88 
64      64      66 

87      89       85 

66      67      64 

83       82       83 
69      62       62 

86      84      85 
62      64      63 

86       87      90      85 
66      68      68      68 

85.9 
65.8 

MANCBESTER   ♦   SE 

MAX 
MIN 

91       93       93 
64      66      68 

89      91      90 
70      69      70 

91 

70 

90      87 
68      64 

86       80      77 
68      66      64 

85      82      89 
66      6B       62 

90      91       90 
63      64      64 

90       84      66 
67      64      62 

81       84      83 
67      65       52 

89      87      90 
62      61      64 

91       89      92       89 
65      67      65      68 

87.8 
55.6 

MAYFIELO 

MAX 
MIN 

♦3      97      95 
6*      70      72 

92      96      96 

74      69      72 

96 

74 

97      92 

75      71 

86      83      85 

70      60      61 

86      91       96 
59      58       69 

95      96      92 
69      57      58 

83       90       88 
57      69      66 

91       92       90 
72       67      59 

90      88      89 
63      68      55 

91       91       92      97 
69       70       70      68 

91.5 
57.4 

MATWILLE    BAM    IS 

MAX 
MIN 

T9      8»      90 
60      63      67 

88      83      88 

70      67      68 

86 
66 

81      88 

68      65 

82      79      77 
66      60      40 

78       82       84 
64      65       64 

85      76      84 
63      64      64 

89       84       84 
65      64      63 

84       83       83 
57      63      60 

83       84       85 
51       62       63 

86      88      89      90 
65      56      68      67 

84.2 
64.5 

NJ001.ESB8RO 

MAX 
MIN 

92      93      W 
62      65      65 

89      91      88 
67      68      67 

»9 

68 

92      85 
65      65 

80      83      78 
66      65      63 

84      81       88 
64      67       61 

87      88       87 
64      63      52 

85       84       83 
65      65      65 

80       86      86 
68       65       62 

85       84       84 
61      60      63 

90      90      91      87 
65      64      49      66 

85.7 
64.4 

HaMTICEttO 

MAX 
MIN 

90      92       9» 
63      68      71 

87      90      90 
7«      66      68 

91 

72 

90      86 
73      65 

84       80      75 
67      63      62 

84       82       88 
64      68      50 

89      92      90 
54      62       63 

89       89       84 
65      67      56 

81       84       86 
68       64      61 

85      84      85 
62      62      62 

87      84      90      98 
45      49      44      48 

86.8 
65.4 

mom  sTERCi«« 

MAX 
MIN 

8«      93       90 
60      67      70 

8*      88      87 
6«      67      68 

86 

68 

88      83 

65      64 

81       78      78 
66      60      58 

81       83       88 
62      64       64 

86      89      91 
62      63       65 

88      84      84 
55       53      62 

83       83      84 
57       63       62 

86      »6      87 
61      63      44 

90       89       91       87 
65       68       68      67 

86.0 
64.6 

KOONT   VSRIWH 

MAX 
MIN 

r»      91       89 
S2      66      70 

ra     90     90 

71      63      67 

86 
66 

88      88 
70      60 

82      82      75 

57      55      60 

84      82      87 
62      67      60 

92      89       90 
52      63       62 

88      88       85 

66      55      62 

80       84      84 
54       62       64 

82      85      84 
58      60      61 

88      90      88      87 
63      63      67      65 

86.4 
63.4 

mjRRAY 

MAX 
MIN 

95      97      94 
64      70      73 

95      95      97 
73      69      72 

96 
73 

96      94 
75      72 

89       85       89 
69      57      61 

89      92      96 
62      61      67 

95      94      95 
69      65      70 

90      95      93 

85      91      88 
68      69      68 

89      89      86 

87      90      89 
71      69      66 

90       92      92 

89       88      89 
65      70      67 

92      90      91 

91      91      93      95 
69      70      68      70 

91      90      90      94 

91.9 
68.1 

90.3 

OWENSBORO   2   K 

MAX 
MIN 

9»      97      95 
65      68      71 

86      92      9« 

72      58      71 

93 
69 

94      88 
67      69 

84      81      85 
70       51       61 

85       88       91 
64      59       65 

63      65       66 

66      68      64 

70       65       53 

68      66      64 

56      67      67      46 

66.3 

fUtVCm   FA*   AIRPORT 

MAX 

91      95      94 

90      90      95 

94 

93      85 

84       81       S3 

83      90      92 

91       92       91 
69      64      70 

84      86      85 
70      48      63 

88       88      86 
72       68      64 

88       88       88 
65       70      67 

91      89      88      93 
68      71      71      49 

88.9 
4«aO 

MIN 

62      69      T5 

72      72      73 

74 

72      69 

67      61       97 

60      64      69 

PAOOCAB 

MAX 
MIN 

92      97      9* 
61      69      7* 

93      9!       97 

75      70      71 

97 
73 

96      90 
76      49 

89      85      84 
71      59      58 

85      92      95 
59      59      67 

95      98       93 
68      66      67 

85       87      88 
68      70      53 

90       92       89 
71       68      63 

90       89       90 
65      69      66 

92      90      92      97 
68       71       71      *« 

91.7 
67.9 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

92      95      93 
68      68      70 

91      92      95 

71      69      71 

93 

71 

90      89 
70      48 

87      83      77 
70      68      64 

88      84      90 
68      68      64 

92      93       92 

64      67       55 

89      89      84 
67      6*      5« 

76       87       85 
67       59      55 

88       90      90 
63       58       64 

89      92      95      89 
67      64      68      68 

89.0 
66.8 

PRIHCETON 

MAX 
MIN 

95      98      95 
62      67      70 

90      98      98 

73      67      70 

IM 

70 

100      94 
70      70 

86      85      84 

70      52      57 

87      96      94 
61      55      68 

94      94      96 

65      65       65 

94       88       89 
69      58      64 

90       90      89 
68       69      64 

90       88       89 
64      67       64 

90      89      95      95 
65      69      47      48 

92.3 
64.2 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

86      »«      92 
63      67      71 

89      80      89 
73      65      66 

91 

61 

84      90 

47      44 

84      83      78 
67      58      60 

77      83      84 
64      67      63 

87      84      90 

64      65      64 

90       88       84 
68      64      63 

85       83       83 
69       64      60 

84      86      87 
62      63      63 

86       89       88      89 
56      67      67      48 

85.9 
65.1 

ROSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

93      97      95 
64      69      71 

90      91      93 
72      67      73 

9! 

7C 

96      92 

73      68 

84      85      83 

70      60      59 

86      90      94 
58      67      72 

91      95      94 
65      63       67 

81       90       89 
66      66      65 

88      89      89 

69      64      62 

90       88       90 
69       65      63 

90      92       94      94 
66      49      70      72 

90.4 
66.9 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

92      95      94 
64      71       71 

88      90      93 
68      55      72 

95 

71 

94      90 
72      67 

83      83      84 
69      59      58 

84      88       91 
61       65       67 

91      95      93 
63      64      66 

83      91       88 
66      58      67 

87       88      88 
69       63      60 

88       87       86 

62       64       57 

90      92      94      91 
55      66      67      65 

89.9 
66.9 

SHELBYVILLE 

MAX 
MIN 

85      88      92 
62      68      71 

92      81      87 
73      68      69 

89      88      89 
69      71      66 

84      83      79 
67      50      41 

79      82      84 
60      61      44 

89      78       88 
63      62      54 

91       87       86 
69      66      63 

84      87      84 
68      64      65 

84       85       84 
63      64      63 

87       88       88      87 
63      67      67      65 

85.8 
65.4 

SOBERSET    I    N 

MAX 
MIN 

90      93      91 

62       66      70 

88      90      91 

70      64      67 

88      89      87 
72      70      65 

85      79      75 

65      60      63 

83      83      88 

64      68      59 

89      91       91 
64      61       64 

8«       85       84 
66      66      64 

80       83      85 
69       64      50 

85       86      84 
62       62       62 

88     se     90     S8 
64      63      44      64 

86.7 
64.7 

SOMMER    SHADE 

MAX 
MIN 

90      93      55 

65      54      69 

93      88      91 
71      71      65 

92      92      69 
59      68      67 

83      80      76 
71      60      62 

83      86      92 
64      69      63 

88      91       91 

62      64      65 

85      88      88 
66      57      67 

88       88       86 

67       63       60 

87       86       88 
54      53       62 

90      91      99      92 
55       57      56      67 

88.9 
65.4 

VANCEBURG  DAM    32 

MAX 
MIN 

85      91       90 
61       65      68 

87      88      89 
67      68      67 

85      89      85 
55      69      64 

82      79      80 
66      63      60 

84       84       85 
63      66      65 

80      84      90 
67      64       54 

88      85       85 
64      64      62 

83       83       84 
69       54      52 

85       87       88 
51       63       65 

90      87      91       88 
57       67      67      68 

85.8 
65.0 

WARSAW   MARKLAND   DAM 

MAX 
MIN 

92      95      94 
65      68      72 

84      86      87 

72      72       71 

93      92      86 
65      71      71 

83       80      81 
68      62      62 

81       89       88 
60      61      56 

81       89       96 
62      62       60 

92      89       88 

57      57      54 

87       85       85 
55      55       54 

87       89      90 
63       54      54 

91       93       88      91 
65      70      69      67 

88.1 
66.0 

WEST   LIBERrr 

MAX 
MIN 

86      88      93 
60      64      65 

91      85      90 

70      55       65 

91      88      89 
67      69      64 

86      81      74 
65      61      40 

78      85       84 
62      60      60 

89      84      90 
60      60      61 

92      88      86 
62      63      62 

87       80      84 
67       54       59 

84       88       89 
57       59      63 

89       91       88      90 
61      68      66      68 

85.8 
63.1 

WILLIANSBORS   2 

MAX 
MIN 

93      94      97 
65      65      70 

93      89      93 
71       68      69 

93      92      97 
69      70      61 

91      87      84 
63      64      64 

78      85      82 
65      66      63 

82      93       92 
52      65       55 

93       92       89 
65      66      55 

89       82       87 
59      66      53 

88       90       87 
62       62       63 

89       90      91       92 
55      66      65      67 

89.5 
65.5 

WILLIAMSTOWN    5    WSW 

MAX 
MIN 

82      89      92 

59      60      69 

90      83      89 
70      56      66 

90      89      89 
56      70      65 

83      81      78 
55      59      58 

82       87       87 
60      60      55 

87      79      90 
50      61       60 

93      92       84 
63      64      62 

84       85      84 
65      64      63 

83       91       89 
61       62       67 

90      91       89      91 
67      68      68      66 

86.9 
63.7 

WOLF    CREEK    DAM 

MAX 
MIN 

»9      92       96 

60      61       64 

94      90      91 
66      53       65 

93      93      90 
67      65      64 

86      85      81 
55      62      61 

76       84       83 
63       54       55 

90      89       91 
59      51       52 

89      89      87 

64      64      63 

87       82       86 
69       54      60 

86       88       87 
50      60      50 

86       89      90      92 
61       52       52      6! 

88.1 
62.7 

See  Helerence  Notes  Following  Station  Index 


EVAPORATION  AND  WIND 


KENTUCKY 
AUGUST  1960 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

DEWEY   DAM 

EVAP 

.10 

.12 

.19 

.15 

.14 

.17 

.15 

.17 

.12 

.13 

.11 

.53 

.05 

.12 

.10 

.17 

.15 

.20 

.17 

.11 

.12 

.09 

.11 

.11 

.16 

,15 

Ifi 

15 

17 

26 

B4.78 

WIND 

3 

1 

6 

6 

11 

0 

3 

10 

10 

2 

4 

2 

1 

2 

4 

8 

1 

0 

1 

5 

11 

10 

1 

2 

1 

0 

1 

1 

1 

7 

3 

118 

DIX  DAM 

EVAP 

.21 

.24 

.29 

.24 

.08 

.20 

.37 

.42 

.26 

.08 

.29 

.18 

.11 

.15 

.19 

.12 

.29 

.18 

.22 

.23 

.21 

.18 

.07 

.20 

,20 

,15 

,17 

?.o 

17 

18 

16 

6.24 

WIND 

39 

9 

38 

43 

23 

5 

22 

46 

25 

21 

35 

20 

16 

11 

22 

30 

25 

12 

15 

36 

50 

50 

9 

23 

47 

4 

6 

10 

22 

17 

15 

746 

UAOISONVILLE   1    SE 

EVAP 

.26 

.16 

.30 

.30 

.16 

.19 

.00 

.28 

.26 

.28 

.22 

.14 

.14 

.21 

.31 

.28 

.23 

.16 

.31 

.34 

.40 

.29 

.14 

.28 

.16 

.28 

,14 

,24 

.19 

,28 

21 

7.14 

WIND 

3b 

14 

i)6 

84 

36 

23 

50 

62 

37 

47 

44 

29 

22 

24 

83 

39 

27 

24 

50 

56 

83 

69 

20 

21 

25 

43 

28 

31 

60 

69 

29 

1320 

WOLf  CREEK  DAll 

EVAP 

.19 

.17 

.24 

.24 

.05 

.17 

.20 

.24 

.38 

.20 

.06 

.26 

.04 

.10 

.17 

.21 

.21 

.20 

.18 

.09 

.20 

.13 

.07 

.21 

.16 

.15 

17 

15 

08 

,25 

25 

5.42 

WIND 

5 

15 

15 

5 

25 

5 

" 

' 

■ 

" 

" 

" 

4 

9 

8 

10 

8 

8 

8 

18 

20 

25 

3 

5 

10 

14 

10 

10 

10 

10 

10 

B    335 

Dlx  Dan  -  Evaporation  pan  Is  coated  with  alxunlnum  paint  Inside  and  out  each  year  before  being  placed  in  operation. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  99  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
AUGUST   1960 


¥i  '* 


01  3 
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t.  3 
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3   C 
iH    O 
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«   O 
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X  to 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


KENTUCKY 
AUGUST  1960 


f^  *i 


T 


I  r-.)    y-  I     \  r--   nl 


M 


5  *= 


_./'" 


-s —   e '.a:  5-1 


'r^- 


\3 


I 


-^  I 


'=1x1  /  i  I  r-irn  \  I  i«o 


STATION  INDEX 


ADDISON  DAM  45 
ALBANY  A    H 
A^4CH0RAGE 
ASHLAND  DAM  29 
BARBOURVtLLE 

BABDSTOWN  S  J  PREP  S( 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENHAH 

BENTON 

BENTON  2 
BEREA  COLLEGE 
SERE*  WATER  WORKS 
BLAINE  1  W 
BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCH  6 

JBURDINE    2    NE 

BURKESVILLE 
CADIZ    LOCK    E 
CALHOUN    LOCK    2 
CAMPBELL SVILLE 

CANEYVILLE 

CARROLLTON    LOCK    1 

CECILIA 

CLAY    CITY    1    WNW 

CLERMONT    1    SSE 

CLINTON 

COBB 

COLLEGE    HILL    LOCK    11 

COVINGTON   MB    AIRPORT 
I  CUMBERLAND    FALLS    ST    I 

IcYNTHIANA 
ICYNTHIANA    Z 
DANVILLE 
I DAVELLA 
'DELPHIA    1    E 


COUNTY 


BRECKINRIDGE 

CLINTON 

JEFFERSON 

8OY0 

mot 


0*50  HARLAN 
0490  OHIO 
059S  HARLAN 


FLEMINGSBURG  2 

FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  5{ 
FRANKFORT  LOCK  4 

FRANKLIN  I  E 
FREERURN  Z  SW 

FRENCHBURG 
GAMALIEL  1  S 
GEORGETOWN  WATER  \ 
GEST  LOCK  3 
GLASGOW 

GLASGOW  WKAY 
6LEN0ALE  1  E 
GOLDEN  POND  8  N 
GRANT  0AM  38 
GRAYSON  1  SE 

GREENS6UR6 
GREENseuRG  HIWAY  ( 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 


EIOELBERG  LOCK  14 


HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

HODGENVILLE  NAT  PARK 


JEREMIAH 
|KEENE  1  NNf 
I  KENTUCKY  Dl 
■  LA  GRANGE  , 


LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK 


1345  CARROLL 


1704  ESTILL 
1855  BOONE 
1969  WHITLEY 

1998  HARRISON 
2003'hABRISON 
2040  I  BOYLE 


MUHLENBERG 


Z548 jTODD 


305; iMENIFEE 


33^S 

BOONE 

339Z 

CARTER 

3430 

GREEN 

3435 

GREEN 

1441 

GREENUP 

34S1 

MUHLENBERG 

3539 

CHRISTIAN 

HENDERSON 

CHRISTIAN 

FULTON 
GRAVES 
JESSAMINE 
KNOTT 


lESSAMINE 
IVINGSTON 
OLDHAM 

GARRARD 
GRAYSON 

FAYETTE 
CASEY 


37  46 

36  51 

37  25 


37  40 
37  52 
37  55 


38  Z3 

36  23 

37  39 
37  48 
37  02 

37  25 


85  08 
85  33 
82  36 


37  57 
37  01 
3a  24 

37  37 

37  29 

38  02 
37  21 
37  45 


66    16 

82  35 

86  22 

87  58 
87  16 

85  21 

86  30 
85  11 

85  57 


84  17 
B4  46 
82  32 


17 

57 

83 

39 

36 

3fl 

85 

48 

1? 

33 

53 

37 

00 

65 

55 

37 

00 

85 

55 

37 

85 

54 

00 

3H 

59 

64 

50 

38 

19 

82 

56 

37 

15 

85 

30 

37 

IS 

85 

30 

38 

37 

8Z 

51 

37 

1? 

37 

03 

87 

20 

37 

37 

86 

5* 

37 

15 

83 

12 

37 

15 

83 

11 

33 

83 

46 

37 

45 

87 

38 

36 

44 

87 

34 

36 

34 

K 

88 

30 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


CORPS    OF    ENGINEERS 
MRS*BARBARA    H>    COOL 
CHARLES    G.    BARRET 
CORPS    OF    ENGINEERS 
ION    COLLEGE 

<    JOSEPH    PREP*    SCHOOl 
HOMER    NOLAN 
G.    YOUNG 
C.    WHITEAKER 
JAMES    H.    MILLER 

0    STATION    WCBL 
JAMES    A.    GROSSMAN 
MRS.    LAURA    B*    GABBARD 
JOHN    LEE    BURTON 
WAYNE    0.    BERRY 

JAMES    Ri    EDWARDS 

TVA-639 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ELDRIDGE  SKAGGS 

EDWIN  E*  JOHNSON 
MARVIN  Ml  LEE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ALVA  MC  KINLEY 


WOODSON  D. 


DEP 


■  CONS. 


N.  0* 


LENA  BLAIR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  E.  MORAN 

ADIO  STATION  WIEL 
EDMONO  O.  BENNETT 

KHARO  ANDERSON 
K  H.  LAWSON 
C.  C.  STAMPER 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KATIE  D.  NEAL 


HILI 


MARSHALL  I 

CARDINAL  DAIRY 

'•  COLDIRON 
EVA  M>  DAVIS 
BALLARD  F.  WALKER.  . 

HATTIE  8<  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ILLIP  0.  THACKER 
JESSE  I 


VENS 


MISS  ESTHER  WILSON 
E.  GUY  DECKARO 
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MAYFIELD  ELEC*  WTR.CO. 
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CITY  OF  MIDOLESBORO 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 


SEPTEMBER  1960 
Volume  55         No.  9 


ASHEVILLE:  1960 


KENTUCKY  -  SEPTEMBER  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:   103°  on  the  7th  at  Mayfield 
Lowest  Temperature:   41°  on  the  14th  at  West  Liberty 

Greatest  Total  Precipitation:   9.60  inches  at  Tyrone  Lock  5 

Least  Total  Precipitation:   0.52  inch  at  Hartford  6  NW 

Greatest  One  Day  Precipitation:   4.84  inches  on  the  11th  at  Tyrone 

Lock  5 
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DAILY  PRECIPITATION 
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REFERENCE  NOTES 
'  State  Cllnatologlst  at  Weather  Durea' 


n,  Lee  Terminal,  Standlford  Field,  Louisville 


Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  1; 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months 


and  dlrecti' 
f  this  bulletin. 
Ill  be  carried  in  t 


fron  the  post  office 


Sta 


appea: 


Divisions,  as  u: 
Unless  otherwlsi 


the  Index,  but  for  which  data 
"Cllmatologlcal  Data"  Table  ai 


June  issue  of  this  bulletin, 
sted  in    the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  tl 
aps,  became  effective  with  data  for  June  1955, 

precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 


t  In  miles.  Uoothly  degree  day  totals 

Uax  and  Hln  In  "Evaporation 
bservatioQS  taken  at  the  present 


Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from 
different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  saowpack  result  in  apparent  inconsistencies  lo  the  record. 


"Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  seasonal  snowfall  table  Include  : 


and  sleet.   Entries  of  snow  i 


Data  In  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving 


ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  those  statio 
Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Preclplt 
any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T, 


C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  va 

G  "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  dat 

J  "Supplemental  Data"  Table. 


No  record  in  the 

Interpolated  val 

- 

No  record  in  the 

+ 

And  also  on  an  e 

++ 

Fastest  observed 

• 

Amount  included 
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Thermometers  are 

on  the  roof  o 

// 

Gage  is  equipped 

AR 

This  entry  tn  tl 

B 

Adjusted  to  a  fu 

D 

Water  equivalent 

U 

One  or  more  days 

carried  for  t 
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Amounts  from  rec 

SS 

This  entry  In  tl 

"Cllm 


OTHER  REFERENCE  NOTES 
Table  is  IndL 
"Evaporation 


ted  by  no  entr 
this  publlcat 
d  Wind"  Table; 


wfall  and  Snow  < 


aloglcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Tempo; 
ea  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the 
"Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table; 
rlier  date  or  dates. 

one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments, 
a    following  measurement,  time  distribution  unknown, 
generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  ln< 

a  building, 
with  a  windshield. 

e  of  observation  column  in  Station  Index  aeans  after  rain. 
I  month. 

of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  o: 
of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Tempi 


itlon  Data"  Bulletin. 


Station  Index. 


bee: 


ng  gage.   (The; 


adjusted  t- 
n    in  Statii 


alu 


for 


full 


ally 


but 


nth. 
ry  slightly  fr' 


"  Table  for  detailed  daily  : 
be  published  later  in  Hourly  Precipitatii 


ecord.   Degree  day  data 
a  Data.) 


9  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  HONTHLY  CLIICVTOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUHHARY,  and  STORU  DATA,  all  of  which  may 
Q,  D.  C. 


Information  concerning  the  hist, 
publication  may  be  obtained  fro 
be  found  i.n  the  latest  annual  1 


changes  in  loc 
he  Superintende: 
es  of  Local  Cli: 


ns,  exposure,  etc,,  of  substations  through  1955 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D,  C 
for  the  respective  stations,  obtained  as  indica 


ay  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.   That 

for  30  cents.   Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may 
ed  above,  price  15  cents. 


ear.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Sumj 
ubscrlptlons  should  be  sent  to  the  Superintendent  ' 


ey  orders  should  be  made  payable  to  tbe 
nt  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


DAILY  TEMPERATURES 
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Day  Of  Month 
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BENTON  2 

BEREA  COLLEGE 

BLAINE  1  M 
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BOWLING    GREEN    FAA    Ar 

CANPBEU.SYIU.E 

CARROLLTON   LOCK    1 

CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 

COVINGTON  we  AIRPORT 

CTNTHIANA  2 

DANVILLE 

OEWET  DAK 

DIX  DAN 

ELIZA8ETHT0WN 

FALHOUTH 

FARMERS 

FLEMINGSBURG  2 

FORDS  FERRY  OAH  50 

FRANKFORT  LOCK  » 

GLASGOW  WKAY 

GOLDEN  POND  a  N 

GRAYSOd  1  SE 

6REENSBURG 

GREENVILLE  2  W 

HEIDELBERG  LOCK  1» 

HENDERSON  7  SSW 

HICKMAN  1  E 

i  HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

I 

i  HOPKINSVILLE 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
WIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


»9   90 
62   63 


90   91   S6 
69   66   66 


90 
63 


91   9»   93 
60   65   6<t 


90   89 
66   66 


92   96 
63   6* 


Be  S9  92 

60  59  65 

9*  96  95 

60  65  65 


91   95   95 
60   65 

88   90 


90   92 
63   66 


90   92 
64   66 


9*   95 
62   67 


93   92 

67   62 


93   93 

60   65 


92   94 
67   68 


90   92 
54   64 


91   94 
59   62 


95   95 
67   61 


87   90 
68   65 


91   93 
62   62 


94   95 
64   64 


89   91 
64   62 


95   96 
64   66 


96   98 
66   62 


87   89 
65   64 


93   94 
66   64 


68   67   67 


89   89 
67   64 


62   63   66 


84   81   82 
58   59   64 


92  94 

63  64 

95  92 
66  67 

97  88 

69  69 

92  n 

62  64 

96  9S 
65  69 

B9  91 

64  64 

96  98 

65  67 

90  88 

65  60 

99  98 

65  «2 

92  90 

66  69 

82  99 

60  62 


9*   94   96 
66   66   66 


93  96  94 

63  66  6B 

92  93  99 

64  64  65 

96  96  98 

63  66  66 


92   91   85 
66   69   67 


93   91   87 
63   66   64 


92   92   90 
66   66   66 


96   83 

71   70 


92   92   93 
64   64   63 


96 

99 

98 

95 

68 

67 

70 

71 

96 

97 

97 

94 

66 

67 

67 

70 

9* 
66   65 


93   89 
69   66 


95   98 
63   67 


89   91   93 
61   61   64 


99 
58   59 


91   95   99 
63   64   66 


90 
63 


97   91 
64   67 


96   93 
62   64 


99   91 
66   67 


98  102 

68   70 


93   94 
64   65 


96   97 
65   64 


93   93   98 
65   65   66 


96   97 
65   66 


89   93   92 
61   62   64 


98   98 
65   68 


100 
62 


93   91   86 
58   62   69 


65   64   67 


98  100 
61   65 


92   95 
61   66 


93   95 
55   62 


64   64 
93   92 


91 
66 

83 
65   71   68 

94   93   87 
64   66   69 

99   95   88 

57  62   66 

92  95   86 
60   61   63 

93  97   82 

58  65   65 

99   95   83 

71   72   70 

92   93   95 
60   59   63 


67   74   68 


98   95   84 
67   68   67 


89   91 
63   63 


97  99  96 

67  67  65 

98  97  85 

68  70  70 

91  91  89 

63  65  66 

99  98  84 

69  69  69 


99  100  [100  102   98 
67   69   70 


65   63   63 


95   98 
65   66 


88   87 
64   65 


99  100 
68   69 


12   13   14   15  IB   17 


72   72   76 
57   60   48 


90   7B   77 
64   63   54 


82   82   80 
57   60   48 


76   77   79 
59   60   48 


83   83   T3 
62   62   58 


77   78   78 
60   55   45 


73   82 
58   49 


70   79 
62   51 


74   7g 
59   60 


74   72 
57   49 


73   78 
59   49 


74   77 
57   51 


84   63   71 
59   58   50 


68   69 

56   48 


73   71 
65   60 


66   76 
61   52 


82   71   7B 
59   61   50 


80   BO 
57   51 


63   63   57 


67   78 
60   96 


76   77 
58   53 


64   71 
58   51 


68   79 
60   46 


77   80 
56   46 


67   63 
62   96 


76   70   70 
«7   62   50 


60  59  48 

83  72  76 

65  64  57 

71  79  SO 

58  56  50 

77  68  78 

62  56  50 


64   58   59 


68   76 
58   49 


75   70 
45   49 


73   76   80 
48   47   51 


76   81 
46   49 


78   75   80 
93   46   48 


77   72   79 


76   73   79 
53   44   47 


79   85   85 
43   46   49 


76   7S   77 
52   40   41 


78   82 
49   48 


77   79 
50   46 


78   73 
48   49 


80   79 
48   4« 


78   73 
50   44 


78   73 
48   44 


76   71 
54   48 


76   76 
52   49 


74   78 
51   45 


75   84 
50   44 


72   78 
50   45 


78   76   80 
51   47   59 


47   57   59 


78   72   77 
51   49   49 


74   80   83 


84   84 
47   51 


76   70   75 
52   44   45 


81   76   80 
49   46   45 


78   81 
45   48 


77   76 
51   44 


78   84 
47   52 


81   80 
48   52 


75   55 
45   45 


83   79   83 


80   80 
47   58 


84   69 
54   51 


82   80 
57   61 


80   77 
53   63 


84   78 
57   53 


81   SO 
50   55 


84   7  5 
58   65 


78   78 
53   52 


SO   82 
55   60 


77   83   65 


58   62   61 


82   81 
53   53 


85  81 

53  62 

84  69 

59  59 

83  84   65 

51  58   61 

74  82   69 

50  52 

80  83 


56   61   60 


83   77   76 


79   78 
52   62 


53  59 

85  84 

61  64  62 

82  82  67 
53  53  60 

83  67  76 
59  63  58 

83  83  87 

58  63  57 

81  81  63 

50  53  60 

83  83  67 

50  56  61 


84   81 
57   56 


60  78  72 

52  63  62 

86  83  85 

57  51  58 

85  85  89 

59  62  59 


75   75 
60   55 


81   81 
63   65 


79   79 
51   51 


83   82 
51   57 


82   81 
52   52 


84   82 

59   50 


81   83 
48   48 


69   82   76 


79   80 
57   56 


55   54   53 


79   76 
54   58 


55   51   51 


84 

80 

53 

52 

66 

76 

57 

57 

80 

70 

52 

50 

80 

77 

51 

51 

32 

75 

59 

53 

78 

77 

56 

55 

56   52   53 


80 

75 

78 

56 

55 

54 

81 

79 

78 

55 

54 

51 

78 

72 

75 

52 

54 

53 

86 

78 

82 

57 

53 

57 

77 

79 

71 

57 

54 

52 

53   51   53 


84   85 
51   51 


77   72 
58   55 


83   80 
55   50 


80   83 
50   54 


58   60   53 


78 

83 

50 

54 

89 

85 

52 

50 

83 

80 

59 

55 

85 

83 

54 

56 

82   88 

53   59 


87   84 
57   59 


86   85 
65   63 


85   89 
50   57 


85   85 
58   59 


86   88 
55   50 


83   86 
55   55 


88   87 
56   58 


86   85 
55   58 


79   88   87 


57   51   52 


86   87   85 
55   59   51 


82   86   83 
55   59   59 


76   84   84 
51   52   56 


86   89   89 

52   57   60 


83   89   86 
54   63   55 


51   53   55 


78   85   85 
52   53   57 


55   60   62 


52   54   60 


84   88   85 


86   87   85 


84   85   82 
51   56   59 


61   64   67 


53   56   57 


51   59   50 


90   90   87 


75   85   85 
55   56   55 


80   87   87 
51   55   58 


57   59   50 


55   60   59 


89   90   87 
56   59   64 


92   92   89 
56   60   64 


80   79 
56   56 


57   56   59 


83   77   71 
54   53   54 


80   80   77 


56   55   57 


83   82   82 
53   50   50 


50   58   62 


85   78   73 


84 

80 

58 

53 

85 

83 

57 

58 

83 

80 

59 

56 

8? 

82 

55 

57 

86 

85 

57 

55 

83 

81 

49 

48 

85 

81 

58 

55 

85 

79 

56 

57 

85 

80 

52 

51 

82 

80 

52 

47 

81 

77 

58 

54 

83 

82 

64 

63 

85 

84 

57 

55 

82 

83 

54 

60 

87 

76 

56 

58 

82 

82 

50 

50 

84 

83 

55 

56 

84 

80 

58 

59 

83 

79 

53 

50 

87 

35 

61 

59 

88 

87 

58 

57 

61   57   59 


85   85 
51   51 


53   53   53 


59   63   63 


56  69 

55  52 

72  80  74 

59  54  53 

71  75  81 

59  59  55 


71 

80 

82.5 

63 

63 

59.8 

79 

78 

34.2 

54 

51 

56.8 

73 

70 

82.4 

60 

50 

59.4 

82 

77 

84.9 

54 

52 

59.5 

74 

58 

62.4 

56 

53 

56.1 

83 

73 

63.7 

51 

49 

55.9 

71 

71 

81.8 

54 

53 

57.0 

75   74   78 


78 

81 

56 

55 

80 

80 

57 

53 

76 

77 

55 

55 

75 

77 

55 

50 

79 

82 

55 

54 

70   80   67 


74   84 
54   51 


58   79   77 


70 

73 

59 

60 

77 

79 

57 

55 

79 

77 

55 

52 

7i*        79   80 


75 

77 

56 

52 

62 

74 

57 

57 

75 

79 

55 

52 

72 

82 

77 

50 

53 

51 

73 

72 

75 

53 

58 

50 

71 

80 

79 

60 

57 

52 

75 

82 

77 

61 

52 

52 

75 

75 

79 

55 

51 

53 

76 

85 

79 

58 

53 

55 

59 

79 

85 

58 

51 

52 

81.0 
55.8 


84.3 
60.4 


84.4 
59.2 


63.1 
58.3 


86.8 

57.7 


81.3 
59.6 


83.2 
55.9 


76 

0 

58 

1 

82 

4 

59 

6 

76   75   83 
59   56   53 


83.7 
57.0 


64.3 
55.4 


81.3 
57.4 


85.2 
62.7 


82.1 
57.5 


80. 1 
56.8 


83.8 
57.7 


85.5 
58.9 


82.3 
58.1 


85.4 
59.9 


88.0 
59.5 


86.3 
60.3 


See  Reference  Nolos  Following  Station  Index 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
SEPTEMBER  I960 

Day  Oi  Month 

1 

Station 

"7 

2 

3  1 

4 

5 

6 

7 

8   9 

10   11   12 

13 

14   IS 

16 

17 

18   19 

20 

21 

22   23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

INEZ 

MAX 
MIN 

91   93   89 
67   64   67 

90 
58 

94 
63 

89 
69 

93   90   91 
66   64   53 

80   75   76 
52   61   60 

72   64   86 
57   46   54 

87   82   67 
57   63   63 

83   62   81 
62   57   55 

87   66   85 
55   57   56 

84   81   78 
48   47   53 

73   74   81 
59   61   59 

83.5 
59.1 

IRVINGTON 

HAX 
MIN 

94   95   95 
62   66   67 

96 
67 

99 
65 

97 

67 

99  100   88 
68   67   69 

77   77   81 
58   60   49 

76   82   83 
48   48   55 

85   74   80 
56   65   55 

84   76   81 
50   52   53 

88   90   86 
52   59   62 

86   61   73 
51   59   61 

74   81   80 
50   54   64 

66.3 
69.3 

LEITCHFIELD 

MAX 

MIN 

94   95   96 
66   67   69 

95 

69 

98 
59 

98 

69 

99   96   80 

70   71   68 

76   71   80 
59   60   53 

80   81   83 
50   52   55 

82   70   78 
58   63   59 

83   76   78 
59   66   55 

66   89   83 
57   62   64 

83   78   75 
50   61   61 

77   78   62 
59   57   56 

84.0 
51.1 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

91   92   90 
66   69   69 

92 
66 

95 
70 

91 
69 

91   91   81 
57   72   68 

70   58   75 
59   60   53 

72   75   79 
53   51   55 

81   68   75 
59   61   60 

77   71   75 
55   55   55 

62   85   83 
56   63   54 

82   77   73 
59   57   56 

73   75   75 
51   57   54 

80.3 
60.7 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

86   87   86 
62   60   61 

87 
62 

88 
53 

90 
64 

89   89   80 
55   64   64 

78   56   73 
53   61   58 

68   70   78 
47   42   46 

78   58   70 
55   63   59 

80   78   77 
56   60   55 

84   80   80 
55   59   52 

80   78   69 
53   51   56 

73   73   79 
59   56   56 

78.8 
57.6 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

94   96   95 
70   75   75 

95 

72 

98 
73 

96 

74 

99   98   89 

70   74   72 

82   74   83 
59   60   55 

77   81   65 
55   54   56 

86   62   81 
52   65   51 

83   60   82 
59   50   61 

80   85   82 
61   65   66 

82   66   76 
64   54   65 

76   80   79 
62   59   63 

85.4 
64.5 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

90   92   91 
64   69   69 

92 
66 

94 
68 

91 

70 

93   92   80 
65   66   69 

71   74   78 
59   59   50 

72   75   79 
53   46   53 

82   69   78 
57   59   57 

80   71   78 
57   55   56 

82   85   83 
52   61   63 

82   80   73 
60   50   51 

72   79   76 
59   66   51 

81.2 
59.7 

LOVELACEVILLE 

MAX 

MIN 

96   97   97 
64   66   68 

97 
66 

100 
67 

101  101   97   87 
65   57   58   71 

79   79   80 
51   54   49 

80   85   85 
45   50   53 

85   87   90 
60   61   59 

86   81   85 
53   53   54 

92   90   86 
51   61   61 

87   81   72 
59   50   54 

79   85   78 
59   51   52 

87.6 
59.7 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

94   95   95 
64   65   67 

93 

68 

96 
65 

99 

67 

99   97   85 
68   68   72 

79   77   80 
60   59   50 

77   82   82 
49   50   54 

83   82   84 
56   55   55 

86   82   84 
63   49   52 

89   88   85 
57   60   61 

86   61   76 
59   58   63 

73   82   77 
60   52   53 

85.6 
59.7 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

90   92   92 
62   53   65 

91 
65 

94 
67 

95 
67 

95   92   90 
73   72   69 

84   69   76 
52   59   48 

77   76   60 
45   47   56 

80   76   74 
53   63   57 

79   80   80 
55   52   64 

82   82   60 
55   59   61 

80   78   69 
58   59   60 

76   76   77 
57   69   55 

62.2 
69.2 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 
MIN 

89   91   89 
68   65   64 

90 
65 

93 
53 

93 

67 

93   91   86 
66   65   56 

82   74   78 
66   64   60 

75   77   81 
64   46   49 

60   72   70 
54   61   53 

84   82   80 
61   61   55 

65   84   86 
57   59   58 

81   80   77 
52   51   54 

71   74   81 
59   52   59 

82.3 
59.9 

MATFIELD 

MAX 
MIN 

98   97   99 
66   65   70 

99 
67 

100 
70 

100 
66 

03   98   82 
69   72   70 

77   74   82 
51   59   50 

60   84   85 
47   52   56 

82   66   85 
63   52   55 

65   81   84 
64   55   56 

90   66   84 
56   63   55 

83   78   72 
53   62   64 

74   82   76 
60   63   56 

85.3 
51.6 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

86   90   92 
63   64   64 

88 
50 

90 
60 

92 
56 

88   87   91 

64   53   64 

81   65   72 
52   60   57 

76   70   74 
52   46   48 

80   80   66 
53   58   51 

73   75   66 
56   55   54 

74   81   83 
56   57   57 

82   80   75 
54   55   55 

78   72   76 
57   56   52 

79.5 
57.7 

MIDOLESBORO 

MAX 
MIN 

90   90   90 
67   65   66 

90 
54 

93 
62 

94 
65 

92   89   86 
66   66   64 

87   76   7« 
55   54   61 

74   75   80 
51   46   50 

79   75   72 
57   62   54 

82   84   84 
59   61   54 

85   84   82 
57   58   55 

82   79   76 
50   49   55 

72   72   80 
61   61   56 

82.4 
59.4 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

90   90   90 
63   62   62 

91 
62 

93 
63 

94 
64 

93   90   83 

57   72   67 

80   71   77 
57   64   53 

73   77   81 
50   46   50 

76   70   70 
57   61   52 

82   80   79 
55   59   54 

85   84   62 
57   51   50 

81   80   72 
54   55   57 

75   76   80 
58   61   53 

81.6 
59.2 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

91   92   92 
62   65   64 

93 
50 

95 
67 

90 
57 

92   92   81 
58   67   67 

77   68   77 
56   58   54 

71   75   80 
50   46   51 

82   78   72 
55   58   59 

78   76   75 
64   55   52 

83   85   62 
54   58   56 

81   76   79 
55   52   55 

74   77   78 
58   57   54 

81.5 
58.3 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

MURRAY 

MAX 
MIN 

94   95   95 
64   66   68 

96 

69 

97 
72 

97 
72 

99   97   88 

69   72   72 

80   76   83 
61   57   53 

61   86   84 
49   54   56 

82   85   85 
62   63   60 

87   82   85 

64   55   54 

91   86   88 
61   54   65 

86   78   73 
52   50   63 

72   82   79 
60   55   67 

85.4 
62.0 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

97   98   98 
63   57   65 

97 
68 

100 
64 

100 

67 

102  100   89 
69   70   58 

78   60   79 
51   56   49 

78   83   85 
48   48   54 

87   82   87 
61   55   57 

87   82   85 
52   50   56 

91   93   86 
56   59   52 

88   84   77 
60   59   63 

76   65   78 
60   53   53 

87.8 
59.6 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

93   93   93 
64   67   70 

93   97 
69   69 

96 
69 

LOO   94   80 
69   70   68 

68   75   76 
59   56   53 

77   82   82 
50   53   56 

82   83   85 
61   51   52 

84   79   80 
52   63   54 

89   87   83 
53   53   55 

83   79   70 
51   60   63 

77   82   74 
59   52   49 

83.8 
51.0 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

97   97   99 
65   56   68 

99  100 
67   56 

100 
58 

102  100   85 
68   71   72 

78   60   80 
58   54   50 

80   85   85 
42   48   62 

84   86   67 
56   50   55 

88   83   85 
58   50   54 

92   89   85 
59   50   60 

85   85   75 
58   57   63 

80   85   79 
58   50   52 

87.9 
59.0 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

92   92   91 
68   68   69 

92   93   93 
63   53   68 

92   93   88 
55   67   67 

81   73   78 
58   56   62 

74   77   62 
56   50   51 

84   79   72 
55   52   54 

86   82   82 
52   62   58 

87   84   85 
60   59   55 

85   84   70 
50   49   56 

75   71   83 
62   51   62 

83.4 
60.9 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

95   95   97 
63   64   68 

9"   99 
64   58 

96   96   94 
68   58   69 

79   80   84 
61   59   47 

80   85   83 
44   46   51 

80   85   67 
52   59   57 

87   85   88 
61   48   52 

95   95   89 
58   58   55 

89   79   75 
58   58   53 

72   85   80 
50   53   51 

87.4 
58.1 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

87   89   91 
53   65   55 

88   90   94 
62   55   56 

89   92   91 
65   69   57 

80   65   64 
61   51   54 

77   72   76 
51   46   48 

80   83   54 
55   59   59 

75   80   74 
55   55   53 

76   84   85 
54   59   51 

83   81   77 
56   55   57 

69   79   78 
57   55   54 

80.4 
58.4 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

94   95   96 
62   60   63 

95   97   99 
64   64   63 

100   96   84 
53   62   69 

79   74   83 
50   59   45 

76   82   85 
43   46   48 

81   75   82 
55   58   55 

85   81   84 
53   52   52 

88   87   83 
55   54   59 

84   61   76 
60   61   60 

78   78   80 
61   54   52 

65.3 
57.4 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

93   93   95 
63   61   53 

94   96   98 
64   66   66 

98   95   87 
59   67   68 

78   74   81 
65   60   46 

76   81   84 
45   47   48 

82   73   79 
50   54   58 

85   81   80 
55   54   53 

87   85   84 
54   62   61 

84   81   73 
57   59   51 

76   80   83 
58   54   48 

84.6 
56.6 

SHELBYVILLE 

MAX 
MIN 

90   91   93 
64   68   68 

89   93   96 
64   65   69 

92   93   93 
53   55   56 

81   52   72 
58   56   52 

76   74   76 
49   47   51 

80   82   56 
55   58   59 

77   79   70 
55   55   54 

77   62   85 
54   55   52 

62   84   78 
59   58   59 

76   73   79 
60   55   54 

81.5 
58.7 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

88   91   89 
61   60   61 

90   93   93 
61   62   64 

95   91   62 
64   70   69 

78   71   78 
65   63   52 

74   76   81 
50   43   48 

79   72   71, 
54   63   62 

82   79   78 
55   51   55 

85   84   82 
55   58   52 

82   79   71 
55   55   5« 

75   74   80 
59   50   52 

81.6 
58.5 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

91   92   92 
60   61   62 

93   94   96 
63   64   55 

96   94   87 
66   67   68 

73   68   80 
52   62   46 

75   80   84 
45   46   48 

81   71   8: 
50   58   54 

80   79   7£ 
55   53   5! 

86   82   81 
55   61   51 

82   80   72 
55   59   51 

78   77   81 
60   56   55 

82.9 
58.5 

VANCE6URG  DAM  32 

MAX 
MIN 

90   90   86 
67   57   69 

91   93   85 
58   56   66 

87   93   89 
62   63   55 

77   70   75 
58   59   55 

77   76   61 
52   47   50 

82   81   7* 
55   55  b' 

73   71   74 
56   57   5' 

83   85   82 
55   59   59 

61   77   7t 
59   53   55 

74   78   78 
50   56   52 

81.1 
58.3 

WARSAW  MARYLAND  DAM 

MAX 

MIN 

94   95   93 
65   66   69 

95   96   91 
52   65   62 

93   96   82 
59   63   69 

76   75   78 
59   59   50 

73   78   82 
52   49   54 

82   59   7- 
57   63   5 

81   70   7( 
55   54   6< 

84   89   85 
51   59   6< 

85   81   7f 
52   55   5! 

78   81   71 
52   53   52 

82.8 
59.7 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

89   90   92 
65   62   52 

89   93   95 
55   55   66 

89   93   93 
61   61   52 

82   70   69 
63   63   55 

76   70   77 
50   41   44 

82   83   6' 

47   50   5 

.   72   81   7 
J   54   55   5 

.   76   85   8( 
)   53   56   5: 

85   82   8 
48   45   4* 

70   74   75 
53   58   50 

81.4 
54.9 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 
MIN 

93   93   91 
59   65   65 

92   95   96 
65   63   55 

97   93   91 
56   68   57 

84   85   74 
67   65   61 

79   76   79 
53   48   48 

84   77   7 
50   50   6 

)   70   86   8 
!   51   52   5 

>   86   87   8f 
)   58   59   6 

85   85   8 
53   52   5 

72   72   77 
59   51   56 

84.1 
60.0 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

MAX 
MIN 

88   92   94 
62   65   55 

91   94   95 
54   58   65 

90   96   93 
52   52   67 

81   53   72 
55   55   50 

77   72   78 
49   48   46 

82   84   6 
55   57   5 

)   78   79   5 
?   53   54   5 

1       79   84   81 
J   55   55   6 

85   84   7 
57   53   5 

!   78   73   79 
.   57   54   54 

82.1 
57.2 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

91   91   92 
63   53   62 

92   92   96 
64   55   55 

95   95   92 
55   55   56 

80   77   71 
65   63   51 

79   76   78 
47   45   45 

82   78   7 
45   55   6 

)   74   83   8 
1   59   58   5 

78   87   8 
3   56   58   6 

81   82   6 
)   53   53   5 

74   77   79 
■>       59   58   50 

63.0 
57.6 

See  F.elerence  Noles  Following  Station  Index 


EVAPORATION  AND  WIND 


KENTUCKY 
SEPTEMBER  1960 


Station 

D»y  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Is? 

DEWEY    DAM 

EVAI 

wim 

.12 

1 

.15 
0 

.14 
2 

.18 
2 

.17 
0 

.12 
3 

.11 
0 

.14 
2 

.13 
3 

.10 
3 

.07 
3 

.05 
2 

.11 
3 

.11 
5 

.14 

1 

.11 
0 

1 

0 

.14 
0 

.10 

1 

.00 
4 

.16 
0 

.10 

1 

.11 

1 

.16 
1 

.14 
2 

.08 
0 

.03 
0 

.02 

1 

.03 
0 

3.02 
42 

DIX  DAM 

EVAP 
WINI 

.19 
20 

.19 
8 

.21 

11 

.21 

7 

.19 
4 

.21 
28 

.26 

17 

.21 

7 

.21 
16 

.22 
41 

.30 
49 

9 

.20 
50 

.20 
49 

.20 
12 

.19 
16 

.09 
43 

.09 
27 

.10 
23 

.09 
19 

.16 
25 

.09 
10 

.16 
13 

.15 
14 

.13 
21 

.13 

1 

.19 
15 

.02 
9 

.10 
32 

.10 
10 

B4.96 
606 

MADISOKVILLE  1   SE 

EVAP 
WINI 

.19 

6 

.23 
16 

.24 
23 

.24 
22 

.22 
16 

.21 
14 

.22 

17 

.22 

18 

.20 
42 

.09 
40 

.08 
39 

.14 
30 

.14 
50 

.16 
29 

.24 
53 

.20 
31 

.16 

60 

.05 
22 

.10 

36 

.14 
36 

.12 
25 

.14 
17 

.14 

16 

.14 
24 

.18 
43 

.17 
25 

.07 
18 

.07 
44 

.13 
28 

.18 
29 

4.81 
869 

WOLF   CREEK   DAM 

EVAP 
WIN! 

.20 
5 

.18 
5 

.23 
5 

.20 
5 

.18 
5 

.19 
0 

■% 

.19 
5 

.18 
4 

.11 
12 

.05 
32 

.05 
15 

.15 
4 

.21 
25 

.13 
8 

.19 
5 

.07 
25 

.00 
37 

.08 
4 

.12 
12 

.17 
8 

.13 
12 

.07 
5 

.13 

4 

.09 

7 

.17 
8 

.13 
19 

.10 

5 

.07 
16 

.20 
5 

4.18 
307 

Dix  Dam  -  Evaporation  Pan  is  coated  with  aluminum  paint  inside  and  out  each  year  before  being  placed  in  operation. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  Ill  - 


TOTAL  PRECIPITATION 

i— :^ 


KENTUCKY 
SEPTEMBER  1960 


AVERAGE  TEMPERATURE 


KEKTUCKY 
SEPTEMBER  1960 
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STATION  INDEX 


STATION 


ADOISON   0AM  49 
ALBANY   *  N 
ANCHORAGE 
ASHLANO    DAH    29 
BARBOUR V I LLE 


BENTON 

BENTON    2 
BEREA    COLLEGE 
BEREA   WATER   NORKS 
BLAINE   1   W 
BONNIEVILLE 

BOWLING   GREEN 
BOWLING  GREEN    SUBSTA 
BOWLING    GREEN    FAA    AP 
BRENT    DAM    36 

ILLE    LOCK    6 


buroine  2  ne 
burkesville 
cadiz  lock  e 
calhoun  lock  2 
campbell sv ille 

caneyville 
carrollton  lock  1 

CECILIA 

CLAY  CITY  1  WNW 
CLERMONT  1  SSE 

CLINTON 

COBB 

COLLEGE  MILL  LOCI 

COVINGTON  WB  A I  RI>OR 

CUMBERLAND  FALLS  ST 

CYNTHIANA 
CYNTHIANA  , 
OANVILLE 
DAVELLA 
DELPHIA  1  I 


11 


HODGENVILLE  NAT  PARK 

HOPKINSVILLE 

HVOEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE    1    NNE 
KENTUCKY    DAM 
LA    GRANGE    1    SW 

LANCASTER 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON    WB    AIRPOUT 

LIBERTY 

LITTLE    HICItMAN    LOCK    fl 


COUNTY 


BRECKlmiKM 

CLINTON 

JEFFERSON 

BOYD 

KNOX 


DUNHOR 

DYER 

EOOYVILLE  LOCK  i 

EDMONTON 

ELIZABETHTOWN 

ELKHORN  CITT 

ELKTON  2  S 
FALMOUTH 
FARMERS 
FLEMINGS8URG 

FLEMINi 


FORD    LOCK    10 
FORDS    FERRY    DAM    50 
FRANKFORT    LOCK    * 
FRAItKLLIN    1    E 
FREEBuRN   2    SW 

FRENCHBURG 
GAMALIEL    1    3 
GEORGETOWN    WATER    WOI 
6EST    LOCK    3 
GLASGOW 


GREENseURG 

GREENSBURG   HIWAY    61    BR 
GREENUP    DAM    30 
GREENVILLE    2    W 
HALETS    MILL 

HARTFORD    6    NW 

HAZARD 

HAZARD    WATER    WORKS 

HEIDELBERG    LOCK    Ih 

HENDERSON    7    SSW 

HERNDON 

HICKMAN    1    E 

MICKSVILLE 

HIGH    BRIDGE    LOCK    7 

MINOMAN    SETTLEMENT    SCH 


NELSON 
0A»0  HARLAN 
0490    OHIO 

HARLAN 

,0611 ;mARSHALL 

0615  MARSHALL 
:0619  ImaOISON 
!062«  IMADISON 
10752  IlAWRENCE 


I  09C9    WARREN 
[0978    CAMPBELL 
|10<.6'EDMOnsON 

'll20  IpIKE 
JU37  'CUMBERLAND 
1206    TRIGG 

1227    MC    LEAN 
12*6  I  TAYLOR 

Il29* JgRAYSON 

'13*5    CARI»OLL 

'  11)06  Ihardin 

J1576JPOWEU. 
1611 'bULLITT 


|2003   HARRISON 
120*0    BOYLE 
|20S3    MARTIN 
12132   PERRY 

'2139|KN0T7 

2160  FLOYD 
'2214|MERCER 
12398 'OHIO 

2366    MUHLENBERG 


BRECKENRIDGE 


25*8    TODO 

2775 |PENDLETON 
|2791  , ROWAN 
,2903    FLEMING 


2993    MADISON 
2961    CRITTENDEN 
3028  [FRANKLIN 
3036    SIMPSON 


3052 

MENIFEE 

3112 

MONROE 

319* 

SCOTT 

3203 

HENRY 

32*1 

BARREN 

32*6 

BARREN 

3252 

HARDIN 

3295 

TRlGG 

339B 

800NE 

3392 

CARTER 

3*30 

GREEN 

3*35 

GREEN 

3**3 

GREENUP 

3*51 

MUHLENBERG 

3539 

CHRISTIAN 

3692 

OHIO 

3709 

PERRY 

371*|PERRY 

37*1  LEE 

3762 

HENDERSON 

379B    CHRISTIAN 
3816    FULTON 
3821    GRAVES 
3837    JESSAMINE 


13929    LARUE 
3»9*    CHRISTIAN 
*093    LESLIE 
*13*    MARTIN 
*165    BRECKINRIDGE 

*196    BREATHITT 
*295    LETCHER 
*369    JESSAMINE 
**1*  [LIVINGSTON 
*595    OLOhAM 

*420    GARRARD 
*703  IgRATSON 
*7*6 I  FAYETTE 
*795    CASEY 
4825    JESSAMINE 


57 

99 

86 

3* 

08 

1* 

36 

11 

93 

37 

4« 

B9 

2B 

36 

91 

S3 

20 

5? 

36 

51 

88 

20 

3B 

02 

82 

92 

37 

23 

89 

5* 

37 

00 

86 

?.t 

37 

01 

86 

26 

98 

39 

Oi 

a* 

29 

37  40 
37  52 
37    59 


38    23 
38    23 

37    39 
37    48 

37    02 


'    38    1' 
37    33 


86    30 
85    11 

89    57 


38 

1? 

84 

3^ 

38 

29 

84 

53 

37 

00 

89 

99 

37 

00 

85 

59 

37 

36 

85 

5* 

37  15 

89  30 

37  12 

87  12 

37  03 

87  20 

37  32 

86  9* 

37  19 

83  12 

37  33 

83  46 

37 

37 

89 

** 

36 

91 

67 

30 

10 

83 

23 

37 

53 

86 

17 

37 

33 

83 

23 

37 

10 

82 

54 

57 

84 

36 

37 

01 

B8 

16 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


CORPS    OF   ENGINEERS 

S.BARBARA    Mt    COOL 
CHARLES    G.    BARRET 
CORPS    OF    ENGINEERS 
HON 


JOSEPH    PREP.    SCHOOl 
HOMER    NOLAN 
G.    YOUNG 
C.    WHITEAKER 
JAMES    H>    MILLER 

RADIO    STATION    KCBL 
JAHES    A*    GROSSMAN 
MRS.    LAURA    B*    GABBARD 
JOHN    LEE    BURTON 
WAYNE    O.    BERRY 

JAHES    R.    EDWARDS 

rVA-639 

FED,  AVIATION  AGENCY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ELORIDGE  SKAGGS 

EDWIN 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ALVA  MC  KINLEY 

'.  COX  SR* 
CORPS  OF  ENGINEERS 
lAM  S.  VERTREES 

W.  MOUNT Z 
SERNHEIM  FOUNDATION 

WOODSON  D.  FRANKLIN 

MRS  BENNIE  B*  WHITE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S.  WEATHER  BUREAU 

'.  DEPT.  Of  CONS. 


MAPS) 


HILl 


ALKER 


ballard  i 
hattie  b.  barney 

CORPS    OF    engineers 
PHILLIP    0.    THACKER 
JESSE    L.    HUFF 
N.    0,    GIVENS 

LENA    BLAIR 
CORPS   OF    ENGINEERS 
JOHN    E.    MORAN 
RADIO    STATION    WIEL 
EDMONO  0.   BENNETT 

S*    RICHARD   ANDERSON 

FRANK    H.    LAWSON 
MRS.    C.    C.    STAMPER 
MRS.    ALMYRTA    B,    HALL 
WILLIAM    H.    FISCHER 


CORPS  I 


ENGINEERS 
CORPS'  OF  ENGINEfcRS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  KATIE  D.  NEAL 
MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 

MISS  ESTHER  WILSON 
E*  GUY  DECKARO 
WILLIAM  F,  BRAHBLETT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
EMlLV  M.  BEAM 

RADIO  STATION  WKAY 
DEWEY  5>  HILL 
FISH  +  WLDLF*  REFUGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ALBERT 


HOWARD  PICKETT 
LYNN  T.  BLAK.EHAN 
CORP  OF  ENGINEERS 
C.  R.  LOVELL 

CLEATOS  E. 


LEY 

DAVID    K.    CARSON 
H.    A.    BAILEY 
LEE    J.    H06ST0N 
CORPS    OF    ENGINEERS 
FRANK    STREET 

C.    W.    KEATTS 

MRS.    NELL    S.    CALVIN 

TVA-679 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HINDMAN    SETTLEMENT    SCH, 

NATIONAL    PARK    SERVICE 
NEWELL    F.    SMITH 
MRS.    FERN    F.    ELAM 
UNITED    FUEL    GAS    CO. 
FLOYD    G.    R08B1NS 

JAMES    0.    MALONEY 
HOBART    ISDN 

TVA-379-A 
ALBERT    V.    HAflOIN 

KENTUCKY    UTILITIES    CO. 
CLrOE    STUELEATHER 
U.S.    WEATHER    BUREAU 
PALLIA    F.    HANKLA 
CORPS    OF    ENGINEERS 


LOCKPORT   LOCK   2 

LOGLICK    1    S 

LONDON 

LONDON    FAA    AP 

LOUISA 
I 
I  LOUISA  2 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE    BOWMAN    FLD 
r    LOUISVILLE    WS    AP 

LOUISVILLE    UPPER    GAGE 


MAMMOTH    CAVE    PARK 


ONEONTA    0AM    35 
OWENSBORO    2    W 
OWENSeORO    0AM    46 
PADUCAH    FAA    AIRPORT 
PAOUCAH 

PAOUCAH    SEWAGE    PLANT 


PRINCETON 

RAVENNA    LOCK     12 
RICHMOND 

ROCHESTER    LOCK    3 
RUSSELLVILLE 
fiUSSELLVILLE    SUBSTA 

5ADIEVILLE 
ST  MARY 

SALVISA    LOCK    6 
SALYERSVILLE 
SALYERSVILLE    2    SE 

:SC0TTSV1LLE 
[SCOTTSVILLE    2    SW 
SEBREE 

SHAWNEE    STEAM    PLANT 
SHELBYVILLE 

iSHEPHERDSVlLLE 

ismithfield  *  s 

[somerset 
somerset  1  n 
springfield 

STEARNS 
SUMMER    SHADE 
SUMMER    SHADE    SUBSTA 
TATHAM    SPRINGS 
iTAYLORSVILLE 

TOMPKINSVILLE 

TURKEY    CREEK    SCHOOL 
TYRONE    LOCK    5 
UNIONTOWN    DAM    49 


VANCEBURG  DAM  3, 
WARSAW  MARKLANO 
WAYNESBURG  "■  NE 
WEST    LIBERTY 

WILLIAMSBURG    2 
WILLIAMSTOWN    5    1 
WILLOW    LOCK    13 
WOLF    CREEK    DAM 
WOOOBURY    LOCK    4 

NEW    STAT  101 


COUNTY 


HEP«Y 
CLARK 
LAUREL 
LAUREL 
LAWRENCE 

LAWRENCE 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 


4967   BALLARD 
5002    BARREN 
5067    HOPKINS 
5097!EDMOttSON 
:5111    CLAY 

5171  !FLOYD 


MAYFIELD 
MAYSVILLE  DAH  33 
MC  KEE 
jMC  KINNEYSeURG 

;meta 
midolesboro 

HlOOLESeORO    SEWAGE    I 
M I OWAY 

MILUERS9URG 

MILLERSTOWN 

MONT  I  CELLO 

MOREHEAD    STATE    COLLEGE 

MOUNT    STERLING 

MOUNT    VERNON 


5389 [BELL 
5394    BELL 
5*0T   WOOOFOHO 
5*30    BOURBON 

I  5*36  GRAYSON 

.5524  WAYNE 
5555  ROWAN 
5640  MONTGOMERY 
5648  ROCKCASTLE 


,569* [cALLOWAY 
'6013  CARTER 
602C  HOPKINS 

6028iCLAY 

■6033  I  CAMPBELL 
6091  ;0AVIES5 
6096  DAVIESS 
6110    MC    CRACKEN 


'6805  HAOISON 
'6882  'OHIO 
,70*9  LOGAN 


.872*  LEE 
■ae07  RUSSELl 
882*  BUTLER 


38  26 
37  51 

37  08 

37  05 

38  07 

38  07 


38  38 

37  26 

5   38  36 


7121 

WOODFORD 

7129 

MAGOFFIN 

7134 

MAGOFFIN 

7215 

ALLEN 

7220 

ALLEN 

WEBSTER       ( 

MC  CRACKEN 

732* 

SHELBY        1 

733* 

BULLITT       1 

7*73 

SHELBY 

7510 

PULASKI 

7604 

WASHINGTON 

7677 

MC  CREARY     1 

7800 

METCALFE      1 

METCALFE 

WASHINGTON    ' 

7948 

SPENCER 
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KENTUCKY  -  OCTOBER  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   92°  on  the  3rd  at  Paradise  Steam  Plant 
Lowest  Temperature:   22°  on  the  25th  at  4  stations 

Greatest  Total  Precipitation:   5.56  inches  at  Uniontown  Dam  49 

Least  Total  Precipitation:   0.78  inch  at  Golden  Pond  8  N 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.84  inches  on  the  10th  at  Freeburn 

2  SW 


PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 


Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from 
observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.   These 
observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  a 
Weather  Records  Processing  Center,  where  they  are  checked  for 
accuracy  and  completeness  and  placed  on  punch  cards.   These 
cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.   Print- 
ing and  mailing  is  done  at  the  National  Weather  Records  Center 
at  Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.   Records  for  any  state  can 
not  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that 
state  have  been  received.   Printing  can  not  be  done  until  all 
tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  main- 
tain high  quality  of  the  data.   A  realistic  deadline  for  mail- 
ing the  printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of 
the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month 
for  which  data  are  published).   If  any  recipient's  copy  is  un- 
duly delayed,  the  Director,  National  Weather  Records  Center, 
Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
OCTOBER    1960 


Tem 

perat 

u,e 

P 

recip 

,a„o„ 

s,  1 

<  s 

1  1 
<  s 

1 

|ll 
III 

J 

X 

Q 

j 

1 

5 

o 

• 
1 

No  o 

Days 

~ 

ill 

s 

1 

Sro«,  Sleer 

No  of  Days 

Station 

Max 

Mm 

1 

&  ° 

1  s 

2 

s 

1 

6 
o 

1 
5 

5  5 

si 

y 

'I 

o 
o 

WESTERN 

BEAVER  DAM 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 
60LDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 

74. 3M 
73. OM 
71.5 
73.7 
73.8 

48. 3M 
44. 2M 
51.1 
46.8 
47.5 

61. 3M 
58. 6M 
61.3 
60.3 
60.7 

1.6 

87 
85 
86 
89 
89 

2 
2 
2 
2 

2 

25 

23 
32 
25 
26 

21 
21 

20 
21 
21 

149 
216 
151 
162 
166 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

6 

1 

5 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

1.25 

2.26 

1.44 

.78 

1.26 

-  1.07 

-  1.22 

.42 
.84 
.37 
.65 

.47 

19 

31 
20 
31 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

0 

1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MADTSONVILLE  1  SE 

72.4 
74.3 
74.5 
73.3 
73.3 

47.3 
46.0 
47.2 
48.4 
47.9 

59.9 

60.2 
60.9 
60.9 
60,6 

-   .2 

.3 
.1 

88 
88 
90 
88 
86 

2 

3 

2 
2 

28 
27 
31 
26 
28 

21 
21 
21 
21 
21 

192 
175 
154 
165 
166 

0 
0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
2 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

1.83 
1.64 
1.44 
3.24 
1.64 

-  1.07 

-  i.oa 

.09 

.86 

.67 

.41 

1.26 

.38 

19 
15 

31 

4 

19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

MAYFIELO 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

72.4 
72.8 
73.8 
70.7 
73.6 

49.7 
50.3 
48.1 
49.0 
48.2 

61.1 
61.6 
61.0 
59.9 
60.9 

.7 
1.7 

86 
90 
86 
86 
87 

2 
2 
2 
2 
2 

29 

30 
29 
30 
28 

21 
21 
21 
21 
21 

163 

150 
165 
186 
157 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
2 
2 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

2.45 
2.23 
1.72 
3.45 
3.68 

-  .64 

-  .78 

.93 

1.30 
.59 
.63 

.78 
.32 

5 

5 
20 
19 

9+ 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 

1 

4 
4 

1 

0 
0 
0 
0 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

76.0 
73.2 
73. 6M 

44.9 
46.3 

47. 2M 

60.5 
59.8 
60.  4M 

-   .3 
1.3 

92 
86 
88 

3 

2  + 
4+ 

30 
28 
28 

25+ 

21 

21 

169 
187 
175 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

3 
4 

3 

0 
0 
0 

1.32 
2.27 
1.40 

-  .45 

-  .80 

.40 

1.52 

.54 

27 
15 
31 

.0 
.0 

0 
0 

0 

1 
1 

0 

1 

0 

DIVISION 

60.6 

.5 

1.98 

-   .67 

.0 

CENTRAL 

ADDISON  DAM  45 

ANCHORAGE 

8ARDST0WN  S  J  PREP  SCH 

BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

67.6 
70.4 
72.2 

71.9 

42.6 
45.9 
45.1 

47.2 

55.1 
58.2 
58.7 

59.6 

.5 
-   .6 

80 
83 
84 

88 

3 

2 
2 

2 

28 
27 
24 

30 

25+ 

25 

25 

25+ 

308 
216 
213 

166 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

5 
3 
3 

3 

0 
0 
0 

0 

1.41 
1.92 
2.57 

1.25 

-  .99 

-  .62 

-  1.09 

.49 
.54 

1.36 

.72 

20 
19 
19 

19 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

1 

0 

CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
ELIZABETHTOWN 
GLASGOW  WKAY 

73.7 
69.7 
74.7 
72.1 
71.2 

47.8 
43.0 
46.5 
47.4 
46.8 

60.8 
56.4 
60.6 
59.8 
59.0 

-  1.9 

87 
83 
85 
84 
84 

2 
3 
12  + 
2 
2 

28 
27 
26 
28 
28 

25 

22+ 
25 
26 
25 

154 
271 
170 
187 
190 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 
3 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

1.66 
2.16 
2.38 
2.56 
1.78 

-   .30 

.78 
1.17 

.9* 
1.30 

.73 

19 
20 
19 
19 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

1 

0 

GREENSBURG 

IRVINGTON 

LEITCHFIELO 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP          R 

73.4 
71.8 
71.2 
73.3 
68.7 

44.7 
47.2 
49.8 
51.8 
46.2 

59.1 
59.5 
60.6 
62.6 
57.5 

1.0 
.3 

1.0 

-  1.1 

86 
84 
85 
86 
83 

3 
15 
2 
2 
2 

27 
27 
32 
26 
28 

25 
21 

25  + 

25 

25 

196 

187 
172 
140 
240 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 
2 
3 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

1.26 
2.13 
1.95 
1.00 
1.58 

-  1.12 

-  .28 

-  .66 

-  .87 

.87 
.74 
1.00 
.48 
.55 

20 
19 
20 
19 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
SCOTTSVILLE 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 

70.7 
72.3 
71. 5M 
73.2 

47.9 
48.8 
46. 2M 
45.5 

59.3 
60.6 
58. 9M 
59.4 

84 
S3 
84 
85 

2 

8 

2 
3 

29 
27 
28 
27 

25+ 
21 
25 
25 

196 
166 
205 
185 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 
3 
3 
2 

0 
0 
0 
0 

1.57 
1.36 
1.60 
2.03 

.61 

.59 

.60 

1.02 

19 
19 
19 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 

0 
0 
0 

1 

DIVISION 

59.2 

.2 

1.79 

-   .64 

.0 

BLUE  GRASS 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT      R 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

72.1 
70.1 
67.7 
70.6 
71.1 

46.3 
47.1 
46.5 
42.8 
42.5 

59.2 
58.6 
57.1 
56.7 
56.8 

.1 

1.1 

85 
82 
83 
83 
83 

2 

2 
12 
16+ 

9+ 

25 
28 
25 
22 
29 

25+ 
25 
25 
25 
26  + 

185 
205 
252 
269 
255 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

3 
2 
4 
4 

0 
0 

0 
0 
0 

2.79 
2.46 
4.00 
2.26 

1.93 

.5S 

.16 

1.83 

-   .23 

1.01 

J. 30 

1.19 

.90 

.75 

19 
9 

15 

20 

9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 

7 
6 

4 

1 
1 

1 

0 
0 

01 X  DAM 

FALMOUTH 

FLEMIN6SBURG  2 

FRANKFORT  LOCK  4 

LEXINGTON  WB  AIRPORT      R 

72.2 
71. 5M 
68.3 
71.2 
58.7 

49.1 
44.  6M 
45.6 
44.8 
48.6 

60.7 
58. IM 
57.0 
58.0 
58.7 

-   .5 

.8 

83 
85 
80 
85 
81 

2 

12 

15 

13 

2 

19 
22 
24 
28 

31 

25 

25 

25 

26+ 

25 

158 
224 
249 
230 
212 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

4 
3 
4 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

1.67 
2.39 
2.71 
2.67 
2.50 

.20 

.49 

.06 

.73 
.74 

1.07 
.83 

1.30 

20 
20 
19 
20 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

7 
6 
6 
6 

0 
0 

1 

0 

1 

MAYSVILLE  DAM  33 

MOUNT  STERLING 

RICHMOND 

SHELBYVILLE 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

68.6 
71.4 
70.0 
69.8 
69.6 

42.9 
46.3 
45.8 
44.5 
46.9 

55.8 
58.9 

57.9 
57.2 
58.3 

-  1.6 

-  1.5 

.1 

81 
83 
82 
83 
82 

16+ 
15+ 

9+ 

3 
12  + 

26 
26 

28 

30 
30 

25+ 

26 

21 

25+ 

22 

283 
205 
230 
248 
214 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 
4 
4 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

1.72 
2.50 
2.49 
1.97 
2.18 

-  .50 
.30 

-  .45 

-  .09 

.78 

1.03 

1.20 

.81 

.50 

20 
19 
20 
20 
8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 
5 

4 
6 

0 

1 
1 

0 
0 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

69.2 

43.5 

56.4 

-  2.5 

82 

15+ 

27 

25 

279 

0 

0 

4 

0 

2.04 

-   .25 

.63 

20 

.0 

0 

J 

0 

DIVISION 

57.8 

-   .7 

2.39 

.12 

.0 

EASTERN 

ASHLAND  DAM  29 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BENHAM 
BLAINE  1  W 

70.  5M 
72.  5M 
71.6 
71.2 
71. 3M 

47. IM 
48. 7M 
47.5 
45.9 
37. 9M 

53. 8M 
60. 6M 
59.6 
58.6 

54. 6M 

-   .1 

83 
80 
81 
81 
85 

13+ 
14+ 
13+ 
13  + 
13 

26 
26 
27 
25 
24 

25 
26 
26 
25 
22 

198 
164 
193 
211 
318 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
5 
3 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

1.76 
3.16 
2.78 
2.57 
2.90 

-   .08 

1.09 
.77 
1.25 
1.07 
1.31 

20 
20 
20 
20 
9 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
10 

1 
1 
1 
2 
2 

1 

0 

1 
1 

2 

DEWEY  DAM 

FARMERS 

GRAYSON  1  SE 

HEIDELBERG  LOCK  14        R 

HINDMAN 

71.5 
72.0 
69.3 
73.5 

46.9 
44.5 
42.7 
46.6 

59.2 
58.3 
56.0 
60.1 

M 

1.3 

83 
83 
83 
84 

16+ 

15+ 

14 

2 

28 
22 
23 
24 

28 

26+ 

26 

25 

26 

22 

198 
211 
275 
171 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

4 
4 
5 
3 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

3.50 
3.57 
2.93 
3.03 
2.44 

1.37 
1.01 

1.17 

.90 

1.04 

1.03 

.90 

9 

9 

20 

20 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 

1 
3 

1 

1 

0 

1 
1 

0 

INEZ 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER  4  SE 

MIDDLESBORO 

MONT  I  CELLO 

72.1 
70.0 
74.1 
72.3 
72.0 

45.9 
46.1 
48.2 
48.9 
47.9 

59.0 
53.1 
61.2 
60.6 
60.0 

85 
82 
85 
84 
83 

2 
2 

1 
3 

2 

29 
26 
24 
26 
27 

22+ 

25 

25 

25 

25 

190 
220 
157 
170 
177 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
3 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

4.14 
2.65 
2.16 
2.79 
2.72 

1.35 
.50 
.82 

1.09 
.95 

8 
19 
20 
20 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
2 

1 
2 

2 

0 

0 

1 

0 

See   Reference   Notes   Following   Stalion   Index 
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82 

86 

2 
2 

2 
14 

3 

30 
24 
27 
22 

28 

25 
25 
25 

25 

26+ 

159 
202 
242 

260 

172 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

3 
3 
5 

5 

0 
0 
0 
0 

0 

3.00 
2.83 
1.56 
3.86 

3.41 

2.89 

.96 
-       .72 

1.26 

.67 

.66 

.96 

1.04 

1.21 

1.08 

20 

19 

20 

9 

20 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

0 

10 
7 
3 
8 

7 

1 

2 

1 

2 

1 

0 
0 

1 
2 

1 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.h. 

Relative    humidity  aveiages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

"o        5, 
111 

8 
§ 

Station 

> 

1 

■Bag' 
s « > 

1 
1 

£    JD 

i2 1 

9 

f-oS 

3    1 

Is 

■o  o 

§3 

cm 

r 

to 

! 
p 

A 

g 

i 

111 

<-3  3 

COVINGTON   WB    AIRPORT 

ssw 

13 

6.8 

40 

mnr 

15 

76 

83 

54 

65 

5 

3 

3 

3 

1 

0 

15 

- 

6.3 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

s 

12 

7.2 

- 

- 

- 

82 

89 

59 

70 

5 

2 

5 

0 

1 

0 

13 

6.1 

LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

N 

10 

4.5 

23 

s 

31 

87 

92 

62 

69 

5 

5 

4 

1 

0 

0 

15 

47 

6.4 

See  Releience   Notes  following   Station   Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


station 

Day  of  Month 

1  {  2  1  3 

4  1 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10   11   12 

13  {  14   15 

16   17   18 

19 

20  [  21 

22  1  23   24 

25  I  26  1 

27 

28  1  29 

30 

31 

AOOISOK  0«M  »5 
AL8AIIY  »  H 
ANCHORAGE 
ASHLAKD  OAK  29 
BARBOURVILLE 

l.Al 
1.81 
1.92 
1.78 
3.16 

.03   .07 
.07 
.24 

.02 
.01 

.11 
.10 

.09 

.14 
.28 

.13 
.09 

.01 

.34 
.05 
.16 

T 

.19 

.02 

-17 

.24 

.04 
.09 

*40 

T 

T 

.64 
T 
•  28 

•  49 
U22 

1^09 

•  77 

T 

.28 

•  13 

•  19 

.05 
.45 

.04 
.10 

.04 
.05 
.01 

.02 

.32 

•  07 

•  41 
T 
.32 

BAROSTOHN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BEKTON  2 

2.57 
2.78 
1.25 
2.57 
2.28 

.06 

.55 

.15 

.09 
.38 

.04 

.05 
.20 

.27 

.19 

T 

.12 
.15 

.08 

.06 
.16 
-03 
.16 

,33 

.0* 

.01 

1.35 

.42 
.50 
.32 

1.26 
1.07   T 

.03 

.05 
.11 

.57 
.14 
.34 
.16 

.32 
.25 

.02 

T 

.27 
•  29 

.84 

BEREA  COLLEGE 
BEREA  WATER  MORKS 
BLAIHE  1  W 
BONNIEVILLE 
BOWLING  GREEN 

2.79 
2.78 
2.90 

1.17 

RECORD  MISSING 

T 

.03 

.05 
.16 
.11 

.04 

.38 

.41 
.30 
1-31 

T 

.67 

1.01 
•  02 

.12 
1.11 
1.05 

.57 

.39 
.41 
.20 

.21 

.06 

.02 
.12 

.40 

•  05 

•  23 

.21 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRENT  OAH  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
BURDINE  2  NE 

1.40 
1.25 
3.30 
1.60 
2.B3 

.02 
T     T 
.19 

.37 

T 

.07 

T 

.50 

.17 

.40 

T 

.03 
.06 
,73 

.01 
.78 

•  83 

•  06   T 

T 

.72 
•  03 

T 

.54 

•  60 

•  47 
U20 

.01 

.28 

T 

•  16 
.16 

.02 
•  01 
.10 

.40 

.12 

.12 

.07 

•  31 
.33 
.13 
.36 

BURItESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 
CAMPBELLSVILLE 
CANETVILLE 

2.92 

1.71 
1.66 
2.04 

RECORD  MISSING 

.03 

T     .01 

T 

1.10 
.06 

.60 

T 

.03 
.02 
.03 
.12 

.02 

.11 
T 

.10 

•  20 
.11 

•  34 

.08 

.07 
.03 
.78 
•  OS 

.28 
•  45 
.02 
.89 

T 

.06 
.24 
•  34 
.29 

T 

.18 

.08 
.01 

T 

.40 
.49 
.36 
.32 

CARROLLTON  LOCK  1 

CECILIA 

CLAT  CITY  1  WNW 

CLERMOtlT  1  SSE 

COBB 

2.48 
2.16 
2.67 
2.38 
.99 

.06 
.05 
.05 

T 

.02 
.06 

.03 

T 
.20 

.12 
.16 

T 
.06 

T 

.22 

.19 

T 

.12 

1.30 
.02 
.33 
.78 

.03 
.61 

T 

.04 

•  01 

•  96 

.49 
1.17 
1. 10 

T 

.35 

T 

.12 
.21 
.45 
.11 
.07 

.05   T 

.01 
.01 

.07 
.12 

.07 
.28 
.08 
.25 
.25 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 
COVINGTON  WB  AIRPORT    R 
CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 
CYNTHIANA 
CYNTHIANA  2 

2.98 
4.00 
3.86 
2.22 
2.26 

.02 

.35   T 
1.30 
.08   .08 

.03 

.57 
.05 
T 
.04 

.06 
T 

.11 
.04 

T 

.83 

.02 
.11 
.10 

.31 
.01 
.34 
.12 
.17 

1.05 

.25 
.20 
,34 

1.19 

.03 

•  04 

•  63 

.05 

.05 

.99 

.45 
.95 

.90 

.10 

.35 
.04 
.51 
.36 
•  39 

.11   T 

T 

.25 

.05 

.03 

T 
T 
.04 

.06 

•  25 

•  49 

•  23 

•  20 

DANVILLE 

OCLPHIA  1  E 

DEWEY  DV* 

DIX  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

1.93 
1.66 

3.50 
1.57 
1.83 

.04 

.07 
.03 

.05 

T 
.26 

T 
.01 

.05 
.25 

.06 

.75 

1.17 
.12 
.58 

.11 

.87 
.02 

•  01 

•  07 

.70 
1.20 
.89   T 
.78 
.55 

•  29 

•  15 

•  11 
.37 
.20 

.09 

.02 

•  04 

.06 
.06 

•  43 

DumOR 

EODYVILLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELIZABETKTOWN 
EUtHORH  CITY 

2.39 
1.40 
1.77 
2.56 
4.88 

.03 

T     ,03 

.35 

.30 
.05 

.12 
.15 

T 

.19 
.30 

T 
.22 

.30 

.92 
.32 
.30 

.90 

•  02 

•  12 

•  51 

•  12 

1.30 

•  30 
.22 

.70 

1.20 

T 

T 
.20 

•  11 
.09 

.15 
.24 
.55 

.88 

.05 

.13 

.21 

•  50 

•  32 

.30 
.30 

ELKTON  2  S 
FALMOUTH 
FARMERS 
FLEMINGSBURG 
FLEMINGSBURG  2 

1.56 
2.39 

3.57 
2.74 
2.71 

.10 
.10 

.04 

.08 
.02 

T 
.36 

.09 
.09 
T 
.45 

T 

T 
.22 

T 

.14 

.13 

.31 

.37 

.11 
.05 
.90 
.14 
.24 

T 

.55 

.23 

T 

.09   T 

T 

•  34 
.14 

1.07 

.25 

.74 
.88 
1.16 

•  02 

T 

.05 
.23 

.30 
.20 
.32 

.61 

.37 
.10 

•  15 

T 

.49 
.20 

•  10 

•  13 

•  31 

FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  0AM  50 
FRANKFORT  LOCK  <> 
FRANKLIN  1  E 
FREEBURN  2  SW 

2.39 

1.44 
2.67 
1.51 
4.88 

.04 

T 

.27 

.03 
.01 

.02 

.09 

.03 
.06 
.33 

.11 

T 
T 
,03 

.01 
.02 
.01 

.09 

■  41 
.43 
.15 

.56 
2.64 

.06 

T 
T 

•  05 

.20 
.06 

.96 

.37 
.83 
.47 
.92   .06 

.01 
.05 

.19 
.15 
.40 
T 
•  45 

.41 
.27 
.14 

.16 

T 

.18 

•  08 

•  30 

•  08 

•  42 

•  06 

FRENCHBURG 
GAMALIEL  I  S 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 
GEST  LOCK  3 
GLASGOW 

1.99 
3.65 
2.38 
1.14 
1.4. 

.05 
T 

.07 
.11 

.01 
.49 

.10 

.14 

T 

.02 

.06 

.04 

.03 
.07 

.05 

.06 

T 

.22 

.05 
1.26 
T 
.09 

.01 
-22 

Il9 

.17 

T 
•  04 

1.03 

.82   T 
1.05 

.17 

.78 

•  30 
.11 

•  68 
.20 

.10 

.23 

T 
T 
•  05 

.14 

T 

•  08 
.36 

•  09 

.35 

GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 
GOLDEN  POND  8  N 
GRANT  DAM  38 
GRAYSON  I  SE 

1.78 
1.71 
.78 
2.64 
2.93 

.02   .25 

.05 

.13 
.09 

.04 

.02 
.15 

.12 
.29 

.27 

.35 

.05 

.02 

.75 
.22 

.35   T 
.29 

.32        T 
.22   T 

•  73 

•  57 

.02 
.92 

1.04   J 

•  06 

.01 

.03 
.05 

.22 
.39 

.11 

•  21   T 

.07 
.20 

.38 
.20 
.55 

T 
,08 

6REENSBURG 

GREENS8URG  HIWAY  61  BR 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 

1.26 
1.13 
2.31 
1.28 
1.69 

.02 
.01 

T 

.12 

T 

T 

.06 

.08 

.21 

.03 

.07 
.04 
T 

.02 
.56 
.41 

.03   T 

.46 
.03 

.11 

T 
•  32 

.87   /,■ 
.90 

.78      1        T     T 

.52 

.20 

.  .17 
'  .12 
.20 

.07 

T 

.10 
.26 

.12 

T 

.47 

.29 

HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14      R 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HICKSVILLE 

2.67 
3.03 
1.83 
1.84 
1.85 

T     T 
T          T 

.30 

.10 
.04 
.38 

.43 
.20 

.01 

.46 

.04 

.08 
.26 

.07 
T 

.26 
.68 

.03 

,39 

.57 

•  02 

.86 

•  16 

•  45 

.95 
1.03 

•  01 
.15 

.27 
.26 

•  11 

•  15 

.20 
.79 

T 

.14 
.34 
.27 

•  03 

•  03 

•  25 

•  15 

•  30 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN 

MOPKINSVILLE 

MYDEN 

INEZ 

1.71 
2.44 
1.44 
1.91 
4.14 

.06 
.04   T 

.05 
.35 
.16 
.06 

.09 
.01 

.14 
.30 
.01 
.05 

.05 

.06 

1.35 

.38 
.02 
.12 
1.26 

.07 

.25   .01 

T 

•  03 

•  24 

•  08 

.88 
.90 
.23 

1.00 
.94 

•  41 

•  23 
.09 

•  20 

•  27 

.05 

•  02 
.15 

.14 

.05 

•  23 

•  41 
T 
.21 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  1  MNE 
KENTUCKY  DAM 

2.13 
1.11 

1.41 
2.04 
2.26 

.10 
T     T 

.30 

.32 
.75 

.08 
.21 

T 

.06 

.46 

.10 

.01 

.02 
.36 

.05 

.01 
.04 

.74 

.04 

.02 
.47 
.98 
1.12 
.45 

•  16 

•  12 

.06 
.11 

.44 
.OS 

.30 

.06 
.18 

•  21 

•  05 

•  12 

•  37 

LA  GRANGE  1  SW 

LANCASTER 

LEIICHFIELD 

LEXINGTON  W8  AIRPORT    R 

LIBERTY 

1.97 
1.52 
1.96 
2.50 
2.05 

.22   .05 
.11 
.05 
T     T 

.12 

T 
.01 

.22 

.17 

.05 

.17 

T 

T 

.05 

.01 

.75 

.01 
.24 
.15 

.14 

.45 

.06 

T 
T 

.01 
1.30 

.55 

I. 01 
1.00 

T 

.95 

•  33 

.16 

•  39 

•  13 

.40 

.02 

.06 

•  26 

•  31 
.10 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  2 
LONDON  FAA  AIRPORT 
LOUISA  2 
LOUISVILLE 

1.80 
2.12 
2.65 
2.11 

1.00 

T 
.10 

.12 

.10   .05 

.10 

T 

.31 

T 
T 

.16 
.02 
.30 
.12 

.11 
.11 

.18 
.30 

.10 

.35 
,19 
.09 
.38 

T 

.05 
.05 

T 

.54 

.01 

.03 
.60 

•  48 

.70 
.74 
.01 
1.00 

T 

.35 
.21 

.38 
.30 
.07 

.06   .02 

.02 

.10 

.51 
.05 
.20 

LOUISVILLE  WB  AP        R 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 

1.58 
1.21 
3.24 
1.64 
1.57 

.02   T     .04 
.03 

.29 

.01 
.08 
1.26 

.12 
.27 
.09 

T 

.01 

.05 

.32 

.04 

T 

.03 

T 

.38 
.12 
.29 

T 
.11 

.15 

•  55 
.02 
.42 
.38 
.61 

.42 

.18 
.05 

.15 
.48 

.10 

.18 

.07 

T 

.02 
.03 
.28 
.11 
.06 

.30 
.10 
.30 
.32 
.40 

MANCHESTER  4  SE 
MARTIN  1  SSW 
MAYFIELO 

MAYSVILLE  DAM  3  3 
MCKEE 

2.18 
2.38 
2.45 
1.72 
2.61 

.15 

.04   .03 

.28 

1.30 

.58 
.12 

.09 
.17 

.17 
.12 

.12 

.11 
.14 

.17 

.12 

.05 
.08 

.04 
,40 

.10 

.06 

.05 
.30 

T 

.12 

.82 
.95 

.78             .03 
1.14 

.20 
.20 
.18 
.27 
.51 

.11 

.10 
.30 

•  18 

.15 
.06 
.22 

.11 
.12 

MIDDLESBORO 
MIDWAY 
MILLERSTOWN 
MONT  I  CELLO 
MOUNT  STERLING 

2.79 
2.29 
2.24 

2.72 
2.60 

.12 

T 

T     T 

.24 

.02 

.31 

.22 

.58 

.15 
.13 

.04 

T 

.42 

T 

.21 

T 

,13 

.63 
.18 

.16 
.30 

.02 

.42 
.06 

.02 
.47 

1.03 

1.09   T 
1.14 

.41 

.95 

.02 

.70 
.39 
.17 
.48 

.36 

.05 

.16 

.05 

T 

•  11 

•  33 

•  05 

.33 

MOUNT  VERNON 

MUNFORDVILLE 

MURRAY 

OLNEY 

ONEIDA 

1.28 
2.23 
1.60 
2.36 

RECORD  MISSING 

.08 
.08 

.24 

T 

.59 

.15 

T 

.09 

T 
.27 

T 

.14 

.05 

.04 
.04 

T 

T 
.16 

•  04 

•  32 

•  37 

.63 

•  09 

•99   .22 

•  03 

T 

.10 
T 

.17 
.36 

.19 

.05 
.29 

.1! 

.35 

.54 
.31 
•  08 
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Station 

1 

Day  of  Month 

1  1  2    3 

4  1 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10  1  11   12 

13   14   15 

16  1  17   18 

19 

20   21 

22   23   24 

25   26  I 

27 

28   29 

30 

3! 

ONEONTA  DAM  35 
0WENS60R0  2  W 
0WENS80R0  DAM  46 

2.*7 
1.72 
2.12 

.12 

.02 

.06 

.07 

.04 

.39 

T 

T 

.78 
.09 
,26 

,15 

TIT 

.01 

•  35 

•  04 

•  58 
.53 

.69 

.30 
•  05 
.04 

.15 

.12 

.10  . 
.35  . 

PAOUCAM  FAA  AIRPORT 
PAOUCAH 

3.46 
3.68 

T 

.75 
.52 

.54 
.82 

.63 

T 

T 
.82 

,05 

.28 

^ 

•  78 

•  59 

.27 
.18 

• 

57   .29 
.25 

•  46  ■ 
.06  , 
.22  , 

PAINTSVILLE 

2.74 

T 

,09 

.31 

1.22 

.80 

.12 

•  *0 

•  41 
.17 

.11 

.09  . 
.36  , 
.14  . 

.45  . 

PARADISE  STEAM  PLANT 

1.32 

,04 

.10 

.10 

.26 

.04 

PIKEVILLE 

3.00 

.15        ,01 

T 

.09 

.20 

.15 

.28 

.48   .29 

.03 

.66 

•  11 

PINEVILUE 
PRINCETON 

3.52 
2.27 

T 

.24 
.17 

.03 

.31 

.35 

.14 

.30 

.31   T 

1.52 

.19 

1.09   ,03 

.10 

.39 

' 

RAVENNA  LOCK  12 

2.93 

.06 

.08 

T 

.78 

1.45 
1.20 
.49 

.26 
.36 

.11 
.04 

RICHMOND 
ROCHESTER  LOCK  3 

2.49 

1.07 

.02 

.03 

T 

.36 

T 

T 

.13 
.03 

.28 

.02 

•  04 

.01   . 

.32 
13 

.05  • 

RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 

1.40 
1.47 

T 

.06 

.02 

.15 
.11 

•  10 

•  42 

.34 
.08 

.21 
.04   .02   ,22 

.40  . 
.54  • 
.52  . 

SAL.VISA  LOCK  6 

1.84 

.11 

.01 

T 

.02 

T 

T 

1.23 

.34 

.08 
.15 

.05  « 

SALYERSVILLE  2    SE 

2.26 

.04 

.01 

.59 

.21 

1.05 

.21 

•  05 

SCOTTSVILLE 
SCOTTSVILLE  2  SW 
SEBREE 

1,36 

1.33 
1.20 

.03 

.40 

.17 
.50 

.10 

,07 

T 

.05 

.20 

•  59 

.30 

•  OS 

•  57 

T 

•  04 

.oe 

.24  . 
.45  . 

T    , 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

4,15 

.10 

.56 

.15 

J 

,09 

1.93 

T 

.35 

T 

•  21 

*41 

T 

.11 

•  1; 

.11  . 
.07  . 
.30  . 
.66  . 
.27  . 

SHELBYVILLE 
SHEPHERDSVILLE 

1.97 
3.00 

.10 
.03 

.15 

^ 

T 

,15 

.78 
1.20 

.03 

.81 
.98 

.IT 

T 

.01 
.05 
.03 

SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 

2.83 

1.44 

.18 

.01 

.27 

.07 

,17 

•  96 

.20 
.80 

•  21 

.05 
•  37 

STEARNS 

2.84 

.44 

.12 

.10 

,14 

,42 

.20 

.68 

,64 

•  10 

SUMMER  SHADE 

1.60 

.25 

.02 

T 

,21 

•  60 

•  09 

T 

.16 
.06 

.31  . 
.24  . 

.02  . 
.73  . 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

1.62 

.06 

.14 

.02 

,16 

•  74 

.If 

TAYL0R5VILLE 

1.74 

.09 

.02 

.10 

T 

.31 

T 

•  10 

•  80 

•  3C 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

3.83 

1.56 

.22 

.01 

.04 

.21 

.01 

.03 

.46 

•  16 

.18 

.04 

.16 

TYRONE  LOCK  5 

2.56 

.05 

T 

.03 

T 

.08 

.33 

.03 

T 

1.31 

.57 

.07 

.09 

UNIONTOWN  DAM  49 

5.56 

.06 

.08 

.05 

2.30 

.01 

1.82 

.16 

.68 

T 

,03 

.10 

.27  . 

•  12  • 

•  77  • 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

2.75 

.03 

T 

.08 

.03 

.26 

,76 

T 

*99 

.4C 

VANBUREN 

2.76 

.10 

.38 

.02 

1.11 

•  36 

VANCEBUR6  DAM  32 

1.56 

.07 

.09 

.05 

,10 

T 

1.04 

.02 

•  14 

•  03 

.02  . 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

2.18 

.18 

T 

.15 

T 

.50 

.46 

T 

.25 

T 

•  48 

,08 

T 

•  08  • 

WAYNES8UR6  7  NE 

1.99 

,03 

.19 

.09 

.09 

.84 

•  56 

T 

•  17  . 

•  10  • 

WEST  LIBERTY 

3.86 

.02 

.02 

.16 

.34 

.21 

.45   .03 

1.14 

.13 

•  26 

WILLIAMSBURG  2 

3.41 

.41 

.46 

.08 

.05 

.39 

.23 

.04 

laOS 

•  38 

.27 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

2.04 

.06   .10 

T 

.09 

.56 

.07 

T 

•  06 

.09 

•  63 

T 

•  22 

T 

.13  • 

WILLOW  LOCK  13 

3.39 

.01 

.19 

.07 

.72 

1^02 

•  41 

.e. 

.02 

.06  • 

•  07  • 

•  30  • 

WOLF  CREEK  DAM 

2.03 

.51 

T 

.10 

.03 

.08 

1.02 

.19 

.03 
.OS 

WOODBURY  LOCK  h 

1.88 

.31 

.05 

.03 

.02 

.13 

•  03 

.82 

.14 

dim 


cky  ; 


ay  be  obtained  by  writing  to 


REFERENCE  NOTES 
the  State  Cllmatologlst 


Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, 


In  miles  and  direct 
at   this  bulletin, 
will  be  carried  in 
are  either  missing  < 


Divisions,  as  used  in  "Cllmatologlcal  Data 
Unless  otherwls 


Table 


the  maps,  beca 
3  bulletin  are 


Evaporatl 
and  Wind" 

m  is  me 
Table  r 

asured  in 
efer  to  ex 

the  sta 
tremes 

ndard  We 
of  tempe 

Long-term 
location. 

means  for  full-tl 
Long-term  means 

me  Stat 
for  all 

ions  (th 
station 

Water  equ 
different 

valent 
points 

values  pub 
for  succes 

llshed  In  the  " 
sive  observatlo 

Entries  o 
include  s 

E  snowfa 
low,  sle 

11  in  the 
et  and  ice 

'Cllraat 

ologlcal 

nd  the  "Snowfall 


effective  with  data  for  June  1956. 


water  equivalent 
ther  causes  of  loc 

Ground"  Table,  an 


Weather  Bureau  Airport  Static 
the  post  office. 


of  this  bulletin, 
late  to  be  Included  in 


aporatlon  in  inches  and  wind  : 


al,  Standlford  Field,  Loul 


Monthly  degree  day  totals 
Max  and  Hln  In  "Evaporation 
rvations  taken  at  the  present 
g  measurements  are  taken  from 


snowpack  re: 
wfall  table 


nowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  Are  for  the 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 


Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations. 
In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate 
Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in 
Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that 


Recording  Rain  Gage  Stati 
"Soil  Temperature"  Table. 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
"Supplemental  Data"  Table, 


For  those  statio 
the  following: 
"Hourly  Preclpit 
lonth. 


No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Dat 

Interpolated  values  for  monthly  prec 

- 

No  record  in  the  "Supplemental  Data" 

+ 

And  also  on  an  earlier  date  or  dates 

++ 

Fastest  observed  one  minute  wind  spe 

* 

Amount  Included  in  following  measure 

ff 

Thermometers  are  generally  exposed  1 

on  the  roof  of  a  building. 

// 

Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

Ak 

This  entry  in  time  of  observation  co 

B 

Adjusted  to  a  full  month. 

U 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly 

U 

One  or  more  days  of  record  nlsslng; 

carried  for  this  station,  have  be 

K 

Amounts  from  recording  gage.   (These 

This  entry  In  time  of  observation  co 

i"    Table  and  the  "Dally  Tempe 
Ipltatlon  totals  may  be  found  in  the 
Table;  "Dally  Precipitation"  Table; 

id.   This  station  is  not  equipped  wi 

nent,  time  distribution  unknown. 

1  a  shelter  located  a  few  feet  above 


OTHER  REFERENCE  NOTES 
Table  is  Indicated  by  no  ent: 


luran  In  Statio 

Index  mean 

or  partly  eatlc 

aated,  using 

If  average  val 

e  Is  entere 

en  adjusted  to 

represent  t 

amounts  are  e£ 

sentially  at 

lumn  in  Statior 

Index  mean 

of  1  inch  wa 
than  10  days 
for  a  full  m< 


ry  slightly  fr 


detailed  dai 
be  published  later  in  Hourly  Preclpit 


Degree  day  data,  If 


T  Trace,  an  amount  too  small  to  measu 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  i 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  c< 


Information  concerning  the  history  changes  in  loc. 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintende; 
be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Clli 


tlons,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  19S5  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.   That 
t  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  30  cents.   Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may 
atological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
Superintendent  of  Documents.   Remlttanca  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Gover 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
OCTOBER  1960 


Day  Of  Month 


10      11      12      13      14 


ADDISON  DAM  45 

ANCHORAGE 

ASHLAND  DAM  29 

BAR80URVILLE 

8ARDST0WN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

8ENHAM 

BENTON  2 

BEREA  COLLEGE 

BLAINE  I  W 

BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

DEWEY  DAM 

OIX  DAM 

ELI2ABETHT0WN 

FALMOUTH 

FARMERS 

FLEMINGSBURG  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  4 

GLASGOW  WKA. 

GOLDEN  POND  e  N 

GRAYSON  1  SE 

GREENSBURG 

GREENVILLE  2  W 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

HENDERSON  7  SSW 

HICKMAN  1  E 

HINOMAN 

HOPKINSVILLE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


70   80 
48   54 


63   72 
46   50 


84   81 
55   52 


77   81 
55   56 


87   78 
59   56 


68   72 

49   49 


75   85   83 
38   58   58 


85   78 
53   52 


70   82 
42   42 


88   74 
60   58 


87   85 
49   56 


82   79 

53   50 


77   83 
46   54 


85   85 
53   53 


79   61 
56   47 


72   82 
51   51 


73   63 
45   52 


71   83 
51   53 


63   80 
56   56 


84   82 
53   55 


83   79 
45   48 


79   67 
50   50 


86   77 
65   58 


70   83 
46   54 


84   70 
52   58 


89   80 
58   59 


77   86 
48   55 


89   85 
61   56 


84   81 
50   56 


38   79 
61   55 


82   88 
45   48 


79   90 
51   59 


80   77 
51   57 


77   73 
53   57 


72   79 
48   47 


73   75 
42   41 


79   74 
54   57 


79 

76 

75 

52 

53 

63 

77 

77 

75 

64 

43 

64 

77 

73 

74 

50 

49 

52 

74 

76 

79 

49 

48 

62 

7? 

79 

73 

50 

49 

56 

67 

76 

61 

54 

41 

50 

59 

73 

80 

48 

46 

46 

74 

74 

80 

51 

48 

48 

73 

78 

75 

53 

50 

63 

76 

73 

75 

52 

50 

63 

75 

80 

78 

50 

41 

62 

75 

80 

76 

51 

42 

53 

72 

78 

75 

52 

45 

61 

78 

74 

68 

58 

62 

59 

70 

75 

77 

52 

47 

47 

78 

70 

75 

51 

55 

62 

62 

76 

73 

65 

60 

58 

68 

71 

80 

49 

44 

45 

73 

80 

76 

51 

51 

55 

60 

75 

74 

51 

56 

60 

72 

79 

75 

52 

48 

59 

79 

75 

70 

52 

58 

58 

83 

65 

72 

51 

56 

62 

50 

50 

78 

79 

74 

57 

57 

61 

72   75 
48   52 


77   71 
54   60 


78   80 
58   58 


77   74 
60   61 


83   76 
58   61 


80   72 
55   58 


84   72 
52   59 


78   78 
42   42 


80   71 
61   58 


80   74 
59   63 


72   73 
54   60 


76   78 
48   56 


60   82 
55   58 


76   78 
46   44 


81   82 
46   46 


77   60 
5  3   49 


77   79 
54   49 


81   82 
46   45 


80   80 
46   43 


80   84 
42   40 


66 
52 

74 
57 

75 
48 

60 
57 

77 
44 

83 
52 

75 
57 

80 
58 

82 
58 

74 
62 

79 

58 

78 
57 

78 
52 

76 
61 

80 
53 

76 
59 

77 
54 

73 
59 

79 
59 

74 
62 

75 

47 

80 
56 

60 
60 

70 
57 

79 

57 

71 
59 

72 

47 

79 
53 

77 
52 

79 
62 

83 
58 

75 
59 

83 
55 

60 
59 

82 

57 

75 
63 

72 
58 

80 
62 

80 
54 

76 
56 

83 
60 

80   80   83 
55   51   45 


79   81   83 
56   46   46 


76   79   81 
57   46   47 


75   75   76 
53   43   44 


79   81   65 
57   45   45 


76   80   83 
51   47   51 


73   80   82 
55   43   43 


73   76   80 
55   45   44 


74   76   79 
61   53   51 


77   80   81 
54   44   45 


79   82   85 
53   42   43 


77   80   82 
60   46   45 


74   77   79 
56   44   47 


76   79   81 
55   54   51 


73   81   84 
58   48   48 


79   60   80 
59   47   45 


71   76   80 
59   4  3   44 


80   62   83 
52   49   46 


75   78   79 
60   49   43 


81   82   63 
54   50   49 


73   80   80 
56   48   45 


70   79   83 
54   5  5   49 


76   76 
44   46 


80   80 
46   51 


83   82 
51   52 


80   80 
49   52 


81   82 
45   45 


49   50   53 


61   60 
45   49 


80   80 
43   53 


81   60 
47   52 


85   84 
41   42 


80   60 
49   50 


60   76 
48   52 


78   78 
45   48 


82   60 
53   56 


83   83 
44   49 


81   81 
44   44 


61   83 
51   52 


82   79 
49   54 


80   79 
46   65 


82   80 
45   49 


76   78 
49   53 


78   83 
53   59 


79   81 
46   52 


81   63 
46   49 


83   60 
47   48 


81   82 
48   52 


80   83 
49   57 


83   82 
46   51 


83   81 
50   53 


76   64 
56   45 


57   72   71 
54   39   41 


71   75   73 


57  58  44 

71  73  74 

54  38  36 

78  76  73 

56  57  45 


58   41   37 


75   72   72 
47   43   53 


42   40   39 


75   71 
52   48 


74   75 
43   38 


73   75 
43   38 


72   68 
41   41 


67   70 
40   37 


73   73 
41   40 


70   65 
43   47 


83   66   73 


64   72 
42   36 


76   75 
56   44 


71   74 
47   43 


72   74 
39   40 


71   74 
52   37 


70   71 
45   39 


72   75 
45   47 


67   74 
45   42 


72   74 
41   35 


74   77 
40   39 


72   72 
52   39 


69   75 
45   36 


73   78 
41   40 


74   73 
54   37 


75   75 
42   44 


78   75 
44   41 


77   74 
44   41 


53 

48 

54 

64 

33 

28 

28 

26 

55 

55 

54 

67 

35 

28 

31 

52 

54 

55 

63 

71 

41 

30 

32 

45 

70   64   58 
45   43   30 


50   56   57 
48   35   25 


74   69   53 
45   48   33 


55   58 
35   25 


75   56 
45   29 


68   51   55 


66   70   58 
31   40   39 


66   71 
26   53 


60   64   65 
32   32   37 


50   53 
35   38 


65 

55 

63 

70 

37 

25 

28 

50 

52 

55 

57 

55 

35 

25 

24 

35 

66  55  59 

45  35  30 

73  56  59 

48  39  30 


56   56 

38   30 


54   50 
38   27 


57   58 
38   27 


45   37   29 


55 

53 

56 

64 

69 

53 

60 

39 

26 

25 

33 

33 

22 

24 

62 

55 

56 

55 

65 

57 

62 

37 

30 

30 

34 

34 

29 

29 

52 

55 

57 

59 

67 

65 

50 

45 

30 

30 

36 

34 

28 

28 

55 

55 

55 

59 

55 

61 

70 

39 

30 

35 

54 

40 

29 

44 

56 

55 

65 

71 

62 

53 

66 

37 

29 

31 

64 

38 

28 

43 

55 

57 

64 

70 

55 

61 

72 

50   37   25 


56  55  56 

46  41  28 

63  53  54 

49  38  26 

67  52  56 

50  32  33 

73  56  56 

42  40  32 

64  54  56 

47  39  31 


52  30  25 

73  55  52 

39  42  27 

76  63  63 

40  41  29 

68  56  59 

52  35  26 

73  64  58 

42  43  28 


63   53   57 
45   32   28 


78   54   56 
46   33   31 


65  75  62 

30  48  35 

65  72  67 

30  53  40 

53  70  69 

31  55  38 

53  52  59 

27  32  37 

66  70  70 
30  54  38 

63  64  51 

34  50  35 


53   62 
28   40 


62   66   58 


56   64   58 
25   31   51 


54   59   59 


61   53   62 
27   28   32 


57   65   62 
25   30   35 


63   64 
52 


70   56 
48   45 


50   55   65 
26   28   35 


57   64   62 
30   49   41 


65   68   63 
28   45   52 


28   30   49 


26   42 
59   67 


66 

47 

65 


28  50  31 

55  70  61 

27  41  37 

62  58  50 

29  47  34 

68  69  59 

37  53  46 

59  65  59 

31  33  39 

55  71  73 

30  50  39 

69  73  65 

28  32  35 

52  63  69 

27  30  40 

58  68  74 

30  30  37 

68  73  67 

30  55  43 

65  71  69 

27  41  41 

59  73  61 
34  43  40 


32   34   42 


25   46   45 


48 

6S 
22   35   49 

50   73   68 
22   31   50 

54   70   61 
24   34   50 


72  63 

39  56 

53  60   70 

28  28   48 

67  66   63 

28  45 

74  54 

31  52 

50  56   66 

23  24   35 

61  66   57 

27  31   48 

71  64 

30  53 

60  70   70 

24  33   49 

66  62   53 

33  54   38 


70 

72 

73 

78 

39 

40 

37 

44 

67 

55 

60 

39 

23 

24 

70 

77 

67 

72 

64   52 
38   40 


52   65   72   65 
46   39   49   48 


60   63   72 
51   47   43 


75   55   72.5 
46   52   48.7 


50   65   74   70 
39   43   48   45 


55   61   67   72 
45   41   43   46 


56   66   74   72 
35   40   52   46 


55   63   65   73 
45   43   41   45 


70 

35   44 


60   62   73   69 
39   39   48   58 


56   59   70   71 
37   39   40   40 


59 
41 


66   74 
37   52 


69   75 
38   52 


63   69 
43   47 


58   71 

36   40 


56   74 
40   50 


61   67 
41   49 


60   53 
41   41 


61   52 
41   44 


59   69 
46   43 


60   71 
43   50 


67   72 
38   53 


57   71 
47   43 


58   73 
44   41 


69   68 

40   44 


64   70 
43   53 


60   58 
43   42 


66   74 
35   55 


66   73 
38   51 


58   54 
44   42 


36   40   46 


50   67 
39   41 


63   75 
34   45 


53   74 
47   44 


56   71 
38   47 


67   65 
37   41 


56   58 
45   40 


67   68 
37   40 


75 
52 

70 


71.9 
47.2 

73.7 
47.8 

70.1 
47.1 

69.7 
43.0 

74.7 
46.6 

67.7 
46.6 

70.6 
42.8 

71.1 
42.5 

71.5 
46.9 

72.2 
49.1 

72.1 
*7.* 

71.5 
44.6 

72.0 
44.5 

68.3 
45.6 

71.5 
51.1 

71.2 
44.8 

71.2 
46.6 

73.7 
46.8 

69.3 
42.7 

73.4 
44.7 

73.8 
47.5 

73.5 
46.5 

72.4 
47.3 

74.3 
46.0 


74.5 
47.2 


See  Reference  Notes  FoUowEcg  StaljoD  Index 
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Station 

Day  Of  Month 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

INEZ 

MAX 
MIN 

73 
50 

85 
49 

74 
54 

70 
51 

73 
50 

71 

51 

82 

47 

80 
46 

7* 

47 

79 

47 

81 
48 

83 
48 

83 
49 

62 
62 

83' 
66 

76 
56 

75 
56 

76 

41 

69 

44 

66 
43 

56 
29 

64 
29 

66 

41 

70 
39 

60 
32 

66 
33 

62 

50 

57 
46 

62 

47 

70 
42 

66 

47 

72.1 
45.9 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

76 
*6 

82 
58 

76 
55 

77 
51 

80 
55 

77 
61 

74 
47 

81 
57 

68 
59 

77 
50 

82 

46 

83 
46 

82 

48 

79 
53 

84 
60 

71 
68 

73 
40 

75 
39 

65 
52 

55 

36 

58 
27 

67 
31 

72 
52 

60 
39 

65 

29 

66 

51 

59 
42 

59 

38 

65 

40 

73 
51 

66 
46 

71.8 
47.2 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

75 
49 

85 
58 

77 
58 

78 
53 

75 
58 

84 
61 

75 
51 

80 
57 

69 
61 

77 
56 

79 
51 

81 
50 

79 
64 

62 

56 

81 
63 

68 
68 

73 
47 

73 
44 

63 
63 

56 
36 

56 
32 

65 
36 

70 
62 

61 
43 

65 
32 

63 
52 

60 
47 

56 
37 

64 
40 

72 
53 

66 
46 

71.2 
49.8 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
47 

81 
57 

68 
54 

76 
53 

76 
53 

75 
59 

72 

47 

80 
58 

71 
62 

76 
56 

78 
50 

60 
51 

80 
62 

79 
56 

60 
59 

67 
52 

70 
46 

71 
46 

56 
47 

53 
35 

54 
32 

64 
36 

68 
47 

53 

37 

58 
31 

70 
47 

56 
49 

59 

48 

57 
42 

70 
60 

61 
48 

68.7 
48.6 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
52 

82 
51 

78 
53 

75 
51 

77 
47 

73 
58 

73 
58 

79 
57 

71 
62 

76 
54 

76 
51 

77 
45 

78 
46 

78 
63 

76 
66 

75 
64 

71 
44 

72 
38 

68 
46 

64 
34 

56 
29 

64 

27 

68 
42 

56 
31 

60 
26 

68 
36 

69 
49 

59 
43 

66 
42 

72 
49 

61 
45 

70.0 
46.1 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

75 
50 

86 
61 

83 
65 

77 
56 

77 
55 

78 
66 

77 
49 

76 

57 

74 
63 

80 
64 

84 

54 

65 
56 

83 
56 

84 
68 

64 
61 

74 
61 

75 
48 

72 
49 

69 

54 

62 
39 

65 

30 

66 
32 

66 

57 

60 
39 

66 
28 

67 
46 

59 
53 

61 
51 

66 
46 

73 
52 

67 

50 

73.3 
51.8 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

71 
45 

83 
59 

69 
55 

73 
52 

74 
51 

76 
55 

75 
46 

76 
56 

69 
57 

77 
51 

80 
45 

60 
47 

78 
49 

76 
64 

79 
56 

65 
49 

70 
38 

68 

42 

57 
45 

53 
32 

56 
29 

64 

31 

66 

51 

56 
33 

60 
28 

67 
46 

55 
46 

59 
47 

63 
39 

70 
50 

64 
48 

68.7 
46.2 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

82 

43 

88 
62 

80 
60 

80 
58 

73 
61 

76 

60 

71 
54 

81 
60 

73 
62 

79 
55 

80 
49 

80 
46 

60 
49 

79 
66 

80 
59 

75 
59 

74 
41 

78 
41 

70 
50 

56 

30 

60 
26 

69 

30 

74 
49 

67 
36 

75 
36 

65 
55 

66 

40 

65 

35 

67 
39 

68 
64 

64 
45 

73.3 
48.4 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

78 
47 

86 
59 

85 
54 

80 
53 

74 
55 

76 
59 

77 
50 

82 

57 

76 

60 

80 
64 

81 
50 

82 
47 

60 
50 

82 

54 

82 
60 

72 
67 

73 
43 

77 
42 

69 

51 

54 
33 

59 
28 

68 
32 

71 

66 

67 
39 

71 
30 

64 

51 

61 
41 

59 
35 

66 

41 

73 
53 

69 
46 

73.3 
47.9 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

73 
49 

84 
56 

79 
56 

75 
52 

70 
57 

81 
61 

73 
50 

80 
60 

73 
60 

71 
62 

78 
49 

80 
54 

77 
49 

78 
54 

76 
57 

73 
57 

70 
44 

72 
38 

65 

50 

55 

37 

56 
29 

66 

30 

72 
52 

66 

40 

66 
29 

65 
48 

60 
50 

55 
35 

64 
35 

72 
51 

69 
45 

70.7 
47.9 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 

MIN 

85 
56 

82 
51 

80 
53 

81 
56 

80 
51 

76 
61 

76 

60 

82 

58 

77 
61 

80 
69 

80 
54 

82 

47 

82 
48 

80 
51 

80 
66 

77 
67 

76 
69 

75 
40 

70 
43 

64 

43 

60 
30 

66 

30 

72 

41 

65 

37 

64 
24 

72 
33 

64 

49 

63 

47 

65 

42 

74 
45 

69 

51 

74.1 
48.2 

MAYFIELD 

MAX 
MIN 

77 
45 

86 
64 

81 
58 

80 
58 

75 
62 

70 
60 

71 
51 

80 
60 

72 
62 

77 
61 

80 
51 

79 
49 

78 
60 

78 
68 

81 
61 

76 
59 

74 
45 

78 
43 

51 

53 
31 

58 
29 

64 
32 

75 
60 

68 

40 

74 
39 

65 
68 

66 
43 

65 
35 

66 
39 

68 
54 

63 
43 

72.4 
49.7 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

76 
41 

68 
46 

80 
46 

66 
46 

71 
46 

78 
46 

76 
42 

72 
42 

74 
54 

76 
66 

75 
44 

79 
44 

79 
46 

81 
60 

78 
52 

81 
63 

68 
47 

72 

41 

69 
42 

56 
41 

51 

31 

55 
29 

63 
29 

68 
39 

52 
26 

66 
26 

72 
43 

56 
49 

52 
43 

60 

43 

69 
46 

68.6 
42.9 

MIDDLESBORO 

MAX 
MIN 

78 
53 

81 
53 

84 
57 

77 
55 

78 
53 

76 
61 

76 
62 

76 
62 

75 
63 

76 
61 

78 
64 

81 
60 

79 
48 

60 
52 

77 
56 

77 
66 

76 
56 

75 
43 

68 
46 

63 
43 

58 
32 

66 
31 

68 

41 

66 

40 

66 
26 

60 
33 

57 
47 

62 
46 

67 
39 

73 
45 

68 
51 

72.3 
48.9 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

75 
48 

83 
55 

80 
57 

78 
54 

78 
53 

76 
63 

74 
58 

80 
55 

75 
60 

76 
60 

77 
60 

80 
46 

80 
48 

60 
50 

79 
57 

73 
66 

72 
63 

74 
37 

69 

47 

58 
41 

58 
28 

67 
29 

70 
48 

65 

41 

64 

27 

69 
39 

65 
49 

54 
41 

67 
38 

73 
50 

65 
47 

72.0 
47.9 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

71 
44 

83 
50 

78 
51 

74 
51 

68 
47 

75 
60 

75 
46 

82 

63 

75 
60 

75 
67 

81 
47 

82 
48 

62 
49 

80 
54 

63 
53 

77 
64 

73 
45 

76 
42 

69 

47 

53 
38 

56 
28 

64 
31 

68 
48 

63 
35 

59 
26 

72 
38 

64 

43 

60 

47 

57 

40 

70 

44 

69 

50 

71.4 
46.3 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

MURRAY 

MAX 
MIN 

79 

45 

90 
63 

83 
60 

77 
58 

71 
62 

70 
60 

72 
56 

79 

60 

69 

59 

78 
66 

81 
53 

80 
60 

80 
52 

81 
59 

SO 
62 

76 

60 

76 
46 

77 
43 

64 
61 

55 
31 

60 
30 

69 
34 

71 
63 

67 
41 

75 
38 

64 
68 

67 
48 

66 
37 

68 

38 

69 
64 

64 
42 

72.6 
60.3 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

82 
48 

88 
62 

78 
57 

83 
54 

77 
56 

76 
59 

78 
50 

81 
59 

79 
61 

63 
56 

65 
46 

86 

46 

83 

46 

80 
62 

81 
60 

74 
57 

76 
39 

79 

41 

63 
53 

57 
33 

57 
29 

69 
31 

72 
53 

64 

43 

70 
35 

63 

53 

63 
43 

SS 

37 

66 

41 

73 
43 

68 

47 

73.8 
48.1 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
42 

86 
66 

77 
58 

80 
58 

72 
58 

73 
57 

71 
56 

81 
62 

72 
61 

75 
57 

78 
52 

77 
49 

77 
51 

77 
60 

77 
60 

72 
52 

72 
45 

75 
46 

60 
41 

51 
32 

57 

30 

66 
36 

72 
48 

63 

41 

71 
37 

62 
63 

62 

40 

62 

36 

65 
40 

67 

64 

63 
43 

70.7 
♦9.0 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

80 
46 

87 
61 

80 
56 

79 
57 

75 
60 

72 
57 

73 
56 

82 
51 

76 
58 

82 
54 

81 
50 

82 
48 

80 
50 

60 
57 

82 
67 

77 
68 

77 
44 

72 
51 

58 
41 

55 
31 

59 
28 

69 

32 

75 
49 

74 
38 

74 
41 

67 
56 

67 

40 

65 
38 

66 
41 

69 

43 

68 

46 

73.6 
48.2 

PARADISE  STEAM  PLANT 

MAX 
MIN 

81 

47 

80 
48 

92 

48 

82 
49 

83 
50 

79 
50 

79 
52 

79 
52 

89 
59 

73 
53 

83 
48 

84 
45 

86 

47 

84 
61 

83 
66 

84 
58 

75 
42 

78 
38 

60 
44 

59 
36 

58 

30 

63 

30 

70 
36 

78 
43 

66 

30 

72 
36 

66 
46 

68 
38 

59 
39 

67 
46 

76 
46 

76.0 
44.9 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

77 
58 

85 
53 

80 
58 

76 
54 

81 
54 

71 
62 

80 
61 

77 
61 

72 
62 

79 
62 

81 
55 

82 
53 

83 

51 

81 
55 

82 
58 

75 
52 

76 
58 

77 
47 

68 

46 

68 

41 

67 

34 

67 
35 

71 
41 

59 
42 

63 
30 

66 

33 

58 
49 

62 

50 

59 
49 

77 
45 

64 
49 

72.4 
50.2 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

86 
46 

86 
59 

80 
56 

78 
57 

76 
58 

72 
56 

75 
53 

80 
58 

73 
59 

70 
52 

80 
49 

84 
46 

84 
45 

84 
51 

82 

61 

75 
49 

74 
42 

79 
42 

60 
32 

51 
32 

62 
26 

68 

30 

73 
66 

67 
37 

73 
34 

63 
52 

60 
40 

65 
34 

69 
38 

72 
39 

68 

46 

73.2 
46.3 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

75 
47 

71 
52 

82 
54 

69 

51 

72 
50 

78 
53 

74 
48 

75 
50 

62 
56 

72 
59 

74 
47 

79 
46 

60 
50 

80 
53 

79 
55 

61 
54 

66 

60 

71 
41 

74 
42 

67 
41 

52 
28 

56 

30 

64 
38 

70 
38 

53 
29 

60 
30 

69 
49 

58 

40 

60 
41 

69 
45 

71 
60 

70.0 
46.8 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

78 
45 

88 
56 

76 
58 

88 

76 
56 

74 
59 

76 
53 

84 
62 

70 
63 

79 
60 

81 
49 

83 
43 

61 
52 

80 
50 

79 
58 

75 
49 

78 
41 

65 
38 

55 
33 

58 
28 

68 
29 

76 
51 

64 
40 

70 
29 

66 

47 

65 
48 

64 

34 

68 
35 

74 
52 

68 
45 

73.6 
47.2 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

75 
54 

75 
58 

74 
60 

80 
64 

73 
57 

76 
63 

78 
60 

83 
56 

73 
60 

79 
66 

80 
46 

62 
46 

81 
50 

82 
51 

78 
66 

72 
58 

74 
44 

76 

37 

66 

49 

56 
39 

59 
27 

66 

30 

74 
63 

65 
41 

69 
29 

64 
46 

65 
53 

66 
34 

68 
34 

76 
53 

68 

47 

72.3 
48.8 

SHELBYVILLE 

MAX 
MIN 

77 
45 

70 
45 

83 
53 

68 
51 

75 
51 

76 
51 

77 
46 

74 
45 

78 
55 

70 
68 

77 
47 

80 
48 

80 
49 

79 
50 

79 
55 

80 
57 

67 

40 

72 
40 

72 

44 

56 
36 

53 

30 

56 

30 

63 
34 

68 
37 

56 

30 

60 
31 

68 

50 

57 
47 

60 

40 

63 

41 

70 
42 

69.8 

44.5 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

74 
50 

83 
50 

77 
55 

76 
50 

76 
49 

77 
62 

75 
56 

80 
56 

73 
60 

74 
57 

78 
48 

80 
43 

79 
45 

79 
49 

79 
56 

75 
54 

73 
49 

74 
36 

67 
44 

59 
42 

56 

27 

64 
28 

70 
50 

64 
34 

62 
24 

68 
38 

60 
48 

56 
37 

64 
39 

73 
50 

67 
50 

71.3 
46.3 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

77 
50 

84 
54 

77 
55 

78 
53 

75 
58 

77 
60 

76 
56 

79 
62 

76 
57 

77 
44 

60 
46 

80 
48 

80 
49 

SO 
50 

67 
55 

72 
43 

72 
36 

64 
47 

56 
39 

69 
29 

66 

30 

72 

47 

64 
36 

67 
28 

65 
43 

66 

60 

62 
34 

66 

37 

77 
45 

65 
46 

71.5 
46.2 

VANCEBUR6  DAM  32 

MAX 
MIN 

68 
44 

80 
47 

72 
47 

72 
50 

78 
46 

77 
53 

73 
43 

76 
56 

75 
60 

76 
64 

78 
46 

76 
47 

78 
60 

75 
52 

78 
52 

65 
66 

66 
49 

67 
41 

54 
48 

52 
39 

52 
32 

60 
31 

69 
45 

69 
35 

55 
27 

69 
34 

64 
SO 

58 
49 

61 
42 

70 
43 

66 
50 

6S.6 

46.0 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 
MIN 

72 
46 

82 

52 

65 
53 

75 
52 

72 
46 

75 
55 

72 
48 

73 
52 

75 
59 

78 
62 

81 
63 

82 
47 

80 
48 

80 
50 

80 
56 

70 
54 

72 
44 

76 
51 

68 
49 

56 
34 

55 
31 

64 
30 

66 
49 

54 
37 

61 
32 

68 
60 

51 
41 

62 
49 

63 

45 

70 
45 

70 

44 

69.6 
46.9 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

80 
47 

71 
45 

73 
49 

70 
48 

75 
42 

81 
44 

74 
50 

74 
52 

60 
57 

76 
69 

76 
49 

78 
43 

60 
45 

82 

47 

80 
49 

80 
52 

75 
53 

72 
35 

75 
38 

63 
41 

54 
28 

55 

27 

64 
29 

70 
36 

62 
22 

60 
25 

69 
39 

64 
46 

61 
44 

57 
40 

72 
45 

70.4 
42.8 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 
MIN 

83 
51 

84 
51 

86 
57 

63 
56 

79 
55 

78 
55 

78 
59 

77 
59 

80 
63 

77 
62 

77 
54 

79 
51 

83 
49 

82 
51 

61 
62 

79 
65 

81 
55 

75 
43 

76 
43 

69 
42 

56 

31 

61 
31 

67 
32 

72 
37 

63 
28 

67 
28 

66 
45 

56 

44 

58 
41 

68 
41 

74 
54 

74.0 
47.6 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

MAX 
MIN 

71 
43 

73 
43 

81 
48 

63 
49 

74 
48 

78 
48 

75 
43 

74 
44 

76 
52 

76 
48 

77 
49 

80 
61 

82 
52 

82 
55 

82 
58 

82 
66 

66 

44 

71 
42 

72 
43 

64 
34 

51 
29 

57 
29 

64 
36 

66 
34 

61 

27 

61 
28 

68 
48 

64 
46 

68 
39 

59 
39 

68 
46 

69.2 
43.5 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

83 
45 

76 
45 

85 
55 

78 
51 

80 
50 

76 
51 

77 
56 

75 
57 

60 
59 

76 
59 

78 
50 

78 
49 

80 
47 

81 
49 

81 
50 

SO 
62 

67 
49 

74 
37 

76 
41 

69 
42 

55 
39 

69 
34 

66 

35 

77 
37 

60 
27 

68 
29 

69 
46 

70 
38 

54 
37 

66 

43 

75 
61 

73.2 
45. S 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


KENTUCKY 
OCTOBER  1960 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

DE»EY  DAM 

DIX  DAM 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.14 
9 

.20 
45 

.14 

5 

.10 
1 

.14 
39 

.09 
11 

.06 
11 

.17 
53 

.14 
23 

.09 
1 

.07 
15 

.12 

6 

.08 
1 

.10 
9 

.10 
7 

.03 

1 

.07 
32 

.04 
21 

.03 
2 

.12 
37 

.04 
7 

.09 
2 

.15 
31 

.09 

19 

1 

.11 
20 

.10 
15 

1 

.01 
30 

.04 

9 

0 

.03 

14 

.09 

4 

.10 

1 

.13 
7 

.08 

4 

.07 
1 

.11 
2 

.12 
2 

.09 
0 

.10 
16 

.13 
5 

.05 
1 

.10 

4 

.12 
4 

.06 
0 

.05 
15 

.08 
11 

.00 

1 

.11 
25 

.09 
20 

.25 
3 

.11 
27 

.09 

5 

19 

.11 
17 

.09 
7 

1 

.01 
85 

.00 

48 

.06 
6 

.10 
32 

.03 
30 

.05 
2 

.27 

66 

.22 
20 

.16 
38 

.13 
133 

.05 
20 

3 

.10 
30 

.10 
40 

11 

.10 
30 

.16 
20 

2 

38 

.10 
20 

* 
0 

48 

.01 
20 

1 

.14 
26 

.14 

5 

.18 

1 

.02 
22 

.00 
10 

.00 

1 

.07 
23 

.07 
15 

.03 
2 

.04 
98 

.13 
15 

B1.90 
124 

2.97 
1069 

2.80 
448 

Dlx  Dam  -  Evaporation  pan  Is  coated  with  aluminum  paint  Inside  and  out  eacli  year  before  being  placed  in  operation. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


KBJfrUCKY 
OCTOBER   1960 


STATION  INDEX 


^ 

OBSERVATION 

(^ 

8 

^ 

O 

1 

TIME  AND 

ss 

3 

P 

TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

■« 

; 

g 

OBSERVER 

1 

s 

i 

1 

ei 

^ 
£ 

11 

dOOISON  OAH  *5 

0031 

BRECKINRIDGE 

37  55 

66  34 

3B0 

6A 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALBANY  4  N 

0063 

CLINTON 

1000 

ANCHORAGE 

0155 

JEFFERSON 

38  16 

65  33 

700 

7P 

7P 

CHARLES  G.  BARRET 

ASHLAND  0AM  29 

025* 

38  27 

551 

6P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BARBOUHVILLE 

0381 

KNOX 

36  52 

83  53 

1000 

6P 

6P 

c 

UNION  COLLEGE 

BAfiOStOWN  S  J  PREP  SCH 

0397 

NELSON 

37  48 

85  26 

631 

5P 

5P 

H 

$T>  JOSEPH  PREP*  SCHOOL 

BAKIER 

0450 

HARLAN 

36  51 

63  20 

1164 

7A 

7A 

C 

C>  HOMER  N0LAf4 

6P 

6P 

E.  6.  YOUNG 

BENHAH 

0595 

HARLAN 

36  5B 

S2  57 

1585 

eA 

K 

C.  C.  WHITEAKER 

BENTON 

0611 

MARSHALL 

36  51 

68  20 

395 

c 

JAMES  H.  MILLER 

BENTON  2 

0615 

MARSHALL 

36  51 

68  20 

305 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WCBL 

BEREA  COLLEGE 

MADISON 

BEREA  WATER  WORKS 

a62<> 

MADISON 

37  33 

84  15 

1010 

7A 

mS.  LAURA  e.  GABBARD 

BLAINE  1  W 

0752 

LAWRENCE 

38  02 

82  52 

690 

8A 

8A 

JOHN  LEE  BURTON 

BONNieviLLE 

085'. 

MART 

37  23 

85  94 

684 

5P 

5P 

WAYNE  0.  BERRY 

BOWLING  GREEN 

0904 

WARREN 

37  00 

86  26 

536 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

BOWLING  GREEN  SU8ST* 

0907 

WARREN 

37  01 

86  26 

470 

5A 

TVA-639 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

WARREN 

3b  56 

86  26 

535 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

CAMPBELL 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

10*6 

EDMONSON 

37  12 

86  16 

410 

7A 

ELORIDGE  SKA6GS 

BUC<HORN 

loao 

PERRY 

37  21 

83  23 

936 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BURDINE  2  NE 

1120 

PIKE 

37  13 

82  35 

1643 

8A 

c 

EDWIN  £.  JOHNSON 

BURKESVILLE 

1137 

CUHSERLANO 

36  47 

85  22 

600 

MARVIN  M.  LEE 

CAOi;  LOCK  E 

1206 

36  46 

CALHOUN  LOCK  2 

1227 

MC  LEAN 

37  32 

87  16 

*02 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPBELLSVILLE 

1256 

TAYLOR 

37  20 

85  21 

771 

6P 

6P 

H 

ALVA  MC  KINLEY 

CANEYVILLE 

129* 

GRAYSON 

37  25 

8b  30 

bOO 

7A 

G.  V.  COX  SR. 

CARROLLTON  LOCK  1 

CARROLL 

38  41 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

37  40 

CLAY  CITY  1  WNW 

1576 

POWELL 

37  52 

83  56 

712 

7A 

JOEL  W.  MOUNTZ 

CLERMONT  1  SSE 

1611 

BULLITT 

37  55 

65  40 

5*0 

5P 

5P 

BERNHEIM  FOUNDATION 

CLINTON 

1631 

HICKMAN 

36  41 

69  00 

390 

c 

WOODSON  0.  FRANKLIN 

1663 

CALDWELL 

mS  BENNIE  B.  WHITE 

COLLEGE  HILL  LOCK  U 

UC 

ESTILL 

37  47 

64  06 

611 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

1655 

BOONE 

7 

39  04 

64  *0 

869 

MIO 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969 

WHITLEY 

3b  50 

64  19 

1070 

5P 

KY.  DEPT.  OF  CONS. 

CTNTHIANA 

1998 

HARRISON 

36  23 

84  18 

68* 

7A 

H 

MARSHALL  HILL 

CYNTMIANA  Z 

2003 

HARRISON 

38  23 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

OANVILLE 

2D40 

BOTLE 

37  39 

84  46 

955 

7A 

7A 

H 

R.  P.  COLDIRON 

OAVELLA 

2053 

MARTIN 

37  *B 

82  32 

718 

c 

WS.  EVA  M.  DAVIS 

DELPHI A  1  E 

2132 

PERRY 

37  02 

83  07 

16*7 

BA 

BALLARD  F.  WALKER.  JR. 

OEMA 

2139  KNOTT 

37  25 

650 

HATTIE  B.  BARNEY 

DEWEY  DAM 

ZieO  FLOYD 

37  45 

82  47 

653 

DIX  DAM 

221*  MERCER 

37  48 

84  43 

870 

4P 

7A 

7A 

PHILLIP  0.  THACKER 

DUNDEE  BARRETTS  FORO  6H 

2356 

OHIO 

37  33 

86  43 

**0 

7A 

c 

JESSE  L.  HUFF 

OUNMOfl 

2  366 

MUHLENBERG 

37  05 

87  00 

592 

7A 

N.  0.  GIVENS 

DYER 

BRECKENRIDGE 

37  43 

86  13 

793 

c 

LENA  8LAIR 

EODYVILLE  LOCK  f 

2*'.  5 

37  03 

BB  OS 

*20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EDMONTON 

2*69 

METCALFE 

37  00 

85  37 

865 

7A 

c 

JOHN  E.  MORAN 

ELI2ASETHT0WN 

2510 

HARD  IN 

37  41 

85  52 

739 

6P 

bP 

RADIO  STATION  WIEL 

ELKHORN  CITY 

2526 

PIKE 

37  18 

82  21 

600 

7A 

EOMOND  0.  BENNETT 

ELKTON  2    S 

25*8 

TODD 

2 

36  47 

87  10 

520 

S.  RICHARD  ANDERSON 

FALMOUTH 

2775 

PENDLETON 

36  40 

64  20 

560 

6P 

7A 

FARMERS 

36  09 

83  33 

MRS.  C.*C.  STAMPER 

FLEMINGS8URG 

2903  FLEMING 

36  25 

S3  43 

858 

7A 

MRS.  ALMYRTA  6.  MALL 

FLEMIN6S6URG  2 

2906 

FLEMING 

36  25 

63  45 

911 

6P 

MID 

c 

WILLIAM  H.  FISCHER 

FORO  LOCK  10 

2953 

MADISON 

37  54 

8*  16 

660 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

6P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKFORT  LOCK  *, 

3028 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN  1  E 

3036 

SIMPSON 

36  43 

86  3* 

690 

7A 

MRS  KATIE  D.  NEAl 

FREEBURN  2  SW 

30*6 

PIKE 

37  33 

82  10 

730 

8A 

MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 

FRENCHBURG 

3052 

MENIFEE 

5 

37  57 

83  39 

864 

7A 

MISS  ESTHER  WILSON 

GAMALIEL  1  S 

759 

7A 

Et  GUY  DECKARD 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

319* 

SCOTT 

36  12 

64  33 

888 

aA 

WILLIAM  F.  BRAMBLETT 

GEST  LOCK  3 

3203 

HENRY 

36  25 

64  53 

490 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLASGOW 

32*1 

BARREN 

37  00 

65  55 

780 

7A 

EMILY  M.  BEAM 

GLASGOW  WKAY 

32*6 

BARREN 

37  00 

85  55 

808 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WKAY 

OLENOALE  I  E 

3252 

HARDIN 

37  36 

85  54 

710 

DEWEY  S.  HILL 

GOLDEN  POND  B    N 

TRIGG 

3b  54 

88  00 

393 

4P 

4P 

FISH  ♦  WLDLF.  REFUGE 

GRANT  DAM  36 

3358 

BOONE 

38  59 

84  50 

503 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRAYSON  1  SE 

3392 

CARTER 

38  19 

82  56 

900 

6A 

6A 

ALBERT  G.  SWANAGAN 

GREENSBUHG 

3430 

7A 

HOWARD  PICKETT 

GREENSBURG  HIWAY  bl  BR 

3*35 

GREEN 

37  15 

85  30 

590 

7A 

LYNN  T.  BLAKEMAN 

GREENUP 

38  37 

82  51 

538 

CORP  OF  ENGINEERS 

GREENVILLE  2  W 

3*51 

MUHLENBERG 

37  12 

87  12 

519 

5P 

5P 

C.  R,  LOVELL 

HALEYS  MILL 

3539 

CHRISTIAN 

37  03 

87  20 

74  0 

c 

CLEATUS  E.  BRINKLEY 

HARTFORD  6  NW 

3652 

OHIO 

37  32 

86  54 

429 

6A 

DAVID  K.  CARSON 

HAZARD 

3709 

PERRY 

37  15 

63  12 

669 

HAZARD  WATER  WORKS 

PERRY 

4 

37  15 

83  11 

880 

LEE  J.  HOGSTON 

HEIDELBERG  LOCK  1*. 

3741 

LEE 

37  33 

83  46 

663 

5P 

6A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  7  SSW 

3762 

HENDERSON 

37  45 

87  36 

362 

6P 

6P 

H 

FRANK  STREET 

HERNDON 

3798 

CHRISTIAN 

36  44 

87  3* 

512 

C.  W.  KEATTS 

HICKMAN  1  E 

3816 

FULTON 

36  34 

69  10 

362 

7A 

7A 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

HICKSVILLE 

GRAVES 

36  48 

ee  30 

HIGH  BRIDGE  LOCK  T 

3837 

JESSAMINE 

37  49 

84  *3 

5*4 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

3e99|KMOTT 

37  20 

82  59 

1060 

8A 

BA 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH. 

HOOGENVILLE  NAT  PARK 

3929!LAfiuE 

37  32 

788 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

HOPKINSVILLE 

CHRISTIAN 

36  51 

87  30 

540 

7A 

7A 

H 

NEWELL  F.  SMITH 

4093 

LESLIE 

37  10 

83  23 

890 

MRS.  FERN  F.  ELAM 

INEZ 

4134 

MARTIN 

37  52 

62  32 

636 

6P 

6P 

UNITED  FUEL  GAS  CO. 

IRVINGTON 

4165 

BRECKINRIDGE 

37  53 

66  17 

646 

7P 

7P 

H 

FLOYD  G.  ROBBINS 

BREATHITT 

7A 

JAMES  0.  MALONEY 

JEREMIAH 

4255 

LETCHER 

37  10 

62  56 

1150 

SP 

HOBART  ISON 

KEENE  1  f«E 

9*1 

7A 

HUGH  W.  BUFFIN 

KENTUCKY  DAM 

4*1* 

LIVINGSTON 

37  01 

68  16 

362 

5A 

TVA-379-A 

LA  GRANGE  I  SW 

*595 

OLDHAM 

38  24 

85  24 

874 

6A 

ALBERT  V.  HARDIN 

LANCASTER 

*620 

GARRARD 

84  35 

1032 

KENTUCKY  UTILITIES  CO. 

LEITCHFIELD 

*703 

GRAYSON 

37  29 

86  IB 

642 

6P 

8A 

CLYDE  STIKELEATHER 

4  746 

FAYETTE 

38  02 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LIBERTY 

84  55 

772 

7A 

C 

PALLIA  F.  HANKLA 

^ 

OBSERVATION 

d 

o 

u 

^ 

< 

TIME  AND 

X 

s 

P 

TABLES 

STATION 

S 

COUNTY 

< 

H 

i 

OBSERVER 

a 

3 

i 

1 

Bi 

1 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

4825 

JESSAMINE 

37  *5 

84  35 

921 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOCKPORT  LOCK  2 

4857 

HENRY 

38  26 

B4  58 

485 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOGLICK  I  S 

37  51 

84  02 

C 

HUBERT  BURGHER 

LONDON 

LAUREL 

37  08 

1195 

C 

KNOXVILLE  FERTILIZER  CO 

LONDON  FAA  AP 

4698 

LAUREL 

37  05 

64  OS 

MID 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

LOUISA 

4943 

LAWRENCE 

38  07 

62  37 

562 

C 

CHARLES  F.  BRANHAM 

49*6 

38  07 

82  36 

58  5 

8A 

HAROLD  C.  FERGUSON 

LOUISVILLE 

*9*9 

JEFFERSON 

38  14 

85  46 

6P 

6P 

c 

LOUISVILLE  G.  ♦  E.  CO. 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLO 

558 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOUISVILLE  WB  AP 

4954 

JEFFERSON 

38  11 

85  ** 

MID 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

JEFFERSON 

38  17 

85  *8 

403 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOVELACEVILLE 

4  967 

BALLARD 

3b  58 

86  50 

370 

5P 

5P 

BLAINE  MALONE 

LUCAS 

5002 

BARREN 

3b  53 

66  02 

738 

WILLARD  E.  FOSTES 

9P 

c 

HOMER  WELBORN.  JR. 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

EDMONSON 

37  11 

66  05 

800 

5P 

IP 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

CLAY 

37  06 

83  43 

650 

6P 

7A 

NORA  S.  WHITE 

MARTIN  1  SSW 

5171  FLOYD 

37  33 

82  45 

655 

JAMES  D.  HUGHES 

MAYFIELD 

5230 

GRAVES 

36  4* 

86  39 

364 

6P 

7A 

MAYFIELD  ELEC*  WTR.CO. 

MAYSVILLE  DAM  33 

52*3 

MASON 

38  38 

83  42 

515 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MC  KEE 

5291 

JACKSON 

37  26 

84  00 

1000 

6A 

MRS. WINNIE  W.  MORAN 

MC  KINNEYSBURG 

5301 

PENDLETON 

36  36 

64  16 

662 

c 

RICHARD  T.  5YDN0R 

MET  A 

5370 

730 

MRS.  EDITH  J.  SMITH 

5P 

7A 

WS.  LELA  M.  HEPRELL 

CITY  OF  H10DLE5BOBO 

MIDWAY 

5407 

WOODFORD 

36  09 

84  41 

- 

8A 

CITY  OF  MIDWAY 

MILLERSBURG 

5*30 

BOURBON 

36  IB 

84  09 

769 

c 

CITY  WATER  WORKS 

MILLERSTOWN 

5438 

GRAYSON 

37  27 

86  03 

566 

7A 

H 

OVA  M.  LAWLER 

MONTICELLO 

WAYNE 

64  50 

6P 

7A 

ALVIN  L.  BERTRAM 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

38  11 

770 

PROF.  HENRY  C.  HAGGAN 

MOUNT  STERLING 

5640 

MONTGOMERY 

38  0* 

83  56 

930 

5P 

5P 

FRED  CARTMILL 

MOUNT  VERNON 

56*8 

ROCKCASTLE 

37  21 

8*  20 

1137 

5P 

5P 

CITY  OF  MT.  VERNON 

MUNFORDVILLE 

5664 

HART 

37  16 

85  53 

624 

7A 

c 

SHERMAN  C.  PUCKETT 

569* 

CALLOWAY 

36  36 

622 

6P 

MURRAY  STATE  COLLEGE 

OLIVE  HILL  2  WNW 

6013 

CARTER 

36  19 

63  12 

695 

c 

GEORGE  E.  OOVAL 

OLNEY 

6020 

HOPKINS 

37  14 

87  *7 

533 

6A 

MELVIE  PARLEE  NEISZ 

ONEIOA 

6028 

CLAY 

37  16 

83  39 

750 

7A 

MRS.  ANNA  L.  BROWN 

ONEONIA  DAM  35 

6033 

CAMPBELL 

38  56 

64  16 

512 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OWENSBORO  2    W 

609J 

DAVIESS 

37  *6 

OWENSBORO  DAM  46 

DAVIESS 

37  *7 

67  07 

404 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

6110 

MC  CRACKEN 

37  0* 

66  *6 

398 

MID 

MID 

M 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PADOCAH 

6115 

MC  CRACKEN 

37  06 

88  37 

340 

5P 

5P 

WESTERN  P.  LACKEY 

PAOUCAH  SEWAGE  PLANT 

6117 

MC  CRACKEN 

37  06 

88  36 

325 

c 

CITY  OF  PADUCAH 

PAINTSVILLE 

6136 

JOHNSON 

82  48 

620 

7A 

H 

JESSE  FAIRCHILO 

686 

5P 

flP 

C  H 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PINEVILLE 

6384 

BELL 

36  45 

63  42 

1002 

7A 

FOLEY  PARTIN 

PRINCETON 

6575 

CALDWELL 

37  06 

87  S3 

529 

5P 

5P 

ALTON  M.  HARVILL 

RAVENNA  LOCK  12 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RICHMOND 

6805 

6A 

THOMAS  C.  HERNOON 

ROCHESTER  LOCK  3 

6882 

OHIO 

37  13 

86  5* 

401 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RUSSELLVILLE 

70*9 

LOGAN 

36  51 

66  53 

590 

6P 

7A 

H 

MRS.  HILDA  L.  COX 

RUSSELLVILLE  SU8STA 

705* 

LOGAN 

36  50 

86  5* 

576 

7A 

TVA-683 

SADIEVILLE 

SCOTT 

MRS.  TRESSIE  A.  RALSTON 

ST  MARY 

7096 

MARION 

37  35 

85  21 

7*3 

C 

JOHN  B.  BAUER 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

WOODFORD 

37  5b 

64  *9 

490 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SALYERSVILLE 

7129 

MAGOFFIN 

37  *5 

83  05 

659 

c 

STANLEY  GARDNER 

SALYERSVILLE  2  SE 

7134 

MAGOFFIN 

37  4* 

63  03 

920 

7A 

FORREST  C.  WILLIS 

SCOTTSVILLE 

7215 

ALLEN 

5P 

9P 

NOBLE  ALLEN 

7220 

ALLEN 

36  4* 

66  13 

760 

MRS.  IDELL  F.  DEERtNG 

87  32 

350 

6P 

PAUL  0.  TOMPKINS 

[ SHAWNEE  STEAM  PLANT 

73U 

MC  CRACKEN 

37  09 

88  47 

3*5 

5A 

TVA-709 

IsHELBYVILLE 

7324 

SHELBY 

38  13 

85  16 

8*1 

7A 

7A 

VIRGIL  D.  CROUCH 

SHEPHERDSVILLE 

7334 

BULLITT 

38  00 

85  44 

446 

7A 

OVID  K.  MAGRUOER 

SMITHFIELD  *  S 

85  16 

GEORGE  E.  SIMPSON 

SOMERSET 

7508 

1050 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SOMERSET  1  N 

7510 

PULASKI 

37  07 

a*  37 

1050 

6P 

6P 

H 

RADIO  StA  WSFC 

SPRINGFIELD 

7604 

WASHINGTON 

37  41 

85  14 
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KENTUCKY  -  NOVEMBER  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:   81°  on  the  23rd  at  Williamsburg  2 
Lowest  Temperature:   13°  on  the  11th  at  Benton  2 

Greatest  Total  Precipitation:   5.59  inches  at  Caneyville 

Least  Total  Precipitation:   0.48  inch  at  Inez 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.23  inches  on  the  9th  at  Murray 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   Trace  at  33  stations 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   Trace  on  the  30+  at  5 

stations 
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percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

III 

c 

StaboD 

s 

1 

percent  of 
time  from 
pievaiUng 

1 

II 

-2 
o      1 

|-o|| 

S     Jj 

II 

J3 

c  w 

s 

o  (a 

NOON 

CST 

6:00  p 
CST 

01-09 
.10-49 
,S0-.99 

I 

gl 

1 

lit 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SSW 

27 

10.3 

28 

w 

.  29+ 

69       1      73 

j 

50 

56 

6 

3  :  5    1 

0 

"   1 

15 

- 

6.0 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

s 

26 

11.2 

" 

- 

- 

79        1       84 

59 

66 

4 

3             3             2 

0      1     0 

12 

- 

5.9 

LOUISVILLE   WB   AIRPORT 

s 

12 

7.4 

34 

sw 

15 

79        j       83 

61             67 

4 

2             3             2 

1           0      1 

12 

61 

5.4 

See  Rele.ence   Notes   Following  Slalion   Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


AODISON  0AM  45 
ALBANY  4  N 
ANCHORAGC 
ASHLAND  DAM  29 
BAABOURVILLE 

BAllOSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 

B£AVEA  0AM 

BENHAM 

BENTON  Z 

BEREA  COLLEGE 
«E1»EA  WATER  WORKS 
BLAINE  1  W 
BWNIEVILLE 
BOWLING  GREEN 

BOWLING  GREEN  5UBSTA 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
BUROINE  2  NE 

BURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 
CAHPBELLSVILLE 
CANEfVILLE 

CARROLL TON  LOCK  1 
CECILIA 

CLAY  CITY  1  WNW 
CLERMONT  1  SSE 
COBB 

COLLEGE  MILL  LOCK  U 
COVINGTON  we  AIRPORT    P 
CUNBEftLANO  FALLS  ST  PK 
CYNTNIANA 
CYNTMlANA  2 

DANVILLE 

DELPHI A  1  E 

DEVET  DAM 

OIX  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

DUNMOR 

EOOrviLLE  LOCK  F 

EDMONTON 

ELIZABETHTOWN 

ELKMOPN  CITY 

ELKTON  2  S 
FALMOUTH 
FARMERS 
FtEMINGSSURG 
FLEMINGSBURG  2 

FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 
FRANKLIN  1  E 
FREEBURM  2  SW 

FRENCHBURG 
GAMALIEL  1  S 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 
GEST  LOCK  3 
GLASGOW 

GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 
GOLDEN  POND  8  N 
GRANT  DAM  38 
GRAYSON  1  SE 

GREENSBURG 

GREENSBURG  HlWAY  61  BR 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 

HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14      f 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
MICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN 

HOPKINSVILLE 

HYDEN 
INEZ 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  1  NNE 
KENTUCKY  DAM 

LA  GRANGE  1  5W 

LANCASTER 

LEITCMFIELO 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    t 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  B 
LOCKPOfiT  LOCK  2 
LONDON  FAA  AIRPORT 
LOUISA  2 
LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP        f 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOVELACeviLLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  4  SE 
MARTIN  1  SSW 
NAYFIELO 

NAYSVILLE  DAM  33 
MCKEE 

MID0LES6OPO 
MIDWAY 
MILLERSTOWN 
MONT  I  CELLO 
MOUNT  STERLING 

MOUNT  VERNON 

MUNFORDVILLE 

MURRAY 

OLNEY 

ONEIDA 


3.41 

3.06 
2.88 
2.05 
2.04 

3.75 
2.56 
4.45 
2.56 

3.3l| 

l.63| 
2.81, 

2.34J 


RECORD  MISSING 
.02         .04 


RECORD  MISSING 


5.59 
2.87 


3.80 

2.3 

2.3 

2,74 

3.0 

3.1 

2.93 
2.12 

1.95 
3.40 
4.99 

4.99 
3.85 
3.38 

4.74 
2.08 

4.06 
2.91 
2.49 
2.29 
2.22 

2.99 
2.89 

3.79 


2.62 

2.65 
3.09 


3.60 
3.38 
1.71 


2.19 
2.B3 
3.70 
3.79 


3.66 
1.73 
5.07 
2.18 
.48 

4.12 
1.76 
1.48 
4.13 
3.71 

4.031 
3.49| 

5.20 
3.61> 

3.32| 

3.13| 
3.641 
2.72: 
1.88: 
3.151 

3.35! 

3.3  01 
4.04 
4.131 

4.33| 

3.33J 

I.75I 
4.06i 
2.73 
3.51 

2.79 


.03 

.33 


3 

3? 

h 

13 

? 

94 

2 

20' 

■  11 

RECORD    MISSING 


.02 
.02 

1.95 

2.00 

T 
1.54 

.32 
.13 


10      U       12 


.38 
.05 
1.25 


1.10 
.84 
.06 


.00 

1,08 

.24 

.88 

.16 

.47 

.36 

.40 

.64 

.15 

.21 

.71 

.55 

.35 

.4C 

1.28 

.6£ 

1.42 

.02 

.48 

.16 

.59 

.13 

.56 

.4F 

.74 

.3( 

1.06 

.70 

1.17 

.82 

.08 

.05 

.95 

' 

1.35 
.98 
1.75 

.30 

.47 

.10 

T 

,06 

.90 

13      14      15 


25      26      27 


.60 
.50 
.22 
.45 


.74 
.76 


.SI 

1.03 
.51 
1.1<> 

.46 
.S3 
.32 
.93 


.77 
.82 

.45 


1,15 
.32 
.85 


3  lollowing  Station   (ndej 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10      11       12 


13      14      15 


ONEONTA  0AM  35 

3.02 

OWENSBORO  2  w 

3.16 

OWENSBORO  DAM  46 

3.23 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

3.40 

PAOUCAH 

3.»0 

PAINTSVILLE 

2.14 

PARADISE  STEAM  PLANT 

4.60 

PUEVILLE 

2.00 

PINEVILLE 

2.3! 

PRINCETON 

3.02 

RAVENNA  LOC<  12 
RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 


SALVISA  LOCK 
SALYERSVILLE 
SCOTTSVILLE 
SCOTTSVILLE  2  SW 
SEBREE 


SE 


SHAWNEE  STEAM  PLANT 
SHELBYVILLE 
5HEPHER0SVILLE 
SOMERSET  1  H 
SPRINGFIELD 

STEARNS 
SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TAYLORSVILLE 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 

TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 
VANCEBURG  DAM  32 

WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 

WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  ft 


4.20 
3.B5 
3.50 


so 

04 

so 

40 

42 

19 

n 

17 

S2 

30 

2.2S 

3.2i; 

4.701 


.07' 


05 

1.26 

T 

.20 

.47 

1.20 

.96 

1.00 

1.21 

1.25 

.93 

REFERENCE    NOTES 

logls 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cll; 
13,  Kentucky,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 


Airport  Station,  Lee  Ter 


al,  Standiford  Field,  Louisville 


Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  1 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  J|jfte  and  December  Issues  o 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  montjis  w 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  a 

Divisions,  as  used  iji.-"Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperatu 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  e5°F. 


Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  w 
different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  oth 


9  and  dir 
bulletin 


e  June  Iss' 

received 
1956. 


Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950.  adjusted 
ased  on  the  period  1931-1955. 


;ree  day  totals 
n  in  "Evaporatlo; 


wfall  in  the  "Climatological  Data"  Table 


"Snowfall  and  Sn. 


Ground"  Table, 


al  snowfall  table  Include  gnow  and  sleet.   Entries  of  sm 


Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  ^able  when  published   are  for  the 

24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  PAA  stations.   For  those  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m..  C.S,' 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the  following: 

C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  Table.  ^  ^    ^  ^    ^. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  Table. 


OTHER  REFERENCE  NOTES 


Table 


ndlc 


c  wind  instr 
d  ground;  ho 


No  record  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Tempe 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual 
-  No  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evapo 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  Is  not  equipped  with  autoi 
•   Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
ff  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-co 
on  the  roof  of  a  building. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  eptry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 
B   Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  wa 
H  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  i 

carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  f; 
33  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day, 
VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


d  by  no  entry. 

his  publication. 

Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  . 


and  the  Stati 


Hourly  Preclpitatlo 


General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  public 

be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 


MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may 


ough  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for 


°llV".l6%ll7luTT.Te''^ilV.T/,^^^^^^^  ^'-"""  i"'or.a,lon  for  regular  Weather  Bureau  : 

test  annual  Issues  of  Local  Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscrlptl 
Superintendent  of  Documents.   Remittanca  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  S' 


eludes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
o  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
NOVEMBER  I960 


Station 

Day  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ADDISON  DAM  «S 

MAX 

MIN 

*8 

37 

56 

40 

50 
27 

52 
26 

60 
26 

46 

24 

46 
22 

48 
22 

52 
26 

45 
23 

36 
18 

40 
16 

52 

20 

62 

32 

73 
45 

75 
52 

60 
32 

54 
28 

56 
26 

46 
25 

54 
26 

60 
27 

55 

40 

48 
28 

56 
28 

64 
26 

64 
32 

70 
50 

68 

30 

30 
20 

54.3 
29.3 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

58 

♦  1 

57 
39 

55 
32 

63 
29 

55 
33 

50 
32 

49 
22 

55 

27 

51 
41 

45 
22 

47 
21 

55 
20 

67 
30 

71 
45 

76 
53 

70 
43 

55 
26 

61 
31 

45 
26 

54 
29 

51 
29 

50 
35 

55 
35 

52 

30 

60 
30 

54 
34 

70 
45 

71 
59 

51 
30 

35 
23 

57.7 
33.2 

ASHLAND  DAM  29 

MAX 
MIN 

63 

46 

64 
46 

53 
41 

63 

30 

54 
36 

48 
35 

45 
26 

58 
24 

52 
37 

52 
35 

46 
24 

54 
25 

64 

28 

56 

40 

77 
43 

67 
55 

59 
34 

63 
32 

57 
29 

55 
30 

61 
29 

58 
30 

53 
40 

50 
30 

56 
41 

56 
33 

59 
36 

71 
45 

55 

35 

35 
29 

56.2 
35.1 

8ARB0URVILLE 

MAX 
MIN 

63 

3B 

70 
35 

57 
32 

64 
27 

52 
29 

58 
32 

48 
23 

56 
19 

51 
39 

56 
31 

52 
18 

62 
24 

65 
26 

72 
36 

73 
36 

74 
59 

66 

33 

65 

27 

65 
25 

54 
25 

55 

25 

57 
28 

60 
40 

60 
44 

61 
41 

50 
34 

71 
35 

71 
40 

70 
40 

45 
22 

62.9 
32.2 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

60 
39 

59 
44 

55 
27 

64 
25 

50 
40 

53 
29 

45 
21 

57 
22 

52 
37 

52 
"21 

46 
16 

57 
18 

58 
30 

72 
43 

76 
55 

70 
55 

58 
28 

61 

30 

52 
25 

57 

25 

64 
27 

53 
34 

54 
40 

50 
27 

50 
26 

56 
34 

70 
47 

74 
55 

63 
27 

37 
22 

59.0 
32.4 

BAXTER 

MAX 
MIN 

61 
37 

61 
33 

67 
32 

49 
26 

53 
29 

51 
29 

49 
28 

47 
21 

57 
23 

57 
32 

39 
20 

54 
22 

59 
26 

53 

27 

72 
30 

73 
35 

64 
31 

63 
28 

63 
27 

59 
25 

62 

26 

65 
27 

57 
29 

54 
44 

57 

40 

51 
35 

52 
35 

56 

37 

67 
45 

50 
22 

59.4 
30.2 

BEAVER  OAH 

MAX 
MIN 

62 
38 

56 
37 

55 
26 

65 
26 

55 
42 

55 
25 

51 
25 

56 
26 

52 

40 

40 
26 

48 
17 

56 
20 

64 

35 

74 
49 

78 
57 

71 
55 

59 
29 

50 
36 

55 
25 

58 
25 

64 
28 

57 
39 

56 

45 

49 

30 

52 

29 

66 
36 

71 
53 

72 
43 

59 
29 

37 
27 

58.9 
34.3 

BENHAH 

MAX 
MIN 

63 

41 

62 
35 

66 

33 

50 
25 

64 
26 

48 
27 

45 
30 

46 
18 

57 
23 

50 
36 

38 
19 

?8 
20 

62 
21 

57 
23 

71 
34 

70 
41 

53 

30 

53 
28 

64 
24 

51 

23 

53 
23 

56 
26 

56 
29 

53 
42 

56 

38 

63 
32 

54 
35 

67 

42 

69 

47 

51 
23 

60.0 
29.8 

BENTON  2 

MAX 
MIN 

67 
35 

63 
43 

57 
25 

67 
23 

62 

44 

53 
24 

52 

23 

51 
23 

55 
31 

39 
21 

51 
13 

55 
16 

54 
30 

73 
43 

76 
61 

75 
54 

52 

24 

61 
29 

57 
21 

52 
22 

66 
24 

52 
31 

57 
33 

59 
32 

69 

66 

43 

59 
52 

51.3 
31.6 

BEREA  COLLEGE 

MAX 

MIN 

61 

40 

60 
32 

51 
29 

64 
26 

54 
35 

50 
25 

45 
23 

58 
24 

55 

55 
25 

56 
21 

60 
22 

68 
34 

73 
24 

77 
56 

72 
54 

65 

40 

55 
33 

54 
32 

51 
22 

56 

31 

66 
38 

65 
41 

59 
34 

51 
34 

58 
37 

70 
50 

72 

55 

71 
31 

36 
23 

52.1 
33.6 

BLAINE  1  N 

MAX 
MIN 

51 

40 

64 
31 

63 
28 

50 
22 

69 

27 

65 
35 

52 
22 

48 
17 

50 
20 

54 
36 

40 
18 

49 
17 

58 
20 

67 
23 

70 
35 

79 
38 

66 

27 

51 
26 

51 
23 

60 
21 

64 
21 

66 
25 

69 
28 

50 
29 

60 
26 

58 
26 

66 

30 

69 
35 

73 
36 

46 
24 

60.6 
27.0 

BONNIEVILLE 

MAX 

MIN 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 
MIN 

62 

38 

60 
39 

56 

30 

66 

27 

52 
32 

58 
30 

53 
25 

55 
24 

53 
33 

39 
23 

48 
19 

55 
20 

55 
31 

71 
45 

75 
57 

55 

41 

50 
35 

53 
32 

53 
27 

52 

27 

67 

30 

54 
36 

52 
36 

52 

34 

50 
28 

64 
31 

68 
51 

70 
45 

45 
27 

39 
21 

58.4 
32.5 

CAHPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

60 
41 

61 
45 

53 
31 

63 
28 

60 
42 

51 
31 

47 
25 

56 
27 

53 
43 

53 
27 

48 
20 

56 
22 

65 
33 

73 
45 

77 
54 

69 
57 

62 

31 

63 
33 

57 
31 

61 
25 

54 

30 

65 

38 

60 
44 

52 
35 

50 
31 

56 
35 

58 
49 

72 

55 

69 
31 

37 
25 

50.1 
35.5 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

59 

43 

58 

47 

55 
36 

62 

32 

60 

43 

53 
37 

48 
29 

55 
28 

55 
42 

52 
24 

47 
23 

55 
21 

66 
31 

70 
49 

75 
56 

74 
57 

61 
31 

62 

30 

59 

35 

55 
29 

51 
30 

64 
33 

54 

40 

56 
25 

59 

34 

54 
34 

59 
49 

71 
58 

71 
31 

34 
27 

59.5 
36.2 

CECILIA 

MAX 
MIN 

50 
39 

56 
36 

55 
29 

51 
26 

50 
28 

50 
28 

48 
25 

45 
24 

55 
30 

49 
24 

45 
19 

35 
18 

54 
20 

64 
35 

70 
49 

73 
57 

63 
29 

60 
30 

60 
25 

48 
22 

50 
27 

54 
33 

51 
31 

50 
29 

57 
30 

54 
31 

57 
31 

69 
50 

54 
24 

35 
16 

55.5 
30.0 

CLER»IO«T  1  SSE 

MAX 
MIN 

61 

43 

62 
43 

56 
28 

65 
26 

65 

47 

54 
30 

51 
23 

59 
25 

55 

42 

52 
24 

50 
17 

57 
20 

70 
32 

73 
46 

76 
55 

77 
57 

65 
29 

53 
30 

53 
27 

50 
27 

65 
29 

66 

35 

50 
43 

55 
28 

52 
32 

66 

34 

72 
52 

70 
60 

73 
31 

36 
25 

52.1 
34.9 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 

44 

53 
37 

52 

36 

62 

37 

54 
39 

47 
30 

43 
30 

53 

30 

50 
34 

37 
25 

45 
25 

55 
29 

55 
39 

70 
47 

72 
55 

56 
46 

55 
35 

59 
39 

53 
32 

55 
26 

51 
36 

65 
40 

49 
37 

57 
28 

57 
36 

54 

40 

66 

49 

69 
53 

54 
29 

30 
23 

55.8 
35.4 

CTNTHIANA  2 

MAX 

MIN 

57 
42 

56 
42 

60 
32 

53 
26 

52 
36 

50 
32 

50 
20 

47 
20 

57 
26 

52 
28 

42 
20 

48 
19 

55 
23 

65 
35 

59 

44 

75 
55 

56 
28 

57 
27 

60 
26 

47 
27 

56 
26 

57 
26 

64 
33 

53 
25 

55 
30 

56 
29 

65 
32 

66 
51 

68 
32 

36 
26 

57.0 
30.5 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

56 
42 

59 
42 

60 
32 

52 
30 

52 
32 

53 
33 

49 
26 

45 
25 

56 
26 

53 
27 

40 
21 

47 
22 

57 
25 

66 
37 

71 
49 

75 
52 

65 
35 

58 
35 

62 

33 

45 
25 

58 
27 

53 
34 

55 
40 

50 
35 

54 
34 

60 
35 

65 
40 

69 

50 

69 
33 

35 
25 

57.4 
33.5 

DEWEY  DAM 

MAX 
MIN 

63 
47 

64 
37 

66 
39 

52 
29 

54 
34 

57 
31 

49 
25 

49 
19 

65 
19 

54 
37 

38 
19 

49 
20 

59 
25 

56 
29 

58 
33 

79 
36 

65 
29 

52 
29 

55 
25 

56 
28 

64 
29 

56 
26 

72 
27 

51 
34 

50 
40 

51 
32 

68 
35 

71 
35 

74 
38 

51 
29 

50.6 
30.6 

DIX  DAM 

MAX 
MIN 

58 
43 

60 
46 

52 
32 

61 
32 

61 
40 

50 
34 

46 
25 

58 
29 

56 
42 

52 
25 

47 
23 

56 
25 

67 
35 

71 
45 

75 
54 

74 
56 

64 
37 

62 
35 

51 

33 

55 
28 

55 
33 

58 

40 

55 
43 

52 
35 

50 
35 

55 
36 

66 

50 

69 

54 

69 
32 

35 
23 

60.2 
35.8 

ELI2A8ETHTOWN 

MAX 
MIN 

60 
41 

56 

38 

54 
26 

62 
29 

55 
46 

55 
28 

57 
27 

56 
33 

54 
43 

52 
27 

48 
17 

54 
26 

63 

35 

72 
51 

75 
60 

70 
58 

57 
29 

61 
29 

50 
29 

55 
24 

62 
25 

59 
35 

52 

45 

50 
36 

58 
33 

62 
39 

11 

66 

50 

62 
26 

36 
25 

58.0 
35.3 

FALMOUTH 

MAX 
MIN 

70 
44 

72 
29 

50 
40 

50 
35 

47 
24 

57 
20 

52 

41 

51 
26 

47 
22 

56 
19 

68 
27 

69 

40 

76 
45 

70 
54 

58 
28 

62 
26 

54 
27 

54 
28 

64 
26 

57 
29 

52 
40 

58 
23 

50 
33 

55 

30 

69 
36 

71 
55 

58 
31 

35 
26 

59.8 
32.5 

FARMERS 

MAX 
MIN 

61 

44 

65 

35 

51 
37 

63 
25 

59 
41 

56 
31 

45 
22 

50 
18 

55 
38 

54 
31 

47 
20 

58 
18 

59 
24 

69 
36 

78 
41 

74 
55 

61 
28 

64 
25 

57 
24 

57 
26 

64 
23 

67 
28 

51 
45 

57 
25 

60 
32 

57 
27 

69 
35 

71 
49 

71 
32 

34 
27 

50.9 
31.5 

FLEMINGSBURG  2 

MAX 
MIN 

57 
41 

60 
40 

50 
31 

63 
29 

51 
38 

48 
32 

44 
23 

55 
23 

51 
40 

52 
29 

43 
21 

53 
21 

62 
29 

55 
43 

73 
49 

57 

50 

64 

30 

50 
31 

49 
27 

52 
26 

59 
27 

50 

33 

58 
41 

52 
31 

57 
35 

62 

34 

65 

45 

68 
53 

55 
30 

32 
25 

56.6 
33.6 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

64 
39 

59 
43 

55 
35 

64 

33 

59 
44 

53 
33 

50 
26 

52 

33 

52 

34 

37 
23 

46 
20 

57 
25 

55 
42 

73 
54 

75 
61 

72 
52 

50 
33 

58 
42 

54 
31 

60 
29 

51 
34 

53 
40 

52 
40 

54 
32 

62 
36 

67 
41 

72 

55 

59 
54 

55 
29 

37 
28 

56.3 
37.5 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 
MIN 

60 
45 

60 
44 

61 
34 

55 
29 

64 
31 

54 
36 

50 
26 

50 
26 

55 
28 

53 
25 

43 
25 

49 
25 

57 
25 

66 
30 

72 
48 

76 
46 

56 
32 

50 
31 

53 

30 

45 
30 

59 
29 

54 
30 

65 
33 

53 

30 

55 
34 

60 
33 

55 
32 

75 
54 

72 

35 

35 
28 

58.9 
32.9 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

60 
40 

60 
44 

54 
29 

65 
27 

56 
37 

52 
26 

54 
23 

58 
25 

53 
44 

53 
27 

49 
20 

57 
20 

54 
32 

73 
42 

76 

57 

69 
57 

59 
29 

52 
33 

52 
26 

52 
24 

63 

30 

66 
35 

53 
45 

53 
35 

50 
31 

67 

34 

69 
50 

72 
55 

59 
32 

38 
23 

59.9 
34.4 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 
MIN 

66 
35 

65 

44 

66 
32 

67 
24 

55 
27 

56 
23 

53 
23 

53 
28 

49 
36 

41 
21 

42 
22 

56 
19 

52 
32 

75 
43 

79 
59 

75 
55 

53 
25 

62 
33 

57 
24 

52 
25 

57 
23 

64 
39 

55 
42 

59 
26 

63 
29 

69 
34 

69 
53 

65 

50 

52 
29 

40 
26 

51.0 
32.8 

GRAYSON  i    SE 
GREENSBURG 

MAX 

MIN 

56 
47 

60 
46 

65 
37 

55 
30 

53 
33 

51 
35 

48 
25 

45 
16 

56 
21 

53 
35 

36 
23 

44 
20 

54 
20 

56 
26 

65 

42 

77 
47 

55 
31 

58 
30 

62 

27 

55 
23 

57 
25 

62 
25 

61 
29 

51 
35 

51 
35 

59 
29 

65 
29 

56 

30 

72 
43 

44 
28 

57.9 
30.8 

MAX 
MIN 

65 

42 

61 

40 

60 
30 

56 
26 

66 

30 

52 
26 

57 
23 

50 
25 

50 
38 

54 
30 

42 
19 

39 
18 

59 
23 

66 
36 

75 
45 

76 
57 

56 
29 

50 
28 

59 

30 

55 
27 

61 
27 

65 
28 

68 
39 

50 
32 

58 

30 

51 

30 

66 
32 

70 
50 

73 
34 

38 
27 

59.8 
31.7 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

64 

40 

62 
42 

56 
28 

65 
27 

50 
44 

55 
27 

50 
24 

55 
33 

51 
42 

42 
27 

49 
16 

60 
21 

65 
37 

75 
53 

76 
59 

76 
55 

51 
31 

51 

40 

55 
25 

53 
26 

55 
32 

58 

40 

55 
45 

50 
34 

50 
30 

67 
35 

70 
53 

71 
58 

58 
29 

38 
22 

59.8 
35.9 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 
MIN 

61 

37 

67 
35 

52 
30 

63 
25 

63 
30 

54 

30 

48 
22 

58 
18 

58 
37 

52 
30 

47 
18 

56 
19 

55 
23 

71 
33 

77 
35 

76 
44 

65 
28 

65 
25 

64 
25 

50 
26 

64 
25 

57 
27 

57 
46 

57 
35 

50 
34 

65 

30 

68 
34 

72 
38 

71 
36 

38 
33 

61.8 
30.4 

HENDERSON  7  SSW 

MAX 

MIN 

66 
38 

56 

40 

58 
26 

63 
29 

58 
41 

55 
34 

49 

23 

53 
29 

50 
33 

40 
27 

46 

17 

57 
25 

55 

40 

72 
51 

75 
55 

72 
49 

59 
31 

58 
40 

54 
28 

60 
31 

63 
32 

51 
43 

54 

40 

56 
35 

61 
29 

57 
42 

72 
53 

69 
53 

53 
29 

37 
25 

58.5 
35.8 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

61 
39 

67 
46 

55 
36 

63 
27 

65 

34 

62 
26 

58 
24 

51 
27 

55 

33 

51 
23 

45 
16 

48 
23 

52 

31 

55 
35 

70 
42 

76 
51 

58 

30 

63 
34 

63 
25 

64 
30 

65 
38 

65 

44 

58 
41 

60 
29 

50 

30 

53 
35 

56 
42 

73 
50 

59 
30 

42 
27 

61.2 
33.3 

HINDMAN 

MAX 
MIN 

57 
33 

46 
28 

46 
24 

61 
15 

51 
39 

58 

31 

51 
19 

64 
20 

68 
21 

74 
31 

79 
35 

70 
45 

55 

30 

59 
26 

59 
25 

54 
22 

54 
24 

71 
26 

54 

45 

53 
43 

62 

40 

57 
30 

70 
34 

72 
37 

59 
39 

40 
27 

52.5 

30.4 

HOI>KINSVILLE 

MAX 
MIN 

52 
37 

66 

39 

69 
31 

60 
30 

66 

30 

54 
27 

59 
27 

51 
28 

57 
31 

52 
25 

40 
21 

50 
21 

56 
26 

62 

38 

75 
45 

79 
55 

67 
35 

61 
35 

54 
29 

55 
29 

62 
29 

63 
32 

52 

45 

55 
36 

50 
31 

59 
32 

70 
36 

59 
52 

71 
29 

42 
24 

59.5 
33.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
NOVEMBER  1960 


Station 

Day  Of  Month 

1 

1 

2 

3. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 

INEZ 

MAX 

MIN 

66 
42 

66 
35 

61 

33 

68 
25 

59 
26 

56 
25 

52 
25 

64 
18 

55 
32 

52 

34 

60 
19 

60 
19 

66 
23 

70 
34 

60 
36 

76 
43 

66 
29 

66 
28 

60 
24 

54 
22 

65 
24 

71 
26 

60 
35 

51 
33 

62 

40 

66 
28 

71 
32 

75 
38 

69 
30 

38 
30 

63.2 
29.6 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

61 

40 

56 

43 

56 

27 

65 

27 

55 
39 

54 
30 

51 
22 

56 
31 

51 
42 

51 
26 

49 
IS 

56 

21 

57 
36 

72 
51 

75 
58 

70 
63 

59 
31 

50 
39 

47 
27 

52 
24 

66 

30 

59 
42 

54 
42 

49 

30 

62 

31 

67 
39 

71 
52 

69 
58 

61 

29 

36 
26 

59.0 
36. S 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

60 
39 

56 
42 

56 
31 

63 
32 

56 

42 

54 
29 

48 
27 

56 

30 

51 
42 

-  51 
26 

46 
21 

57 
25 

55 
36 

72 
48 

75 
57 

68 

50 

66 
34 

64 
36 

48 
30 

50 
25 

64 
34 

62 
42 

66 

44 

51 
35 

50 
33 

66 
39 

70 
52 

69 
56 

62 
25 

36 
24 

66.7 
36.3 

LEXINGTON  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

57 
42 

59 
39 

51 
33 

60 
33 

53 
35 

46 
29 

47 
26 

56 
28 

51 
36 

37 
26 

46 
23 

54 
27 

64 

37 

58 
46 

75 
54 

54 
45 

55 
36 

60 
37 

% 

66 
25 

60 
35 

66 
42 

61 
35 

50 
34 

57 
35 

63 
38 

67 
48 

57 
54 

54 
28 

33 
20 

55.7 
35.3 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

59 

40 

66 
36 

49 
26 

60 
23 

50 
26 

46 
24 

40 
20 

53 
21 

52 
44 

46 
23 

49 
16 

57 
21 

63 
24 

71 
34 

74 
40 

56 
42 

57 
29 

63 

27 

52 
29 

51 
24 

62 

27 

57 

30 

51 

44 

58 
39 

69 
35 

54 
31 

69 

37 

69 
49 

60 
25 

36 
22 

57.7 
30. S 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

61 
46 

57 
34 

62 
32 

53 
36 

54 
42 

49 
32 

56 

30 

53 
40 

53 
27 

48 
26 

57 
27 

69 
38 

74 
53 

76 
63 

72 
66 

68 
44 

62 
44 

54 
33 

52 
33 

60 
33 

59 

47 

53 
42 

51 

34 

62 
35 

57 

41 

71 
66 

72 
61 

62 
32 

35 
26 

59.5 
39.4 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

58 

44 

56 
36 

54 
31 

61 
29 

56 
34 

51 
33 

46 
26 

55 

25 

51 
33 

39 
24 

45 
21 

53 
21 

67 
33 

71 
49 

75 
56 

68 

44 

56 
31 

59 
33 

42 
33 

62 

30 

61 

30 

59 
37 

53 
34 

49 

30 

50 
31 

66 

37 

70 
52 

71 

44 

44 
31 

35 
25 

56.0 
34.0 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

66 

35 

65 

41 

60 
28 

66 
26 

60 
45 

57 
26 

■  52 

23 

53 
26 

53 
33 

40 
20 

50 
16 

56 
21 

55 
35 

74 
45 

75 
61 

65 

60 

64 
28 

50 
35 

60 
24 

62 
25 

57 
28 

50 
38 

66 
37 

59 
28 

64 
28 

68 
36 

72 
55 

70 
53 

53 
27 

41 
22 

60.9 
33.2 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

64 
36 

59 
41 

56 
29 

65 
28 

60 
44 

54 
32 

51 
25 

54 
29 

51 
36 

38 
27 

49 
16 

56 
21 

55 
34 

75 
51 

78 
46 

74 
54 

51 
31 

60 
37 

56 
26 

64 
25 

56 
32 

59 

40 

66 

44 

56 
32 

61 
29 

66 
33 

71 
61 

72 
54 

65 
26 

38 
26 

59.7 
34.7 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

61 
39 

57 
44 

53 
29 

64 
26 

59 

43 

53 
29 

49 
24 

57 
29 

53 

42 

62 
26 

49 
16 

66 
21 

65 

35 

72 
49 

76 

55 

71 
57 

50 
31 

53 
35 

56 
26 

51 
26 

53 

30 

52 
39 

59 

43 

52 
32 

60 
30 

57 
32 

58 
51 

70 
65 

69 
29 

36 
21 

59.8 
34.8 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

65 

36 

69 

34 

51 
30 

65 
24 

57 
24 

51 
29 

50 
21 

60 
16 

59 
33 

56 
31 

53 
17 

61 
20 

66 
22 

74 
32 

77 
35 

70 
50 

62 
33 

66 
2« 

60 
24 

56 
22 

67 
25 

71 
25 

56 
48 

68 
41 

62 
41 

66 
31 

71 
34 

71 

41 

59 
37 

40 
23 

62.5 

30.3 

HAYFIELD 

MAX 
MIN 

66 
36 

63 

47 

57 
32 

65 

30 

51 

44 

55 
36 

52 
25 

53 
33 

51 
34 

40 
22 

49 
19 

56 
25 

55 
42 

74 
48 

78 
60 

74 
53 

63 
33 

61 
42 

59 
28 

63 
29 

67 
31 

62 

40 

56 
39 

56 

30 

62 

34 

66 
42 

69 
55 

70 
51 

53 
29 

41 
25 

60.3 
36.6 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

59 
44 

59 
41 

61 
33 

53 
26 

63 

33 

53 
34 

49 
25 

48 
22 

56 
21 

52 
32 

40 
24 

46 

23 

55 
23 

66 
26 

59 
44 

76 

60 

58 
32 

67 
26 

63 
27 

53 
27 

55 
26 

62 
26 

60 
30 

62 
26 

68 
26 

69 
31 

64 
31 

69 
50 

70 
36 

38 
27 

57.8 
31.0 

MIOOLESBORO 

MAX 
MIN 

65 
36 

66 

34 

56 
32 

64 
26 

58 
33 

64 
25 

50 
25 

56 
19 

55 
33 

51 
31 

55 
19 

59 
26 

62 
23 

72 
31 

71 
34 

66 
62 

64 
32 

57 
27 

60 
24 

52 
24 

66 
26 

68 
27 

62 
50 

63 
46 

61 

40 

62 
35 

66 

41 

66 
36 

64 

43 

44 
25 

61.4 
31.9 

MONT  I  CELLO 

MAX 
MIN 

60 
43 

65 
46 

52 
31 

65 
26 

56 
39 

52 
27 

48 
23 

56 

24 

55 

44 

53 
29 

50 
17 

56 
21 

66 
26 

75 
42 

77 
66 

56 
54 

59 

30 

55 
29 

64 
27 

53 
24 

66 
27 

71 
32 

63 
45 

56 
43 

50 
35 

69 
31 

71 
51 

72 
64 

67 
33 

39 
25 

61.1 
34.5 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

59 
41 

64 
42 

51 
33 

62 
32 

55 
36 

48 
32 

46 

24 

56 
24 

56 

40 

52 

27 

47 
21 

55 
22 

66 

30 

66 
46 

76 
51 

68 
63 

68 
36 

63 
35 

66 
29 

56 
23 

62 
32 

66 
37 

52 

41 

55 
32 

59 
36 

65 
36 

65 

44 

70 
53 

66 
29 

33 

23 

59.3 
34.7 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

MURRAY 

MAX 
MIN 

67 
38 

63 
48 

56 
32 

57 
30 

66 

30 

60 
41 

57 
33 

55 
33 

55 
36 

40 
23 

50 
30 

51 
25 

61 
39 

70 
43 

79 
59 

73 
53 

63 
31 

62 
43 

56 
28 

63 
29 

66 
32 

61 
42 

65 

41 

68 
32 

68 
34 

69 
41 

68 
63 

71 
51 

54 
28 

42 
24 

60.6 
36.7 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

63 
39 

57 
38 

56 
29 

65 
29 

57 
45 

52 

30 

53 
24 

53 
30 

51 
33 

40 
28 

50 
20 

57 
22 

63 
35 

72 
49 

77 
57 

71 
51 

53 
31 

60 
33 

56 
28 

52 
27 

65 

30 

62 

40 

67 
45 

46 

30 

52 
26 

67 
38 

72 
62 

69 
58 

56 

30 

36 
25 

58.9 
36.2 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65 

39 

60 
40 

57 
32 

63 
29 

56 
35 

56 
34 

49 
26 

51 
34 

52 

30 

36 
21 

49 
18 

56 
23 

63 
44 

73 
50 

74 
59 

64 

42 

69 
32 

67 
31 

68 

24 

62 
26 

64 

33 

53 

47 

54 
36 

55 
29 

62 

36 

67 
43 

72 
55 

70 
35 

40 
27 

39 
24 

56.0 
34.4 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

67 
39 

63 
46 

60 
31 

66 
29 

61 
45 

57 
31 

52 
25 

53 
32 

52 
34 

42 
23 

49 
19 

59 
23 

64 
36 

73 
50 

76 
62 

72 
51 

53 
30 

60 
26 

59 
25 

65 
29 

67 

30 

57 
40 

54 
36 

58 
28 

64 
31 

59 
38 

72 
56 

71 
55 

56 
26 

42 
27 

50.8 
35.3 

PARADISE  STEAM  PLANT 

MAX 
MIN 

53 
40 

63 

36 

57 
30 

60 
28 

67 
30 

54 
29 

59 
26 

55 
27 

55 
35 

52 
28 

43 
20 

51 
21 

51 
24 

66 
42 

76 

50 

76 
67 

70 
30 

53 
31 

65 
26 

52 
27 

66 
29 

67 
32 

56 
46 

56 
31 

48 
30 

62 

30 

68 
30 

72 
30 

71 
29 

42 
24 

50.6 
31.7 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

67 
44 

70 
37 

59 

40 

67 
30 

57 

37 

50 
33 

49 
30 

65 
23 

59 
35 

54 
35 

50 
24 

62 
29 

65 

30 

71 
34 

79 
36 

68 
45 

55 

34 

70 
29 

60 
30 

53 
28 

68 
29 

68 

28 

52 

47 

50 
43 

64 

40 

70 
35 

73 
36 

74 
39 

63 
41 

41 
30 

62.9 
34.4 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

66 
34 

62 

44 

60 
28 

67 
27 

58 
40 

60 
25 

54 
23 

53 
27 

51 
36 

44 
23 

51 

17 

56 

21 

54 

40 

76 
51 

73 
53 

73 

53 

61 
29 

63 
31 

66 
25 

65 
26 

65 
28 

66 
36 

59 
42 

57 
30 

54 

30 

67 
33 

71 
58 

76 
52 

63 
29 

43 
25 

51.0 
33.8 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

54 
40 

60 
41 

64 
31 

54 
30 

61 
31 

59 
32 

49 
22 

46 
25 

55 
27 

52 

27 

37 
22 

47 
22 

57 
25 

55 
42 

69 

50 

76 
64 

55 
33 

66 
33 

63 
27 

46 
25 

59 

33 

63 

37 

67 

41 

48 
33 

66 
34 

58 

37 

54 

42 

68 

60 

70 
33 

39 
24 

57.6 
33.5 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

68 
36 

60 
42 

57 
26 

64 
27 

63 
38 

56 
29 

50 
26 

59 
39 

53 
37 

40 
30 

49 
19 

55 
21 

55 

40 

75 
50 

78 
55 

76 
54 

50 

30 

56 

39 

56 
25 

63 
26 

64 

30 

53 
36 

56 

45 

50 
36 

57 
31 

67 
38 

70 
61 

71 
56 

52 
31 

40 
25 

60.4 
35.8 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

61 
40 

58 
42 

55 
29 

66 
27 

55 
39 

55 
29 

51 
24 

57 
28 

54 
45 

52 
28 

50 
15 

57 
25 

65 
35 

74 
48 

75 
54 

70 
58 

61 
31 

64 
35 

57 
25 

64 
26 

65 
31 

57 

40 

56 

47 

68 
36 

50 
33 

56 
35 

71 
42 

65 
45 

55 
32 

40 
24 

60.3 
35.0 

SHELBYVILLE 

MAX 
MIN 

56 
41 

56 
37 

56 

31 

54 
31 

60 
34 

46 
34 

50 
26 

47 
27 

56 
26 

52 
23 

40 
24 

46 
24 

54 
29 

66 

40 

70 
50 

75 
51 

66 
32 

56 
34 

51 
31 

41 
25 

54 
25 

59 
34 

69 

41 

51 
31 

51 
32 

56 
34 

63 
39 

56 

53 

71 
31 

33 
26 

65.9 
33.3 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

65 

40 

64 
42 

52 
32 

61 
25 

54 
37 

48 
29 

46 
20 

56 
29 

54 
44 

52 
28 

48 
19 

64 
24 

64 
27 

72 
38 

74 
50 

65 

53 

69 

30 

54 
28 

56 

27 

51 
25 

54 
27 

69 

32 

61 
44 

57 

40 

59 

36 

66 

30 

59 
42 

69 
46 

66 
31 

37 
25 

59.9 
33.4 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

60 
40 

61 

40 

52 
27 

57 
26 

54 
36 

54 
25 

49 
21 

60 
25 

52 

43 

53 
28 

50 
17 

57 
22 

67 
31 

75 
41 

77 
47 

66 

46 

62 

26 

66 
33 

54 
24 

65 
25 

66 
29 

67 
35 

54 
45 

54 
39 

62 
32 

68 
35 

71 
45 

72 
49 

68 
31 

39 
23 

60.4 
33.0 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

58 
45 

61 
46 

52 
37 

61 
29 

54 
37 

46 
37 

46 
25 

57 
22 

53 
41 

53 
30 

44 
23 

56 
25 

65 
26 

70 
37 

78 
45 

55 

54 

50 
32 

63 
29 

52 
26 

63 
26 

60 
28 

53 
31 

52 

42 

55 
21 

56 
37 

53 

30 

70 
42 

72 
51 

72 
30 

33 
23 

58.1 
33.8 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 

MIN 

63 
44 

56 

44 

60 
36 

62 

35 

60 
35 

51 
33 

49 
30 

56 
27 

42 
37 

40 
25 

46 
24 

54 
24 

57 
35 

68 

47 

75 
55 

70 
44 

56 
35 

60 
34 

53 
34 

54 
32 

62 

31 

54 
32 

52 

35 

59 
26 

60 
35 

64 
35 

69 

48 

72 
56 

62 

30 

38 
24 

68.2 
35.9 

WEST  LIBERTY 

MAX 

MIN 

60 
39 

62 
35 

65 
36 

51 
24 

63 
29 

59 
29 

46 
21 

46 
16 

62 
22 

52 
35 

36 
16 

50 
16 

59 
19 

69 
24 

59 
36 

79 

40 

66 
28 

61 
27 

65 
25 

59 
25 

62 
23 

67 
24 

69 
28 

50 
30 

56 

34 

51 
27 

66 
32 

70 
35 

74 
41 

45 
27 

60.1 
28.3 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 
MIN 

63 
39 

66 
39 

74 
35 

53 
23 

68 
23 

61 
29 

■^5 

52 
23 

57 
32 

57 
34 

41 
19 

55 
19 

63 
25 

68 
26 

70 
44 

75 
49 

56 
32 

66 

30 

69 
28 

67 
26 

57 
27 

69 
26 

81 
31 

54 
45 

60 
43 

65 
33 

53 
35 

71 
39 

71 
40 

50 
25 

63.3 
31.7 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

MAX 
MIN 

56 
41 

56 
41 

55 
33 

51 
33 

62 

33 

46 
34 

48 
26 

47 
26 

55 
29 

50 
23 

39 
22 

47 
23 

57 
25 

66 

34 

70 
50 

73 
63 

65 
36 

55 

34 

69 
33 

53 
24 

65 
24 

51 
35 

54 
38 

50 
29 

57 
27 

56 
36 

54 
39 

57 
46 

56 

31 

42 
19 

56.6 
32.6 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 

MIN 

61 
43 

62 

40 

63 

31 

54 
29 

66 
33 

55 
28 

53 
28 

49 
22 

59 
22 

67 
32 

40 
22 

40 
22 

55 
29 

54 
32 

75 
41 

77 
43 

66 
32 

59 
29 

65 
29 

53 
29 

63 
28 

55 

30 

71 
35 

53 
44 

56 
37 

60 
37 

58 
39 

71 
44 

76 
39 

62 
28 

60.3 
32.6 

See  Relerence  Notes  FoUowing  Slatioo  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


KENTUCKY 
NOVEMBER  1960 


Day  of  month 

StAlioo 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

hi 

DETET  DAM 
lOLT  CREEK  DAU 

KVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.06 
34 

.19 
0 

1 

.16 

52 

.01 
135 

.02 
36 

.04 
25 

.09 
14 

.05 
6 

.06 
10 

.14 
18 

.03 
18 

26 

32 
51 

3 
6 

8 

74 

6 
51 

7 
9 

4 
11 

1 
11 

4 
7 

0 
14 

69 

36 

4 

26 

5 

5 

5 

11 

29 

10 

15 

11 

30 

79 

51 

831 

See  Reference  Motes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
NOVEMBER  1960 


:  ir^Xrr 


^/  i  r 


AVERAGE  TEMPERATURE 


KENTUCKY 
NOVEMBER  1960 
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STATION  INDEX 


OBSERVATION 

d 

g 

M 

y 

TIME  AND 

2 

fi 

p 

TABLES 

STATION 

1 

COUNTY 

a 

S 

i 

OBSERVER 

i 

ei 

1 

§9 

ADDISON  0AM  45 

0031 

BRECKINRIDGE 

37  55 

86  34 

360 

6A 

~6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0063 

CLINTON 

36  45 

85  06 

1000 

7A 

MRS.BARBARA  M.  COOL 

JEFFERSON 

38  16 

85  33 

700 

CHARLES  G.  8ARRET 

023A 

BOYD 

38  27 

CORPS  OF  ENGINEERS 

bARBOURVILLe 

0381 

36  52 

83  53 

1000 

6P 

6P 

t 

UNION  COLLEGE 

BAfiDStOWN  S  J  PREP  SCH 

0397 

NELSON 

37  46 

85  28 

631 

5P 

5P 

H 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

0450 

HARLAN 

36  51 

83  20 

1164 

C.  HOMER  NOLAN 

B£AV£R  DAM 

OHIO 

37  25 

86  62 

441 

6P 

6P 

H 

E.  6.  YOUNG 

0595 

36  58 

82  57 

1565 

C.  C.  WHITEAKER 

6ENT0N 

0611 

MARSHALL 

36  51 

68  20 

395 

C 

JAMES  H.  MILLER 

SENTON  2 

0615 

MARSHALL 

36  51 

86  20 

305 

5P 

5P 

RADIO  STATION  wCBL 

0619 

1070 

6P 

6P 

C  H 

JAMES  A.  GROSSMAN 

0624 

MAD  1  SON 

1010 

MRS.  LAURA  B.  GABBARD 

BLAINE  J  W 

0752 

LAWRENCE 

36  02 

B2  62 

690 

6A 

8A 

JOHN  LEE  BURTON 

BONNIEVILLE 

HART 

37  23 

85  54 

664 

5P 

5P 

WAYNE  0.  BERRY 

BOWLING  GREEN 

0904 

WARREN 

37  00 

86  26 

536 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

BOMLlNO  GREEN  SUB&TA 

0907 

WARREN 

37  01 

86  26 

470 

6A 

TVA-639 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

535 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRENT  DAM  36 

097Q 

CAMPBELL 

39  03 

84  25 

497 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

1046 

EDMONSON 

37  12 

66  16 

410 

7A 

ELDRIDGE  SKAGGS 

eutltMORN 

1080 

PERRY 

37  21 

63  23 

936 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8URDINE  Z    NE 

1120 

82  35 

eA 

c 

EDWIN  E.  JOHNSON 

1137 

CUMBERLAND 

TA 

CADU  LOCH  E 

1206 

TRIGG 

36  46 

87  58 

364 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CALHOUN  LOCH  Z 

1227 

MC  LEAN 

37  32 

87  16 

402 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMP6ELLSVILLE 

1256 

TAYLOR 

37  20 

65  21 

771 

6P 

6P 

H 

ALVA  MC  KINLEY 

CANETVILLE 

1294 

GRAYSON 

37  25 

66  30 

600 

CARHOLLTON  LOCH  1 

1345 

CARROLL 

38  41 

86  a 

480 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1406 

HARDIN 

37  40 

86  57 

734 

7A 

WILLIAM  S.  VERTREES 

CLAY  Cirr  1  WNW 

1576 

POWELL 

37  52 

83  56 

712 

7A 

JOEL  W.  MOUNTZ 

CLERMONT  1  SSE 

1611 

BULLITT 

37  55 

85  40 

540 

5P 

5P 

BERNHEIM  FOUNDATION 

CLINTON 

1631 

HICKMAN 

36  41 

89  00 

390 

c 

WOODSON  D.  FRANKLIN 

COBB 

1663 

CALDWELL 

<.90 

MRS  6ENNIE  B.  WHITE 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

ESTILL 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COVINGTON  W8  AIRPORT 

1855 

39  04 

64  40 

669 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969 

WMlTLEY 

2 

36  50 

64  19 

1070 

5P 

K¥.  DEPI.  OF  CONS. 

CYNTHIANA 

38  23 

684 

7A 

MARSHALL  HILL 

CTNTHIANA  2 

2003 

HAHR I  SON 

8A 

BA 

2040 

BOYLE 

37  39 

R.  P.  COLOIRON 

OAVELLA 

2053 

MARTIN 

37  48 

82  32 

718 

c 

MRS.  EVA  M.  DAVIS 

DELPHIA  1  £ 

2132 

PERRY 

37  02 

83  07 

164  7 

8A 

BALLARD  F.  WALKER.  JR. 

2139 

KNOTT 

37  25 

82  48 

660 

c 

HATTIE  6.  BARNEY 

DEWEY  DAM 

2180 

37  45 

82  47 

653 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MERCER 

37  48 

84  43 

870 

4P 

7A 

7A 

PHlLLiP  0.  THACKER 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  6R 

2358 

OHIO 

37  33 

66  43 

440 

7A 

^ 

JESSE  L.  HUFF 

DUNMOH 

2366 

MUHLENBERG 

37  05 

67  00 

592 

7A 

N.  D.  GIVENS 

DYER 

2391 

86  13 

793 

EDDYVILLE  LOCK  F 

2445 

LYON 

420 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EDMONTON 

2469 

METCALFE 

37  00 

85  37 

866 

7A 

c 

JOHN  E.  MORAN 

ELIZAeETHTOWN 

2il0 

HARD  IN 

37  41 

85  52 

739 

6P 

6P 

RADIO  STATION  wlEL 

ELKHORN  CITY 

2528 

PIKE 

37  18 

82  21 

600 

7A 

EOMOND  0.  BENNETT 

ELKTON  ;  S 

2648 

TODD 

36  47 

87  10 

520 

TA 

S.  RICHARD  ANDERSON 

FALMOUTH 

2775 

PENDLETON 

36  40 

84  20 

660 

6P 

7A 

FRANK  H.  LAwSON 

FARMERS 

2791 

38  09 

83  33 

668 

MRS.  C.  C.  STAMPER 

FLEMINGS6UHG 

2903 

FLEMING 

36  25 

63  43 

658 

7A 

MRS.  ALMYRIA  B.  HALL 

FLEMINGSBURG  2 

2908 

FLEMING 

38  25 

83  45 

911 

6P 

MID 

c 

WILLIAM  M.  FISCHER 

FORD  LOCK  10 

2953 

64  16 

660 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

37  28 

6P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

84  52 

50<. 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN  1  t 

3036 

SIMPSON 

36  43 

690 

7A 

MRS  KATIE  D.  NEAL 

FREEBURN  Z    SM 

3046 

PIKE 

37  33 

82  10 

730 

BA 

MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 

FRENCHBURC 

3052 

MENIFEE 

37  57 

83  39 

864 

TA 

MISS  ESTHER  WILSON 

GAMALIEL  1  S 

MONROE 

36  36 

65  48 

£.  GUY  DECKARO 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3194 

SCOTT 

36  12 

84  33 

868 

8A 

WILLIAM  F.  BRAMBLETT 

GEST  LOCK  3 

3203 

HENRY 

36  25 

64  53 

490 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLASGOW 

3241 

BARREN 

37  00 

86  55 

780 

7A 

EMILY  M.  BEAM 

GLASGOW  WKAV 

3246 

BARREN 

37  00 

85  55 

806 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WKAY 

GLENOALE  1  e 

HARDIN 

37  36 

66  54 

710 

DEWEY  S.  MILL 

GOLDEN  POND  8  N 

3295 

TRIGG 

393 

FISH  ♦  WLOLF.  REFUGE 

GRANT  DAM  38 

3358 

600NE 

38  59 

84  50 

503 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRAYSON  1  S£ 

3  392 

CARTER 

38  19 

62  56 

900 

6A 

6A 

ALBERT  G.  SWANAGAN 

GREENSBUHO 

34  30 

GREEN 

37  15 

85  30 

630 

7A 

TA 

HOWARD  PICKETT 

3435 

GREEN 

37  16 

LYNN  T.  6LAKEMAN 

GREENUP  DAM  30 

GREENUP 

38  37 

82  51 

538 

TA 

CORP  OF  ENGINEERS 

GREENVILLE  Z    W 

3451 

MUHLENBERG 

37  12 

87  12 

519 

5P 

5P 

C.  R.  LOVELL 

MALEYS  MILL 

3539 

CHRISTIAN 

37  03 

87  20 

740 

c 

CLEAIUS  E.  BRINKLEY 
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KENTUCKY  -  DECEMBER  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   72°  on  the  5th  at  Hindman 

Lowest  Temperature:   -12°  on  the  22nd  at  Beaver  Dam  and  Princeton 

Greatest  Total  Precipitation:   5.55  inches  at  Glasgow 

Least  Total  Precipitation:   1.13  inches  at  Warsaw  Markland  Dam 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.00  inches  on  the  21st  at  Cynthiana  2 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   12.5  inches  at  Covington  WB  Airport 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   6  inches  on  the  24th  at  Grant 

Dam  38 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Several  prolonged  periods  of  unusually  low 
temperatures  and  greater  than  normal  snow- 
fall considerably  hampered  Kentucky  farmers 
in  outdoor  activities  during  this  month. 
Tobacco  stripping  was  considerably  delayed 
by  the  cold  weather  and  lower  than  normal 
humidities,  with  the  snow  accumulations  and 
low  temperatures  requiring  an  abnormal  a- 
mount  of  time  for  livestock  care.   Cold 
weather  dominated  the  final  three  weeks  of 
the  month  with  temperatures  near  or  above 
seasonal  levels  for  only  two  brief  two  to 
three  day  periods  after  the  11th.   Average 
temperatures  for  the  month  were  6.0°  below 
seasonal  averages  in  the  western  division, 
6.6°  below  in  the  Central,  7.7°  below  in 
the  Blue  Grass,  and  7.9°  below  in  the 
Eastern  Division. 

Monthly  precipitation  was  near  normal  in 
the  Western  Division,  and  less  than  an  inch 
below  seasonal  expectancy  in  the  Central 
and  Eastern  Divisions;  however,  the  Blue 
Grass  Division  precipitation  was  almost 
1-1/2  inches  below  normal.   While  snowfall 
was  not  of  unusual  frequency,  accumula- 
tions of  unmelted  snow  were  greater  and 
more  frequent  than  in  an  average  December. 
Total  snowfall  at  Louisville  was  among 


the  ten  heaviest  for  December  records, 
with  Covington  WB  Airport  recording 
their  heaviest  December  snowfall  since 
1942,  and  the  third  heaviest  in  all 
December  records. 

Only  isolated  locations  in  the  state, 
chiefly  in  the  southeastern  and  extreme 
eastern  counties,  failed  to  record  below 
zero  minimums  during  December,  1960,  with 
monthly  minimums  occurring  on  the  22nd 
and  23rd.   New  daily  minimum  records 
were  set  on  two  dates  at  Covington  WB 
Airport,  three  dates  at  Lexington,  and 
two  dates  in  Louisville,   The  -9°  mini- 
mum at  Louisville  on  December  22nd  was 
the  lowest  ever  recorded  in  December  at 
that  station  in  records  extending  back 
through  1872.   Some  field  work  was 
accomplished  during  the  first  ten  days 
of  the  month,  chiefly  plowing,  with  fall 
pastures  providing  some  grazing  during 
this  period.   Livestock  was  on  cured 
feeds  the  balance  of  the  month  with  feed- 
ing heavy  during  this  period. 

0.  K.  Anderson 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Lee  Terminal,  Standiford  Field 
Louisville  13,  Kentucky 
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25  I 

28 

^ 

28 

29 

30 

31 

UOISON   M"   »5 
AL8ANT   *    N 
ANCHORAGE 
A$>fl.ANO   DAM    29 
aAHeOURVILLE 

2.17 
3.82 
2.85 
1.67 
3.51 

T 

.17 
.59 
.01 

.87 

.26 

T 

.09                  T 

.14 

.38 
1.19 

.27 

T 
1.27 

.08 
.35 
T 
.34 

T 

.03 

.13 

T 

T 

.03      T 

•  04 

.41 

.83 

.46      .52 

.57 
.05      .51 

T 

•  01 

T 

.05 
.03 

T 

T 

.03 

.07 
.09 

T 

.04 
.35 
.25 
.14 
1.05 

.22 

.76 

.40 
•  22 

•  70 

BAROSTOHN   S    J    PREP   SCH 

BAXTER 

BEAVER   DAD 

BCimAH 

BEHTOII    2 

2.80 
3.02 
3.15 
3.19 

T           T 

1.33 
.79 
.23      - 

.04 
.03 

.10                  T 

.47 
.60 
.91 
.10 
1.48 

.03 
.47 

1.04 

.10 

T 
.05 

.03 
.08 

.11 

.10      .10 
.27 

.28      .23 
.72 

.18 

.08 

•  05 

•  01 

.03 

.10 

•  04 

•  05 

•  09 

•  07 

.05 
.02 

.02 

.041 

.20 

.47 
.48 
.60 
.15 
.55 

•  01 

•  95 

.60 

•  05 

•  29 

8EREA   COILESE 
BEREA  HATER    HOOKS 
BLAINE    1    H 
BOHLING  GREEN 
BOHLINC  GREEN   SUBSTA 

2.67 
2.92 

3.58 
3.30 

.01 

.11 

.05 
.06 

.05 
.15 
.02 
.55 
.57 

.81 
.78 
.29 
1.6B 
1.4B 

.14 
.45 

.05 

.02 

.23 

T 

•  36 

.89 

.15 
.41 

T 

D.IO 
T 

.55 

.07 

.20 

.07 

T 

.02 
.02 
.05 

' 

.76 
.14 
.22 

•  55 

•  40 

.71 
.61 
.35 
.31 

BOHLING  GREEN    FAA    AP 
BRENT    0AM    36 
BROHNSVILLE    LOCK    6 
BUROINE    2    NE 
BUSKESVILLE 

3.60 
1.19 
D2.97 
2.85 
3.56 

T 

.58 

.07 

T 

.27                  T 

.44 

.31      T 

.10    1.37 
.27 

1.26 
.70 

1.10 

.20 
.03 
.55 
.23 

T 
.05 

T 

T           T 
.23 

.42      T 

.35 
.48 
.23 
.67 

.02 

T 

T 

.03 

T 

T 

.09 

•  04 

0^04 

.07 

T 
T 

T 

T 
T 

.34 

•  43 

•  06 

•  30 

•  30 

•  52 

T 

.35 
.79 
.66 

•  22 

CADIZ    LOCH    E 
CALHOUN   LOCK   2 
CAWBELLSVILLE 
CANEWILLE 
CARROLLTON   LOCK    1 

3.62 
3.34 
3.25 
2.63 

1.37 

.29 
•  13 
.27 
.11 

T 

1.01 
1.08 
.04 
.45 
.20 

1.44 
.66 

1.69 
.88 
.20 

.09 
.01 

.09 

T 

T 

T 
.01 

T 

T 

.48 

.63 

.28      .27 

.51 

.75 

T 
T 

.34 
.06 
.08 
.03 

T 

.08 

•  25 

•  03 

•  52 
.09 
.05 

.15 
.38 

.44 
.05 

CECILIA 

CLAY   CITY    1    MNH 

CLERMONT    1    SSE 

COBB 

COLLEGE   HILL    LOCK    11 

1.76 
1.90 
2.47 
3.36 
1.78 

.04 

.53 
.25 

.81 

.16                  T 

.11 

.91 

.18                  T 

.55 

.38 

T            .36 

1.25 

.43 

.10 

T 

.01 
T           T 

T 

.01 

.70 

.12      .69 

.25 

.59 

.20 

T 

T 

T 
.06 

T 

T 

.07 

T 

.06 
.11 
.30 

•  25 

•  09 

.01 

•  45 

•  15 

•  45 
.36 

•  15 

COVINGTON    HB   AIRPORT        R 

CUWERLANO   FALLS   ST   PK 

CYNTHIANA 

CTNTHIANA    2 

DANVILLE 

1.73 
3.59 
1.51 
2.65 
2.24 

T            .25 

.05 

.02 

T 
.10 

.29                  T 
.28 
.24 

.35 

* 

.06 

.13 

.77 

T 

.21 
.22 

.17 

T 
.04 

T 
• 

T           T 

• 

T           T 

T           T 

.43      .08 

»         2^45 

.58 

2.00 

.49 

T 
T 
.02 

.03 
.01 

.08 
.05 
.03 

T 
.01 

T 

.03 

T 

.01 

•  04 

•  60 

•  06 

•  07 

.12 
.26 

.39 

•  46 

•  04 

DELPHI A    1    E 

DEHEY   DAM 

DIX   DAN 

DUNDEE   BARRETTS    FORD   BR 

CUNNOR 

2.60 

3.28 

3.05 

T 

.10 
.11 

.10 
.03 
.25 
1.10 
.51 

.64 
.37 
.58 
.70 
1.46 

.42 

.83 

.08 

T 

.03 

.08      T 

•  41 

.50 

•  20 

•  03 

T 

T 
.03 

T 
T 

.09 
.04 

T 

•  20 

•  20 

•  20 

.62 

•  38 

•  51 

•  50 

eOOYVILLE    LOCK    F 
EDMONTON 
ELI2A8ETHTOHN 
ELKHONN   CITY 
ELKTON    2    S 

3.66 

3.56 

4.30 
3.01 
2.68 

.40 
.85 
.28 

.45 

.30 

.82 

.40 

1.48 
1.37 

.62 
.96 

.11 

.10 

.36 

T 

.10 

T 

.72 
.03 

•  25 

•  59 

•45    1^35 

•  20 

T 
T 

.30 

T 

.38 

.15 

T 

.08 

.02 

T 

.12 

.23 

•  10 
.55 

.61 
.36 

.49 
.50 

.32 
.35 

•  02 

FALNOUTM 
FARMERS 
FLENINGSSURG 
FLENINGSBURG    2 
FORD  LOCK    10 

1.77 
1.92 
1.64 
1.74 
1.64 

T 

.15 

.23                  T 
.14                  T 
.16                  T 

T 
.20 

.12 

.11 

T 

.28 

.21 

.25 
.26 
.33 

•  05 
.17 

T 
T 
T 

T 

T 

T 

.95 

T                        .74 

.72 

•02      ^71 

•  49 

T 
T 
;10 

T 
T 

.05 
.01 
.03 
.02 
.03 

T 
T 

T 

T 

.01 

T 

T 

.08 
.12 
.41 
.08 

.17 
.57 
.26 

.46 

FORDS    FERRY   DAM   50 
FRANKFORT    LOCK   4 
FRANKLIN    1    E 
FREEBURN    2    SH 
FRENCWURG 

03.42 
1.68 
3.50 
2.48 
2.50 

.02 

.58 

T 
T 

.68 
.52 
.46 

.05 
.08 

1.35 
.12 

1.59 
.45 
.24 

.03 
.48 

.01 
.01 

T 
T 
.24 

.06 

.28 

.50 

•  45 

.01       .21 

.63 

•  42 

D.20 

T 

•  06 

•  02 

T 
T 

T 
T 

.07 

T 

.13 

.02 

•  08 

•  59 

•  20 
.11 

.22 
.28 
.41 
.86 
.51 

UNALIEL    1    S 
GCORGETOHN   HATER   HOHKS 
GEST   LOCK    3 
6LASG0H 
6LASG0H  HKAY 

3.21 

1.46 
D5.55 
4.22 

T 
.43 

.32      T 

.50 

.07 

.94 
.19 
.11 
1.60 
1.86 

T 

.10 
.02 
•  06 

T 

T 

.03      T 

.91 
.45 
.7B 
1.01 
.51       .32 

T 

T 

0.10 

T 

.02 

.05 
.06 

T 

T 
.01 

.23 

.47 

.04 
1.85 
.65 

.52 

.10 
•  40 

•  54 

T 

GLENDALE    1    E 
GOLDEN   POND   8    N 
GRANT    DAN    38 
GRAYSON    1    SE 
GREENSBURG 

2.32 
3.52 
1.64 
1.81 
3.61 

T 

.05 
.08    1.30 

T 

T 

.56 

.34 

.10                    T 
.34 

.76 
1.32 
.24 

.07 

i.eo 

•  02 

•  02 
.29 
.35 

.09 

T 

T 

•  01 

•  05      T           T 

.34 

•  41 
.65 
.61 

•  03 

T 

.02 
.01 

.03 

.06 

T 

.03 

T 
.08 

.10 

.10 

.02 
•  50 
.29 

.09 
.27 

.49 

T 

.40 

.38 

.20 

GREENSBURG  HIHAY    61    BR 
GREENUP  DAN   30 
GREENVILLE    2   H 
HARTFORD  6    NH 
HAZARD   HATER   HORKS 

3.68 
1.74 
3.14 
3.86 
2.97 

.03       .71 
.04 

.38 
.05 

1.44                  T 
.13 

1.60 
.05 

1.26 
.70 
.73 

.05 
.36 

.56 

T 
.04 

.03 

T           T 
•  02 

.45 
.78 
.19      .10 
.63 
•  42 

•  03 
.04 

.20 
.03 
.04 

.01 

•  25 

T 

•  27 

T 
.02 

.01 

.05 

T 
.04 

.30 

.13 

.62 

T 

.16 

.25 
.24 

.76 
.80 

.13 

HEIDELBERG    LOCK    1»             R 

HENDERSON    7    SSH 

HICKNAN    1    E 

HICKSVILLE 

HIGH   BRIDGE    LOCK    7 

2.75 
3.14 
3.68 
4.21 
1.77 

.48      .61 
.21       .88 

.43 

.10 

.20 
.58 
.36 

.50 
.75 
.75 
1.42 
.38 

.54 

.57 
,22 

.20 

T 

T 

•  05 

•  03 

T 

.72 

.45      .21 

.06      .26 

.26 

.32 

.02 

T 

.06 

•  05 

T 

•  14 
.02 

T 
T 

T 

.05 

T 

.12 
.15 
.35 
.90 
•  09 

.60 

.37 
.26 

•  40 

.41 

HINOMAN 

HOPKINSVILLE 

MYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 

02.64 
3.35 

2.91 

2.60 

T 

.23 

.04 
T            .60 

•  07 
.59 
.10 

T 

.90 
1.36 
.70 
.78 
.32 

.23 

.03 
.40 
.40 
.01 

.03 
.01 

.11 

.03 

.01 

T 
•  07 

.09   D.14 
.30 
.46 

.40      .44 

•  05 

.01 
.05 

.08 

T 

.05 

.01 

.01 

T 
T 

.04 

•  25 

•  18 

•  70 

•  43 

1^07 

•  48 

•  85 

•  10 

.30 

JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE    1    NNE 
KENTUCKY   DAM 
LA  GRANGE    I    SH 

1.86 
1.79 
1.20 
3.20 

.40 

.05 
.06 
.40 
.50 

.54 
1.24 

.40 
.47 
.40 
.06 

.10 

.02 

.46 
.22 

.40 

.40 

•  06 

.02 

•  04 
.40 

.02 

•  50 

LANCASTER 

LEITCHFIELO 

LEXINGTON   HB   AIRPORT         R 

LIBERTY 

LITTLE   HICKMAN   LOCK    8 

2.55 
2.54 
1.79 
3.86 
1.57 

.10 
.33 

.31 
.47 

T           T 
.30 
.25 

.90 
.31 
1.45 
.50 

.90 
.04 
.01 
•  05 

T 

T 
.01 

T 

T 
T 

.48 
.37 
.44      .05 
1.00 
.40 

T 
T 

.02 
.01 

.09 
.08 
.02 
.10 

.01 

T 
.05 

T 

.03 

.22 

•  08 

•  39 

•  30 

.07 

.55 
.47 

.60 
.35 

.20 

LOCKPORT    LOCK   2 

LONDON    FAA   AIRPORT 

LOUISA    2 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE   HB   AP                  R 

1.58 
4.06 
2.05 
3.16 
2.88 

T           T 

.13 

.52 

T            .62 

.33 
.02 

.03 

.15 
1.14 
•  03 
.39 
T           .27 

•  IB 

•  06 

•  60 

T 
T 
T 

.13 

T 

T 

T 
T 
.03      T 

T 

.77 

.58       .15 

•  52 

•62     •!: 

•84      ^02 

T 
T 

.01 
T 

.50 
.03 

.01 
.04 

.01 

T 

.03 

T 

T 

.16 

T 
.04 

.04 
.79 
.22 
.31 

.21 

.10 

T 

.62 

•  82 

.67 
.64 

LOUISVILLE   UPPER   GAGE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE    1    SE 
NA>»10TH  CAVE    PARK 
MANCHESTER    *   SE 

1.57 
4.33 
3.70 
5.05 
3.10 

.75      .98 
.37 
.23 

.43 

.82 
.29 
.18 

.20 
1.45 
1.15 
1.56 

.89 

.21 

.21 

T 
.10 

T 

.03 

T 
T 

•  52 

T           •U 
.26 

.03      .52 
.hi 

•  02 

T 

.15 
.06 

.04 

•  10 

•  03 

1.70 

T 

.05 
.62 
.11 
.58 

.12 

.51 

.09 
1.20 

.31 

.01 

NARTIN    1    SSH 
NAYFIELD 

NAYSVILLE   DAM   33 
MCKEE 
MIDOLESBORO 

2.54 
3.73 
1.71 
3.38 
3.29 

.72 

.10 

.56 

.19                    T 

.11 

.03 

.48 
1.45 
.06 
.82 
.80 

.17 
.25 
.34 
.34 

.05 

.01 
.02 

.06 
.04 

T 

.10 

.02 

.40 
.20 

•  70 

•  BE 

•  69 

T 
T 
•  01 

T 
.03 

T 

T 

.03 
.04 
.04 

T 
.04 

.03 

.03 

.04 

T 

.01 

.24 
.21 
.22 
.28 
.32 

.80 
.42 
.20 
.70 
.93 

MIDHAY 
NILLERSTOHN 
•WNTICELLO 
NOUNT    STERLING 
MUNFORDVILLE 

1.62 
2.50 
3.23 
2.31 
3.67 

T 
.12 

•  18 

.43 
.32 
.19 

T 
.50 

.14 
1.08 
.69 
.32 
1.50 

.12 

.25 

T 

T 

T 

T 
T 

•  49 

•  39 

•  6- 

•20      .40 
.50 

•  05 

T 

T 

T 

.30 

.02 

T 

.06 

.03 

.30 

.03 

.02 
.02 

.02 

.07 
.19 
.45 
.61 
.35 

.35 

.27 
.75 

.75 

HURRAY 

OLNEY 

ONEIDA 

ONEONTA   DAM    3S 

OHENSBORO    2    H 

3.68 
3.62 
2.92 
1.18 
2.73 

.06       .93 
.72 

.73 

T            .03 

.46 

.13 

.20                  T 

.53 

1.25 
1.46 
.38 
.16 
.45 

.06 
.40 
.30 
.06 

T 

.05 

T 

T           T 

.25      .!■ 

.50 

.41 
.60 

.05 

T 

T 
.04 

T 

.03 

.04 

T 
.02 

.05 

.17 

.52 
.40 
.31 
.02 
.23 

.81 
.04 
.05 

.30 
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Station 

« 

Day 

of  Month 

g 

1     1    2    3 

4        5        6 

7        8        9 

10      11   1 

12 

13  1 

14   1   15 

16       17       18 

19      20   I 

21 

22 

23 

24 

25   1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

OWENseORO  DAM  46 

1.93 

.27 

.61 

.35 

.05 

.30 

T 

.05 

.02 

.08 

.20 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

5.51 

.86  1.22 

.94   .69 

T 

.46 

T 

T 

T 

T 

.01 

.44 

.89 

PAOUCAH 

5.35 

.68  1.60 

1.55 

T 

T 

.41 

T 

.51 

•  60 

PAINTSVIULE 

2.72 

.04       T 

.24 

.85 

.03 

,07   T 

.51 

.02 

T 

7 

.08 

•  22 

•  66 

PARADISE  STEAM  PLANT 

3.27 

.17 

.57 

1.15 

.04 

.53 

.08 

.05 

.13 

.55 

PIKEVILLE 

2.56 

T 

.02 

.08       T 

.82 

.35 

.02 

.01 

T     .02 

.10 

.01 

T 

.07 

7 

7 

.63 

.14 

.09 

PINEVILLE 

3.57 

.11 

.79 

.40 

.03 

.03 

.06 

.46 

.04 

.02 

.03 

.05 

.05 

7 

•  49 

1.02 

PRINCETON 

04.43 

.08   .70 

1.45 

.23 

1.05 

T 

.19 

.63 

0.10 

RAVENNA  LOCK  12 

1.78 

.15 

.52 

.45 

.08 

.58 

RICHMOND 

2.09 

.24       T 

.62 

.05 

.03 

T 

.52 

T 

■f 

.10 

7 

7 

.17 

.36 

ROCHESTER  LOCK  3 

2.72 

.16 

.49 

1.25 

.08 

.19 

.06 

•  13 

.36 

RUSSELLVILLE 

3.12 

.17 

.50 

1.23 

.02 

T 

.42 

T 

•  46 

•  32 

RUSSELLVILLE  5UBSTA 

3.26 

.16 

.53 

1.25 

.01 

.40 

T 

.08 

.01 

•  52 

.30 

SALVtSA  LOCK  6 

1.93 

T 

.41 

.24 

.1( 

T 

T 

.55 

.02 

T 

T 

.06 

.47 

5ALYERSVILLE  2  5£ 

2.60 

.36 

,7f 

•  56 

.19 

.71 

SCOTTSVILLE 

3.11 

.39 

.08 

1.14 

.42 

.10 

.12 

.12 

•  23 

.40 

.11 

SCOTTSVILLE  2  SW 

3,30 

.40 

1.12 

.68 

.05 

.05 

.65 

.35 

SEBREE 

- 

_     _     _ 

_    _     _ 

_     _     _ 

- 

- 

- 

- 

-    -     - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

4.83 

1.23 

.92 

1.50 

.11 

.66 

7 

T 

.41 

SHELBYVILLE 

1.92 

T 

.54 

.37 

.08 

T 

.60 

.02 

7 

.06 

.25 

SHEPHERDSVILLE 

2.09 

.60 

.50 

.e* 

.02 

.12 

SOMERSET  1  N 

04.76 

.09 

.05 

1.60 

T 

0.05 

T 

T 

.30 

.47 

T 

T 

0.30 

.70 

1.20 

SPRINGFIELD 

1.93 

.47 

.66 

T 

.42 

7 

.36 

STEARNS 

2.96 

.08 

.90 

.1< 

.10 

.53 

.10 

T 

.05 

.45 

.65 

SUMMER  SHADE 

3.87 

.30 

1.30 

T 

.05 

.38 

.12 

T 

.38 

.22 

.86 

•  26 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

3.67 

.36 

1.15 

.08 

T 

T 

•  67 

•  03 

.19 

.17 

T 

7 

•  44 

.56 

TAYLORSVILLE 

1.43 

T 

.55 

.30 

.05 

•  10 

.43 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

3.48 

.27 

.74 

1.08 

.12 

•  53 

.04 

.39 

.31 

TYRONE  LOCK  5 

1.51 

T 

.43 

.11 

.13 

T 

T 

•  44 

T 

T 

.06 

.34 

UNIONTOWN  DAM  ^.9 

2.33 

.85 

.40 

.57 

.04 

•  43 

T 

.02 

•  02 

7 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

1.61 

T 

.23 

.36 

.03 

T 

T     T 

.50 

T 

T 

.03 

7 

7 

7 

•  06 

.40 

VANBUREN 

1.37 

.48 

.28 

.05 

.3* 

.02 

.02 

.12 

•  06 

VANCEBURG  DAM  32 

D1.66 

T 

.05 

.40 

T 

.80 

0.01 

.02 

.12 

.26 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

1.13 

.24 

.23 

.17 

T 

.33 

.02 

.11 

•  03 

WAYNES6URG  7  NE 

3,51 

.23 

1.08 

.21 

•  74 

■' 

.09 

.06 

.46 

•  64 

WEST  LIBERTY 

1.82 

T 

.02       T 

.25 

.20 

T 

T 

.7! 

7 

•  15 

.45 

WILLIAMSBURG  2 

3.39 

.15 

1.04 

.22 

.02 

.09 

.04 

.43 

.02 

.01 

.02 

.01 

•  38 

•  96 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

1.54 

.23 

.23 

.13 

T 

T 

.63 

T 

.11 

7 

7 

7 

7 

•  21 

WILLOW  LOCK  13 

2.35 

.10 

.55 

.11 

.02 

.72 

•  10 

•  01 

.03 

7 

.02 

•  12 

•  57] 

WOLF  CREEK  DAM 

3.42 

.21 

1.06 

.19 

.08 

.65 

.06 

•  05 

7 

•  35 

•i 

WOODBURY  LOCK  4 

2.73 

.10 

.49 

1.18 

.03 

.03 

.21 

T 

•  08 

.03 

.21 

.37 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
DECEMBER  1960 


Station 


Day 

14  i    IS 


27      28      29 


ADDISON    DAM   45 

ANCHORAGE 

ASHLAND  DAM  29 

BAR80URVILLE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BENTON  2 

BEREA  COLLEGE 

BLAINE  1  W 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

CAHPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

DEWET  DAM 

DIX  DAM 

ELI2ABETHT0WN 

FALMOUTH 

FARMERS 

FLEMING5BUR0  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  I, 

GLASGOW  WKAY 

GOLDEN  POND  6  N 

GRAYSON  1  SE 

GREENSBURG 

GREENVILLE  2  W 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

HENDERSON  7  SSW 

HICKMAN  1  E 

HINOMAN 

HOPKINSVILLE 

INEZ 


MAX 

33 

32 

40 

MIN 

16 

14 

14 

MAX 

37 

43 

53 

MIN 

16 

13 

20 

MAX 

35 

39 

53 

MIN 

22 

14 

19 

MAX 

35 

46 

48 

MIN 

15 

10 

12 

MAX 

37 

45 

55 

MIN 

14 

10 

18 

MAX 

39 

35 

47 

MIN 

18 

12 

12 

MAX 

38 

45 

56 

MIN 

IB 

14 

21 

MAX 

36 

33 

36 

MIN 

19 

10 

10 

MAX 

36 

45 

55 

MIN 

16 

10 

18 

MAX 

35 

46 

54 

MIN 

15 

13 

24 

MAX 

33 

37 

43 

MIN 

17 

9 

11 

MAX 

38 

48 

55 

MIN 

20 

15 

18 

38  45  55 

16  14  22 

36  41  53 

19  15  20 

34  40  50 

14  15  20 

38  46  56 

14  12  19 


51 

59 

62 

27 

34 

43 

42 

53 

59 

12 

17 

25 

44 

53 

60 

15 

26 

33 

44 

55 

64 

12 

16 

18 

54 

61 

67 

26 

30 

38 

51 

55 

66 

19 

27 

38 

54 

60 

66 

15 

21 

32 

33  36  49 

15  13  18 

34  45  56 
20  17  26 

36  39  44 

20  15  15 

36  46  54 

16  14  16 


36 

49 

59 

15 

10 

19 

32 

34 

40 

21 

12 

11 

40 

39 

46 

15   12   12 


36   47   59 
16   14   32 


37   46   55 
16   16   27 


33   46   57 


18   16   17 


46   56   56 

18   32   32 


58   66   57 
30   37   46 


58   64   53 
22   25   33 


63   57   62 
18   23   32 


60   67   61 
26   38   44 


54   60   65 
15   18   22 


63   62   57 
32   47   48 


56   60   66 

13   17   22 


67   61   58 
29   50   36 


55   62   70 
11   18   18 


61   65   55 
26   42   42 


60   69   60 
26   36   50 


57   66   63 
29   42   47 


59   66   50 
30   43   30 


62   71   66 

29   39   47 


61   69   65 


57   67   56 
26   36   44 


54   59   66 
17   25   34 


51   69   59 
25   42   52 


64   60   56 
36   47   40 


53   60   68 
14   19   23 


55   62   63 
16   21   30 


61   63   56 
36   49   46 


61   67   58 
16   19   31 


60   54   54 
39   46   40 


53   62   60 
27   38   45 


57   64 
14   16 


72 

61 

20 

29 

62 

62 

35 

48 

70 

65 

45   39 
28   20 


47   35   35 
27   23   15 


54  46  43 
42  23  21 

52  38  36 

29  18  12 

56  53  40 

32  24  24 

49  36  36 

31  23  19 

61  53  39 

33  23  22 

44  38  36 

32  25  18 

51  41  40 

30  25  15 

55  46  36 

34  19  13 


34   42 
16   16 


43   39 
14   29 


46   38 
14   31 


50   52 
16   32 


48   40 
12   30 


44   52 
16   16 


49   43 
16   36 


40   53 
21   28 


46   45 
16   35 


53   46 
17   32 


28   38 
12   16 


43   40 
13   30 


27   40   41 


39   44 
18   31 


23   25   45 


33   40   38 


40   51   35 


43   42 
26   25 


50   40 
32   25 


53   40 
30   22 


45   40   35 
2  8   24   18 


39   34   33 
28   23   14 


48   48 
18   31 


44   43 
14   32 


34   45 
15   15 


50   46 
13   34 


21  -  I 

31 
21 

35 
16 

34 

17 


51 

42 

36 

37 

45 

35 

31 

20 

15 

12 

21 

17 

59 

41 

36 

37 

49 

35 

31 

29 

19 

17 

20 

18 

57 

46 

38 

40 

45 

25 

32 

20 

12 

15 

23 

3 

52 

41 

37 

49 

48 

35 

30 

26 

17 

18 

34 

17 

48 

36 

35 

49 

47 

36 

34 

24 

20 

15 

32 

19 

49 

35 

35 

45 

36 

32 

29 

20 

11 

9 

31 

17 

56 

47 

40 

48 

43 

35 

33 

19 

14 

9 

30 

19 

49 

35 

32 

42 

38 

34 

30 

21 

11 

12 

31 

15 

51   45 
32   25 


50  40  36 

35  24  20 

46  39  39 

31  25  16 

53  43  38 

35  22  13 

53  45  40 
34  22  20 

48  38  36 

31  24  19 

54  43  39 

34  19  16 

43  35  37 

30  26  26 

55  48  42 

35  28  19 

48  42  43 

40  19  23 

55  42  39 

32  28  21 

54  39  41 

37  20  15 


45   42   35 
21   32   22 


39   46   35 
15   18   19 


50   44 
17   36 


46   47 
15   36 


33   45 
11   12 


42   51 
15   16 


47  45 

18  38 

52  51 

12  34 

42  40 

21  33 

45  42 

20  30 

53  44 

13  31 

40  50 

21  J3 

53  39 

11  26 


44   44 
15   25 


22   44 

-  1     9 


36   41 
29   30 


39   38 
19   33 


42   43 
19   32 


43   41 
14   35 


24   42 
4   21 


27   23   42 


25   27   45 


42   41 
17   33 


25   38   39 
10   21   33 


45   44 
15   32 


45   42 
8   24 


40   42 
5   30 


41   43 
22   31 


27   42 
3   22 


36   39 
19   33 


40   46 
21   30 


39   28 
24   22 


36   35 
19   19 


39   35 
24   18 


38   37 
24   15 


38   35   44 


37   34 
29   14 


25   22   41 


30   40 
10   23 


38   45 
19   31 


27   43   42 


41   40 
23   30 


14   18   27 
23   46   39 


34   33   39 


23   47   41 


42   35 
22      24 


41  38  40 

23  15  12 

38  38  47 

18  16  12 

38  38  43 

1/  22  15 

41  31  38 


36   39 
23   18 


35   37 
21   21 


41   35   43 
22   22   13 


39   30 
21   20 


40   35 
19   20 


32   31 
20   22 


42   31   35 


39  31  35 

20  20  15 

41  30  39 

29  15  10 

39  35  40 

20  22  18 

39  29  40 

21  22  IS 

39  37  43 

22  11  10 

39  37  43 

23  12  8 

37  36  38 

21  17  15 


23   23   20 


42   33 
24   23 


37   37   42 


43  40  48 

22  19  14 

40  30  33 

26  21  11 

40  35  40 

23  19  12 

41  36  45 
22  20  15 

40  38  42 

24  13  9 


36  38  47 

23  23  18 

43  39  42 

24  22  19 


40 

39 

44 

54 

22 

17 

10 

19 

45 

36 

40 

41 

42 

22 

22 

17 

20 

26 

41   39   43 
25   13   10 


42   34 
16   28 


37   43 
21   30 


40   43 
22   23 


43   51 
18   25 


41   50 
25   26 


42   40 
14   18 


43   46 
21   29 


43   38 
15   21 


43   45 
20   23 


44   53 
15   15 


42   42 

10   20 


43   51 
25   25 


41   51 
24   31 


40   37 
29   29 


41   37 
15   25 


46   48 
25   25 


34   35 
28   22 


41   39   46 
15   26   15 


20   20   32 


20   40 

-  8   17 


19   19   39 


21  41 

-  3  15 

21  29 

1  6 

24  42 

-  5  19 

23  29 

-  4  9 

25  47 

22  37 

-  4 

25   25  26 

•  1    1  1 

21   33  45 

0    4  25 

16   21  39 

2    3  19 

16   17  39 


20 
-  4 


41 

41 

48 

15 

27 

17 

43 

44 

52 

17 

19 

23 

40 

48 

45 

29 

29 

14 

40 

47 

39 

30 

33 

10 

41 

39 

36 

20 

28 

10 

17   25   12 


12   25   10 


39  45  30 

25  24  9 

43  41  48 

14  29  20 

41  51  45 

21  29  7 

39  45  35 

21  30  9 

39  40  42 

11  23  21 

45  41  51 

21  25  16 

41  47  42 

29  28  6 

43  52  47 

16  22  14 

39  41  22 

25  22  6 

48  45  43 

25  30  12 


-  1 
21 


38  48 

25  26 

49  54 

20  34 

49  51 

22  30 


52   53 
22   33 


35   48 
22   25 


55   53 
24   35 


35   42 
23   23 


59   53 
24   34 


49   52   49 


26   50 
15   18 


52   53 
21   35 


-  9 
71 

5 
37 

-  6 

17 

15 

37 

-  2 

15 

15 

33 

-  7 

-  5 

17 

32 

-  3 

1 

21 

32 

3 

8 

19 

38 

2 

17 

21 

41 

•  7 

16 

19 

39 

-  7 

15 

22 

36 

-  5 

17 

17 

35 

-  2 

12 

24 

43 

2 

23 

18 

34 

-  3 

0 

23 

39 

■  1 

20 

25 

47 

1 

23 

16 

26 

0 

5 

20 

35 

5 

-  2 

22 

43 

0 

20 

23 

40 

1 

19 

21 

43 

2 

19 

20 

28 

0 

17 

24 

39 

4 

19 

22 

35 

3 

4 

49   52 
21   38 


45   51 
20   38 


39   50 
22   22 


51   53 
22   39 


45   50 
22   31 


36   46 
25   25 


40   52 
21   21 


46   54 
25   39 


51   46 
25   35 


47   51 
13   32 


50   52 
24   26 


43   49 
22   33 


56   53 
21   34 


40   50 
21   20 


52   55 
20   34 


56   58 
21   35 


2  8   48 
23   23 


40   52 
15   17 


53   57 
29   35 


49   61 
22   20 


54   50 
27   33 


50   50 
26   30 


50   52 
25   23 


46   59 
24   25 


53   64 
23   20 


38   38 
22   24 


35   34 
20   25 


38   41 
19   32 


37   45 
23   34 


34   34 
17   29 


35   42 
23   25 


33   33 
24   30 


34   48   47 


34   38 
22   18 


36   35 
15   15 


39   39 
29   19 


44   40 
28   19 


43   36 
20   19 


42   46 
30   22 


39   34 
20   22 


35  35 

27  25 

38  43 

19  32 

35  38 

19  19 

34  35 
25  30 

37  40 

21  33 

37  35 

19  30 

35  31 

20  20 

37  34 

19  31 

32  34 

15  27 


28 

36   37 


40   43 
25   21 


4  3   44 
30 


42   36 
25   21 


37   36 
20   17 


33   40 
20   20 


35   36 
19   19 


36   41 
21   32 


37   35 

17   30 


37   40 
18   33 


38   37 
17   32 


34   35 
25   28 


33   36 
20   21 


42   40 
23   33 


33   35 
25   29 


32   35 
20   19 


35   38 
22   23 


38   33 
24   30 


37   43 
20   31 


32   37 
23   29 


36   36 
30   33 


36   45 
21   34 


38   33 
25   26 


45   45 
19   35 


44  43 

19  16 

37  40 

26  24 

35  35 
24  13 

40  39 

27  23 

45  42 

31  15 

39  40 

26  22 

41  36 

20  19 

37  36 

17  16 

37  41 

29  15 

33  37 

26  17 

42  35 

21  22 

36  38 

26  18 

43  36 

27  20 

43  39 

19  30 

39  39 

32  15 

36  43 

26  16 

42  33 

20  20 

43  40 

29  16 

42  35 

23  23 

42  48 

27  23 

44  46 

30  17 

33  43 
20  20 


37.4 
16.1 

39.9 
19.3 

40.7 
20.3 

44.9 
19.5 

42.1 
19.1 

41.9 
17.9 

42.4 
22.3 


42.0 
23.6 


40.6 
14.1 


42.2 
22.6 


42.5 
22.7 


40.7 
21.4 


36.3 
17.6 


43.6 
20.4 


37.2 
20.3 


38.7 
15.7 


39.9 
19.1 


41.6 
16.2 


42.5 
23.2 


40.6 

18.1 


43.0 

17.7 


38.9 
19.1 


41.0 
24.2 


40.5 
18.0 


42.7 
22.5 


43.7 
22.5 


38.2 
16.6 


42.3 

17.4 


42.7 
23.9 


44.4 
17.7 


40.2 
23.3 


43.4 
23.4 


44.7 
19.0 


42.7 
20.6 


46.7 
19.2 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
DECEMBER  1960 


Day  Ol  Month 

' 

Slalion 

I   2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

'  1 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

39 

15 

♦5 

14 

54 
26 

61 
35 

62 
46 

56 
47 

51 
29 

37 
24 

36 
17 

46 
16 

43 
35 

35 
18 

30 
9 

41 
20 

41 
31 

38 
20 

36 
22 

45 
15 

37 
24 

46 
28 

40 
6 

18 
-  6 

20 
-  1 

40 
16 

51 
27 

53 
35 

38 
32 

32 
22 

34 
28 

39 

18 

34 
20 

41.2 
22.3 

LEITCHFIELO 

MAX 

MIN 

36 
IS 

45 
18 

56 
25 

59 

34 

64 
45 

58 
45 

52 
31 

37 
27 

36 
19 

48 
21 

43 
34 

35 

19 

29 
12 

38 
18 

41 

31 

36 
21 

36 
22 

45 
18 

36 
19 

46 
30 

42 

4 

16 
-  4 

22 

1 

41 
18 

51 
27 

52 

34 

36 
30 

33 

21 

33 
30 

42 
32 

34 
24 

41.* 
23.* 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

35 
18 

43 
16 

52 
25 

57 
32 

67 
42 

52 
45 

46 
28 

36 
25 

36 
15 

45 
17 

39 
26 

27 
11 

24 

5 

39 
18 

41 
33 

33 
21 

33 
20 

40 
17 

37 
27 

47 
24 

24 
-  2 

14 

-  3 

20 
-  2 

36 
20 

44 
26 

50 
33 

33 
22 

34 
19 

36 
28 

37 
26 

37 
23 

38. » 

21.1 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

35 
16 

44 
10 

51 
1* 

60 
22 

65 

35 

59 

41 

48 
27 

38 
21 

38 
18 

51 
15 

44 
30 

30 
15 

21 

4 

41 
11 

36 

31 

34 
19 

36 

18 

41 
12 

39 
24 

61 

26 

35 

0 

16 
-  6 

24 
1 

34 
24 

49 
18 

50 
31 

37 
28 

37 
22 

42 
32 

38 
22 

42 

17 

40. » 
19.4 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

37 
19 

45 
23 

55 
28 

59 
35 

64 
48 

58 

40 

43 
33 

34 
26 

34 
20 

42 
23 

42 
24 

30 
18 

26 
12 

41 
22 

41 
30 

32 
23 

35 
23 

43 
20 

36 
30 

42 
22 

23 
3 

20 
-  1 

22 

2 

39 
22 

51 
23 

52 

31 

36 
24 

34 
21 

33 

25 

40 
19 

34 
24 

39. » 

23.0 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

37 
19 

42 
15 

53 
22 

59 

31 

65 

46 

57 
39 

42 
30 

34 
25 

34 
17 

42 

17 

40 
24 

31 
17 

25 

10 

42 
21 

42 
30 

31 
23 

35 

19 

44 
15 

36 

27 

43 
23 

23 

0 

16 
-  9 

21 
-  2 

38 

21 

50 
23 

54 
34 

36 
23 

34 
21 

33 
25 

38 
19 

33 
20 

39.0 
20.8 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

36 

le 

46 
12 

55 

17 

63 
40 

57 
50 

54 
41 

43 
32 

39 
27 

37 
19 

44 
18 

44 
35 

35 
24 

34 
12 

40 
20 

45 
28 

38 
21 

40 
18 

46 

16 

42 
23 

44 
29 

29 
11 

.  23 
-11 

30 
-  5 

48 
26 

58 
25 

57 
35 

39 

31 

36 

27 

35 

29 

44 
18 

40 
20 

42.6 
22.8 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

36 
19 

48 
16 

55 
24 

61 
33 

60 
47 

56 

44 

45 
30 

37 
26 

37 
17 

46 

17 

44 
37 

38 
20 

33 
13 

40 
22 

45 
30 

38 
22 

37 
21 

46 
17 

41 
24 

44 
29 

33 

7 

20 
-  3 

22 
-  2 

44 
20 

57 
25 

54 
30 

40 
31 

36 
25 

33 
29 

43 
20 

36 
20 

42.1 
22.9 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

39 
11 

46 
11 

53 
24 

62 
31 

66 
43 

61 
48 

53 
30 

41 
22 

39 
18 

50 
15 

45 
37 

40 
16 

29 

7 

35 
18 

40 
31 

39 

17 

38 
18 

42 

13 

39 
27 

51 
29 

47 
8 

18 
-  5 

22 

1 

38 
18 

51 
28 

54 
42 

42 
32 

38 
22 

36 
32 

41 
23 

42 
20 

43.1 
22.2 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

37 
14 

48 
10 

56 
12 

62 

17 

70 
22 

62 
32 

54 
40 

44 
22 

44 
21 

55 
14 

46 
31 

42 
20 

21 
4 

45 
9 

43 
27 

39 
25 

40 
16 

45 

11 

43 
18 

55 
23 

45 
12 

22 
-  6 

26 

2 

37 
21 

61 
26 

54 
23 

50 
33 

35 
22 

44 
29 

43 
30 

40 
16 

49. 1 
19.2 

MAYFIELD 

MAX 
MIN 

35 
19 

47 
17 

55 
25 

63 
41 

57 
50 

58 
44 

45 
33 

36 
31 

36 
20 

47 
21 

46 
35 

37 
23 

34 
15 

40 
21 

45 
29 

40 
23 

41 
22 

45 
21 

43 
25 

44 
25 

26 

11 

21 

-  1 

28 

-  1 

42 
24 

59 
29 

52 
36 

39 

31 

37 
27 

35 
29 

44 
20 

38 
23 

42.4 
24.7 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

33 
18 

37 
13 

42 
14 

52 
18 

59 
24 

69 
28 

54 
33 

41 
22 

35 
11 

35 

11 

44 

13 

35 
19 

26 

5 

23 
4 

45 
21 

43 
23 

30 
17 

36 
12 

41 
12 

38 
25 

38 
21 

22 

-  5 

17 
-  5 

29 
-  4 

38 

19 

47 
21 

52 

30 

33 
17 

38 
19 

37 
27 

35 

16 

iB.t 
16.1 

MIOOLESBORO 

MAX 
MIN 

37 
20 

46 
11 

53 
12 

59 
16 

67 
23 

56 
31 

50 
44 

46 
24 

46 
21 

52 
15 

50 
31 

49 
21 

29 

8 

39 
9 

38 
29 

38 
24 

37 
16 

43 
12 

46 
16 

47 
27 

43 
15 

24 

0 

28 

9 

36 
23 

48 
27 

49 
28 

50 
33 

41 
24 

43 
36 

47 
29 

39 
20 

44.4 
21.1 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

36 

16 

47 
13 

55 
17 

63 
24 

67 
39 

60 
50 

50 
36 

41 
24 

42 
20 

54 

17 

59 
36 

39 

20 

26 

7 

42 
13 

39 
31 

36 
23 

39 
18 

45 
13 

42 
26 

54 
28 

46 
10 

20 
-  8 

23 
-  3 

37 
20 

44 
18 

54 
27 

39 
32 

35 
22 

43 
33 

42 
29 

40 
19 

43.8 
21.6 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

35 
15 

42 

14 

51 
22 

59 
28 

67 
35 

56 

45 

50 
29 

38 
22 

37 
13 

48 
15 

44 
30 

34 
16 

34 
3 

43 
16 

40 
31 

36 
21 

36 
18 

41 
15 

42 

27 

47 
27 

43 
10 

17 
-  6 

18 
-  1 

36 

15 

46 
22 

50 
36 

42 
28 

36 

18 

38 

31 

35 
25 

40 
18 

41.4 
20.6 

MURRAY 

MAX 

MIN 

36 
18 

50 
17 

57 
25 

63 
39 

58 
52 

57 
40 

47 
33 

39 
31 

39 
19 

50 
22 

47 
35 

37 
22 

35 
14 

39 
21 

45 
31 

40 
23 

42 
20 

47 
20 

43 
23 

46 
32 

36 
10 

22 

-  1 

29 

5 

47 
26 

60 
27 

55 

35 

39 
31 

35 
27 

34 
30 

44 
20 

36 
23 

43.7 
24.* 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

tl 

44 
17 

55 
23 

61 
35 

55 
47 

53 
48 

48 
31 

37 
27 

40 
20 

43 
20 

41 
36 

35 
20 

31 
14 

40 
21 

40 
29 

36 
21 

37 
21 

47 
18 

37 
27 

42 
24 

30 

7 

19 

-  5 

21 
-  6 

42 
19 

50 
26 

60 
36 

44 
29 

34 
25 

34 
30 

39 
19 

33 

21 

40.* 
23.2 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

35 
19 

45 
17 

54 
22 

62 
42 

56 
50 

56 
37 

42 
30 

36 
26 

37 
19 

43 
20 

42 
29 

30 
18 

32 
14 

40 
21 

43 
30 

37 
23 

39 
20 

46 
21 

40 
25 

44 
17 

18 

-  1 

20 

-  7 

35 
-  2 

46 
26 

56 
29 

63 
33 

38 
30 

32 
27 

36 
25 

43 
21 

33 

21 

40.9 
22.6 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

39 

19 

48 
15 

57 
21 

63 
41 

60 
51 

56 
42 

44 
31 

38 
27 

40 
19 

45 
19 

44 
37 

38 
23 

34 
14 

42 
27 

45 
31 

39 
23 

40 
21 

48 
18 

42 
23 

46 
28 

29 

11 

22 

-  2 

27 

2 

47 
26 

59 
29 

57 
35 

42 
31 

38 
26 

37 
30 

46 
19 

42 
22 

49.6 
24.5 

PARADISE  STEAM  PLANT 

MAX 
MIN 

*0 
19 

39 

14 

50 
15 

55 
20 

62 
32 

60 
47 

55 

31 

46 
25 

38 

18 

41 
18 

50 
21 

52 

20 

34 
12 

34 
14 

39 
21 

45 
22 

36 
19 

40 
15 

47 
15 

43 
25 

46 
8 

18 
-  4 

21 

-  7 

36 
-  3 

47 
23 

57 
27 

54 
32 

40 
24 

33 
25 

36 
20 

43 
20 

43.2 
19.0 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

37 
25 

43 
15 

53 
16 

60 
19 

65 
23 

56 
31 

52 

37 

39 
25 

44 
22 

51 
17 

45 
32 

40 
22 

27 
6 

50 
8 

40 
29 

39 
25 

43 
18 

43 
15 

45 
20 

62 
24 

46 

18 

25 

3 

27 
8 

44 
22 

54 
27 

49 
33 

49 
34 

38 
23 

43 
34 

43 
31 

45 
22 

44.7 
22.1 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

40 
17 

40 
13 

56 
19 

64 

30 

59 

43 

55 
45 

45 
32 

38 
25 

41 
20 

43 
17 

45 

37 

38 
21 

36 
12 

41 
16 

47 
23 

40 
21 

40 
18 

39 

15 

40 
21 

44 
25 

33 
6 

24 

-12 

26 
-  5 

48 
24 

59 
21 

54 
35 

43 
32 

36 
26 

35 
29 

45 
20 

34 
20 

42. S 
21.5 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

35 

16 

34 
13 

44 
16 

53 
25 

59 
39 

66 
46 

58 
32 

42 
22 

36 
16 

38 
16 

50 
25 

35 

17 

27 
2 

25 
2 

41 
19 

41 
21 

31 
20 

37 
15 

40 

21 

40 
28 

50 
19 

19 
-  5 

19 
0 

30 
2 

36 
23 

46 
26 

51 
29 

32 
20 

41 
22 

37 
26 

39 
23 

39.7 
19.2 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

37 
18 

46 
15 

55 
26 

61 
31 

66 
46 

59 
47 

54 
33 

38 
27 

39 

21 

53 
18 

46 
38 

38 
21 

32 
13 

37 
20 

45 
31 

40 
21 

40 
21 

44 
15 

42 
25 

48 
30 

45 
9 

23 

-  1 

26 

2 

46 
24 

55 
30 

53 
27 

38 
32 

34 
25 

35 
32 

42 
22 

35 
21 

43.5 

23.9 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

37 
16 

48 
13 

56 
24 

63 
29 

68 
38 

59 
51 

53 
34 

39 
24 

41 
20 

57 
18 

54 
38 

40 
20 

30 
12 

35 
18 

40 
30 

39 
24 

37 
21 

42 
15 

45 
26 

61 
31 

46 
10 

15 
-  1 

24 
3 

40 
19 

53 
26 

55 

35 

38 

32 

35 
23 

40 
34 

46 
26 

41 
21 

44.1 
23.6 

SHELBYVILLE 

MAX 
MIN 

34 
17 

36 
15 

41 
17 

52 
25 

58 
33 

66 
43 

50 
30 

42 
26 

36 

14 

36 
15 

43 
23 

34 
17 

27 
5 

24 
6 

41 
21 

41 
21 

31 
21 

35 
15 

42 
18 

37 
26 

43 
11 

13 

-  7 

15 

-  7 

33 
-  2 

38 
24 

48 
26 

61 
30 

34 
19 

36 

20 

33 
20 

36 

18 

38.2 
18.1 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

35 
14 

45 
11 

53 
14 

60 
22 

67 
39 

59 
48 

49 
34 

40 
20 

40 
21 

52 

14 

49 

37 

42 

18 

25 
2 

41 
12 

40 
31 

40 
21 

37 
20 

42 
12 

41 
26 

61 
28 

40 
8 

19 

-  6 

22 
-  3 

37 
19 

48 
13 

54 
30 

41 
31 

35 
23 

43 
34 

42 
26 

39 

20 

42.8 
20.6 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

36 
13 

48 

13 

56 
20 

62 
26 

69 
35 

56 
50 

51 
32 

39 
23 

41 
22 

55 
18 

49 
37 

39 
19 

30 
10 

37 
14 

38 
31 

36 
17 

38 
16 

43 
14 

42 
22 

61 
30 

43 
8 

22 
-  6 

24 
-  3 

38 
20 

50 
20 

54 
35 

37 
31 

35 
24 

41 
33 

45 
26 

37 
21 

43.3 
21.6 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 

MIN 

36 
20 

38 
14 

52 

18 

59 
22 

69 

28 

59 

37 

49 
30 

34 
21 

33 
13 

43 
13 

37 
30 

30 
16 

20 
-  1 

43 
11 

44 
29 

37 
23 

31 
25 

40 
13 

38 
24 

37 
24 

39 

11 

17 
-  4 

18 
1 

38 
12 

47 
18 

51 
34 

37 
27 

39 
17 

37 
29 

37 
26 

36 
18 

39.6 
19.3 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 
MIN 

36 

20 

42 
15 

52 
16 

58 
28 

66 
36 

56 
45 

46 
26 

35 
22 

33 
15 

42 
14 

40 
25 

26 
18 

26 

4 

42 
18 

41 
32 

35 
22 

33 
18 

42 
12 

38 
28 

38 
23 

25 
2 

16 
-  6 

18 
6 

38 
18 

48 
16 

49 
34 

34 
22 

36 
19 

35 
26 

38 

21 

35 
15 

38.6 

19.7 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

34 
18 

36 
9 

47 
8 

55 
10 

60 
16 

68 
19 

58 
35 

46 
19 

38 
15 

39 

10 

52 
11 

35 
21 

28 

0 

26 

1 

44 
20 

41 
25 

32 
14 

39 

10 

43 
11 

43 
22 

51 
21 

24 
-  3 

19 
-  2 

32 

-  2 

37 
20 

50 
20 

51 
32 

35 
18 

37 
19 

42 
29 

43 
15 

41.5 
14.9 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 
MIN 

43 

18 

40 
13 

51 
13 

60 
15 

62 

27 

67 
40 

62 
43 

48 
24 

45 
24 

48 
18 

56 
18 

55 
22 

30 

7 

29 
8 

50 
14 

38 
24 

39 
21 

44 
14 

45 
14 

45 
28 

53 
21 

26 
0 

30 
0 

31 
6 

40 
24 

57 
25 

57 
33 

37 
24 

44 
27 

45 
29 

45 
19 

45. a 

19.8 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

MAX 
MIN 

29 
16 

36 
16 

43 
16 

52 
25 

58 
30 

68 
44 

54 
28 

38 
23 

34 
11 

35 
11 

44 
19 

33 
13 

26 

1 

24 

1 

42 
20 

42 
19 

29 
19 

36 

14 

40 
14 

36 
27 

41 
11 

12 

-  7 

14 
-  7 

20 
-  3 

39 
20 

48 
28 

49 
25 

39 
15 

36 

17 

33 
22 

34 
21 

37.5 

16.4 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

39 
16 

37 
14 

50 
12 

48 
16 

62 
21 

70 
26 

62 
41 

47 
24 

40 
23 

43 
18 

54 
22 

53 
22 

30 
10 

29 
9 

40 
19 

40 
25 

36 
18 

39 
14 

43 
17 

43 
25 

54 
21 

19 
-  6 

22 

-  5 

35 

11 

39 
26 

54 
27 

56 
34 

36 
25 

43 
24 

44 
30 

44 
20 

43.6 
19.4 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KENTUCKY 
DECEliBER  1960 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

SNOWFALL 
SN  OK  GND 

_ 

_ 

_ 

_ 

; 

_ 

; 

-_ 

-_ 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

-_ 

- 

I 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

BEAVER  DAU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

1 

1 

BENHAll 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

1.0 
1 

1.0 
2 

1 

.5 

1 

.5 

1 

T 

T 

T 

2.0 
1 

1.0 
2 

.5 
2 

1.0 
2 

.5 

1 

T 

BEREA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

I 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BOWLING  GREEN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 

T 

1 

.2 

T 

.3 

T 

.3 

T 

1.0 

1 

CAMPBELLSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.0 
2 

T 

T 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

.3 

T 

.2 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.1 

1.1 
3 
.3 

.5 

3 

.3 

1.4 
2 
.2 

.7 

4 

.3 

3 
.2 

T 

.2 

.4 

T 

T 

5.6 
T 

CYNTHIANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

2.5 
3 

3 

2 

1.0 
3 

T 
2 

T 

2.0 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

.3 
2 

.3 
3 

1.0 
3 

2 

EDDYVILLE  LOCK  F 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 

- 

- 

1.0 

- 

FARMERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

.3 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

3.0 
3 

T 
3 

T 
3 

.3 
3 

T 
2 

T 

FORDS  FERRY  DAM  50 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2 

2.0 
2 

1.0 
2 

1 

T 

GEST  LOCK  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

I 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

HEIDELBERG  LOCK  14 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 
2 

T 
2 

2 

1.0 
3 

T 

T 

T 

BSNDERSON  7  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

2.0 
3 

2 

1.0 
3 

1 

T 

1.5 
2 

HOPKINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

- 

- 

.3 
2 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 
4 

4 

.5 

.5 

1 

T 

2.0 

1 

T 

2.0 

X 

LSXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 

T 

.4 

.8 

1 

T 

1 

.2 

.2 

1 

T 

T 

.6 

1 

1 

3.5 

T 

LOMDON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

1.0 

1 

1.5 
1 

1 

.1 

.4 

1 

1 

LOUISVILLE  TO  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 
T 

T 

3. a 

.3 

4 

.4 

T 
3 
.3 

.7 
.3 

T 
3 
.3 

1 

T 

T 

1.8 

T 

3.0 

T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

3.0 
2 

2 

2 

1.5 
3 

2 

T 

VATSVILLE  DAM  33 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

3 

3 

3 

3 

2 

T 

HIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

.2 

T 

T 

.4 
T 

.2 

T 
T 

T 
T 

.4 

T 

.4 

T 

HILLERSTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

.3 

1 

.5 

1 

1 

IIONTICELLOf 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

.2 

MUIUtAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 
2 

1 

1 

T 

- 

- 

2 

OIENSBORO  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

3 

.3 
3 

.3 
3 

2 

T 

T 

T 

T 

.5 

1 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

T 
3 

3 

T 
2 

T 
1 

1 

2.0 

PAINTSVILLg 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

1.0 

1 

T 
T 

T 
T 

PIKSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

1 

T 
T 

T 

T 

1.5 
T 

2 

.1 

1 

T 
T 

T 

RUSSBLLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

^ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SOMERSET  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.5 
T 

T 

2 

2 

1 

3.0 

4 

1 

T 

SUMMER  SHADE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

1 

1 

.2 

1 

2.0 

1 

T 

fILLIAMSTOWN  5  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

T 
T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

2 

T 
2 

1.1 
3 

T 
2 

T 
T 

VT 
T 

T 
T 

2.1 
2 

1 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
DELAYED   DATA 


Slawn 

Tem 

peralure 

Piecip 

italion 

If 
<  i 

1 
< 

III 

Hi 

1 

X 

1 

1 

s 

1 

No   oi   Days 

2 

1^1 
■III 

1 

Snow.  Sleet 

No  ol  Da,i 

Ma<, 

Min 

^ 

ts 
s  i 

S   S 

1 

1 
5 
o 

5 
S 

1 
o 

s 

fel 

3  i 

hi 

°  1 

JUNE    1960 

MT    VERNON 

AUGUST    1960 

83. 4M 

58. OM 

70.  7M 

90 

22+ 

A9 

1 

2 

2 

0 

0 

0 

11.70 

3.32 

23 

.0 

0 

BENTON    2 

89. 5M 

61. 6M 

75.  6M 

97 

7 

55 

15+ 

0 

0 

0 

0 

1.13 

.81 

19 

.0 

0 

2 

1 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JUNE  1960 

»T   VERNON 

• 

• 

• 

2.88 

.47 

1.63 

1.79 

T 

3.32 

.10 

.88 

.63 

11.70 

JULY    1960 

FRENCHBURO 

1.22 

.02 

.87 

.6S 

.75 

.02 

.02 

.63 

.08 

.47 

.02 

4.78 

AUGUST   1960 

BENTON  2 

.05 

.02 

T 

.81 

.25 

1.13 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J 

JUNE   1960 

MT.    VERMON 

MAX 
MIN 

83 
49 

80 
53 

82 
60 

89 
52 

89 
56 

85 
50 

86 
61 

80 
58 

81 

55 

90 
55 

69 
60 

75 
50 

82 
50 

88 
55 

84 
64 

90 
68 

87 
60 

78 
58 

81 
60 

82 

58 

86 
64 

81 
63 

86 
70 

88 
62 

83.4 
58.0 

AUGUST  1960 

BENTON  2 

MAX 
MIN 

91 
60 

97 
70 

93 
70 

89 
69 

86 
60 

83 
55 

85 
55 

86 
58 

94 
55 

93 
60 

95 
60 

95 
60 

82 

64 

90 
63 

88 
62 

87 
61 

89 
61 

89 
59 

88 
59 

87 
63 

88 
62 

88 
62 

90 
62 

92 

65 

92 
64 

89.5 
61.6 

See   Reference   Notes   Following   Soiion   Inde; 
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TOTAL  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
DECEMBER  1960 


vr~]fC\ 


AVERAGE  TEMPERATURE 


KENTUCKY 
DECEMBER  1960 


fi    AM 


!    .   V 


^ 


3         ..S-^T'O''   ^/ 


\. 


yi 


1/1.  ^  )i^\\d7u>  i:^-<  VJ-fi  f  .^q_,. 


A^ 


.n 


l\  i  ; 


■r":   I 


!<> 


i  VK  f 


^, 


\J?iy     11   )■   I:      i.*^ 


,^1  5« 


=^' 


1°  "~L  ') 


«>5 


i         l\    -or    "r:    !  -51/    :  I  ■ 


+j  to 

13  O 


o  a 

ft  V 

*j  a 

c8  3 

V  o 

■rt  E 
a 

■H  c 


3  o 

iH   o 

Ctf  -H 


a  o 
3  a 
cr  u 


o  c 
a  a 


STATION  INDEX 


STATION 


ADDISON   0AM   «9 
ALBANY   4  H 
ANCHORAGE 
ASHLANO    DAM    29 
BARBOUR V I LLE 

BABDSTOWN   S   J   PREP 
BAITER 
BEAVER    DAM 
BENHAN 
. BENTON 

BENTON    2 
BERE*   COLLEGE 
BEREA   rfATER   WORKS 
BLAINE    1    W 
BONNIEVILLE 

BOMLtNG    GREEN 
BOWLING    GREEN    SUSSTi 
eOHCIHG    GREEN    FAA    Al 
BRENT    OAH    36 
IBR0WN5V1LLE    LOCK    6 

I  BUCK HORN 
,aUR01NE    2    NE 

BURKESVILLE 

CADIZ    LOCK    E 

CALHOUN    LOCK    2 

CAHPBELLSVILLE 

CANEWILLE 

CARHOLLTON  LOCK  1 

CECILIA 

CLAT  CITY  1  HNN 


COUNTY 


BRECKINRID< 
CLINTON 
JEFFERSON 
BOYD 


NELSON 
HARLAN 
OHIO 


HAD  I  SON 
MADISON 

LAWRENCE 


CUMBERLAND 


CLERMONT  I  SSE 
CLINTON 
COBB 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 
*' COVINGTON  WB  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 
ICTNTMIANA 
iCTNTHIANA  2 

OANVILLe 
I OAVELLA 


1256  TAYLOR 
1Z94  GRAYSON 
I  13*5  CARROLL 


61l!8ULLITT 
HICKMAN 
I  CALDWELL 

■  ESTILL 

■  BOONE 


I  E 


!OELPHIA 
iDEMA 

DEWEY   DAM 

Dix   DAM 

DUNDEE    BARRETTS    FORD    BR 

. DUNMOR 
DYER 

EDDYVILLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELIIABETHTOWN 

ELKMORN    CITY 
ELKTON    2    5 
1  FALMOUTH 

FARMERS 
|FLEMINGSBU»C 

FLEMINGSBURG  2 

FORD  LOCK  10 
I  FORDS  FERRY  DAM  50 
' FRANKFORT  LOCK  4 
I  FRANKLIN  1  E 

FOCEBURN  2  SW 
I FRENCH8URG 

jGAMALIEL  1  S  < 

iGEORGETOWN  WATER  WORKS  I 


'GE51 


3 


GLASGOW 
GLASGOW   WKAY 
GLENDALE    1    E 
GOLDEN   POND   S   r 
JGRANT    0«M    38 

iGRATSON   I    SE 

(greenssurg 

GREENS8URG  Hiwy 
GREENUP  OHM  30 
GREENVILLE  2  W 


HALETS  MILL 

HARTFORD  6  NW 

HA2AR0 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

HENDERSON  7  SSW 


HINDMAN 

MOOGENVILLE  NAT  PARK 

MOPKINSVILLE 

HTOEN 

INEZ 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
ItEENE   1    NNE 

KENTUCKY  0AM 

LA  GRANGE  1  SW 
LANCASTER 
LEITCMFIELO 
LEXINGTON  MS  AIRPORT 
iLlBERlr 


WHITLEY 

HARRISON 

HARRISON 

BOYLE 

MARTIN 

PERRY 
KNOTT 
FLOYD 
MERCER 
OHIO 


TODD 

PENDLETON 

ROWAN 


MING 


2908  FLEMING 
2953JMA0ISON 
2961  CRITTENDI 
3028  FRANKLIN 
3036  SIMPSON 

3046  PIKE 
3052  MENIFEE 
3112  MONROE 


I  3358 


BOONE 


3392  CARTER 

3430  GREEN 

3435  GREEN 

3443  GREENUP 

3451  MUHLENBERG 


3539  CI 
3652  0HI> 
3709 


1ST 


3999 

KNOTT 

3929 

LARUE 

3994 

CHRISTIAN 

4093 

LESLIE 

4134 

MARTIN 

4165 

BRECKINRID 

4196 

BREATHITT 

4255 

LETCHER 

4369 

JESSAMINE 

4414 

LIVINGSTON 

I  4595  I  OLDHAM 

4620i GARRARD 
I  4703  GRAYSON 

I  4746  FAYETTE 


37  55 

36  45 

38  I 


38  25 
37  54 

37  28 

38  1 

36  43 

37  33 


37  49 

37  20 
37  32 

36  51 

37  10 

37  52 

37  53 

37  33 

37  10 

37  57 

37  01 


37  29 

36  02 

37  21 


85  OB 

85  33 
ez  36 
83  53 


36  51 

68  20 

37  33 

84  15 

38  OZ 

B2  52 

37  23 

B5  54 

37  00 

86  26 

37  01 

86  26 

36  51 

86  26 

39  03 

84  25 

37  12 

86  16 

37  21 

83  23 

37  13 

36  47 

85  22 

36  46 

87  58 

37  3Z 

87  16 

37  20 

85  21 

37  25 

86  30 

38  41 

85  11 

37  40 

85  57 

37  52 

83  56 

37  55 

85  40 

89  00 

36  59 

87  47 

37  47 

84  06 

39  04 

S4  40 

36  50 

84  19 

38  23 

84  18 

38  23 

84  17 

37  39 

B4  46 

37  4B 

B2  32 

37  02 

83  07 

37  25 

82  48 

37  45 

82  47 

88  05 
85  3 
85  52 


87  10 
84  20 
83  33 
83  43 

83  45 

84  16 

88  06 
84  52 


83  3 
85  48 

84  33 

84  53 

85  55 
85  55 
as  54 


82  56 

85  30 

85  30 

82  51 


87  34 
89  1 

88  30 


83  23 
B2  56 

84  38 
88  16 

85  24 
84  35 

86  18 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.BARBARA  M.  COOL 
CHARLES  G.  BARRET 
CORPS  OF  ENGINEERS 
UNION  COLLEGE 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

C.  HOMER  NOLAN 

E.  G.  YOUNG 

C,  C.  WHITEAKER 

JAMES  H,  MILLER 

RADIO  STATION  WC6L 
JAMES  A.  GROSSMAN 
MRS.  LAURA  6.  GABBARD 
JOHN  LEE  BURTON 
WAYNE  0.  BERRY 

JAMES  R.  EDWARDS 

TVA-639 

FED.  AVIATION  AGENCY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ELDRIDGE  SKAGG5 

CORPS  OF  ENGINEERS 
EDWIN  E*  JOHNSON 
MARVIN  M.  LEE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ALVA  MC  KINLEY 
G.  V.  COX  SR. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  S.  VERTREES 
JOEL  W.  MOUNTZ 

BERNHEIM  FOUNDATION 
WOODSON  D.  FRANKLIN 
MRS  8ENNIE  e.  WHITE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 


.  OF  CONS. 


KY.  OEPT, 
MARSHALL  I 
KY.  CARDINAL  DAIRY 
R-  P.  COLDIRON 
MRS.  EVA  M.  DAVIS 

BALLARD  F.  WALKER.  JR, 
HATTIE  B.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PHILLIP  O.  THACKER 
JESSE  L.  HUFF 

N*  D.  GIVENS 
LENA  BLAIR 
CORPS  Of  ENGINEERS 
JOHN  E.  MORAN 
RADIO  STATION  WIEL 

EDMOND  0.  BENNETT 
S.  RICHARD  ANDERSON 

FRANK  H.  LAWSON 
MRS,  C.  C.  STAMPER 
MRS.  ALMYRTA  B.  HALL 

WILLIAM  H.  FISCHER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  KATIE  D.  NEAL 

MRS  ALTa  S.  GOOSLIN 
MISS  ESTHER  WILSON 
E.  GUY  OeCKARO 
WILLIAM  F.  BRAMBLETT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

EMILY  M.  BEAM 
RADIO  STATION  WKAY 
DEWEY  S.  HILL 
FISH  ■♦  WLOLF.  REFUGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

LBERT  G.  SWANAGAN 
HOWARD  PICKETT 
LYNN  T.  BLAKEMAN 
CORP  OF  ENGINEERS 
LOVELL 

CLEATUS  e.  BHINKLEY 
DAVID  K.  CARSON 

I.  A.  BAILEY 

EE  J.  HOGSTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 

HANK  STREET 

.  W.  KEATTS 
MRS.  NELL  S.  CALVIN 
TVA-679 
CORPS  OF  ENGINEERS 

LUTHER  RITCHIE 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

L  F.  SMITH 

FERN  F.  ELAM 

UNITED  FUEL  GAS  CO. 

FLOYD  G«  ROBBINS 
JAMES  0.  MALONEY 
HOBART  ISDN 
HUGH  W.  BUFF  IN 
TVA-379-A 

LBERT  V.  HARDIN 
ENTUCKY  UTILITIES  CO. 

CLYDE  STIKELEATHER 
'EATHER  BUREAU 
F.  HANKLA 


■w 

u 

OBSERVATION 

g 

U 

< 

TIME  AND 

(9 

s 

p 

TABLES 

STATION 

B 

COUNTY 

s 

E 

i 

OBSERVER 

i 

1 

3 

1 

g 

1 

1 

1^ 

O 

"^ 

e 

i 

§i 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

4825 

JESSAMINE 

37  49 

84  39 

521 

~7A 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOCKPORT  LOCK  2 

4B5T 

HENRY 

38  26 

84  98 

485 

6J 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOGLfCK  1  S 

4B82 

37  91 

84  02 

773 

c 

HUBERT  BURGHER 

LAUREL 

84  04 

1199 

KNOXVILLE  fertilizer  CO 

LONDON  FAA  AP 

4898 

LAUREL 

37  05 

84  09 

1191 

MID 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

LOUISA  2 

4946 

LAWRENCE 

38  07 

82  36 

589 

BA 

(- 

HAROLD  C.  FERGUSON 

LOUISVILLE 

JEFFERSON 

38  14 

85  46 

MID 

C 

LOUISVILLE  6.+E.  CO. 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

4951 

JEFFERSON 

38  13 

89  40 

998 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

t    LOUISVILLE  WB  AP 

4954 

JEFFERSON 

38  U 

89  44 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

JEFFERSON 

38  17 

85  48 

403 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOVELACEVILLE 

4967 

BALLARD 

36  58 

88  50 

370 

5P 

9P 

BLAINE  HALONE 

LUCAS 

5002 

BARREN 

36  93 

86  02 

c 

WILLARD  E.  FOSTER 

MADISONVILLE  1  SE 

5067 

HOPKINS 

37  19 

87  29 

439 

5P 

7A 

HOMER  WElBORN.  jr. 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

EDIWNSON 

37  11 

86  05 

800 

9P 

IP 

H 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

CLAY 

37  06 

83  43 

890 

6P 

7A 

NORA  S.  WHITE 

MARTIN  I  SSW 

5171 

FLOYD 

37  33 

82  45 

659 

7A 

JAMES  D.  HUGHES 

MAYFIELD 

5230 

GRAVES 

36  44 

88  39 

364 

6P 

TA 

MAYFIELD  ELEC*  WTR.CO. 

(MAYSVILLE  DAM  33 

5243 

38  38 

83  42 

919 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MC  KEE 

5291 

37  26 

84  00 

1000 

8A 

MRS. WINN  IE  W.  MORAN 

MC  KINNEYSBURG 

5301 

PENDLETON 

38  36 

84  16 

662 

C 

RICHARD  T.  SYDNOR 

META 

5370 

PIKE 

37  34 

82  27 

730 

(. 

MR&.  EDITH  J.  SMITH 

HIODLESBORO 

5389 

BELL 

36  37 

83  43 

1130 

9P 

TA 

H 

MRS*  LELA  H.  HERRELL 

MI0DL.ESBOR0  SEWAGE  PL 

5394 

BELL 

36  38 

83  43 

1130 

CITY  OF  MIDDLESBORO 

MIDWAY 

5407 

WOODFORD 

38  09 

84  41 

8A 

CITY  OF  MIDWAY 

MILLERSeURG 

5430 

BOURBON 

38  18 

789 

c 

CITY  WATER  WORKS 

MILLERSTOWN 

5*38 

GRAYSON 

37  27 

86  03 

98B 

7A 

^ 

OVA  M.  LAWLER 

MONT  I CELLO 

5524 

WAYNE 

36  90 

84  50 

928 

6P 

H 

ALVIN  L.  BERTRAM 

MCREMEAD  STATE  COLLEGE 

ROWAN 

38  11 

83  26 

770 

PROF.  HENRY  C.  HAGGAN 

MOUNT  STERLING 

5640 

MONTGOMERY 

38  04 

83  56 

930 

9P 

9P 

FRED  CARTMILL 

MOUNT  VERNON 

5648 

ROCKCASTLE 

37  21 

84  20 

1137 

8A 

CITY  OF  MT.  VERNON 

MUNFORDVILLE 

5664 

HART 

37  16 

•5  53 

624 

7A 

c 

SHERMAN  C.  PUCKETT 

MURRAY 

5694 

CALLOWAY 

36  36 

88  20 

622 

6P 

6P 

MURRAY  STATE  COLLEGE 

OLIVE  HILL  2  WNW 

6013 

CARTER 

38  19 

83  12 

c 

GEORGE  E.  DUVAL 

OLNEV 

6020 

HOPKINS 

37  14 

87  47 

533 

8A 

MELVIE  PAHLEE  NEISZ 

ONEIDA 

6028 

CLAY 

37  16 

83  39 

790 

7A 

MRS*  ANNA  L.  BROWN 

ONEONTA  DAM  35 

6033J CAMPBELL 

38  58 

84  18 

512 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OWENSBORO  2  W 

6091 

DAVIESS 

37  46 

87  09 

420 

6P 

7A 

VIRGIL  D.  CLARK 

OWENSSORO  DAM  46 

6096 

DAVIESS 

37  47 

87  07 

404 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MC  CRACKEN 

37  04 

88  46 

398 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PADUCAH 

6115 

MC  CRACKEN 

37  06 

88  37 

340 

5P 

WESTERN  P.  LACKEY 

PADUCAH  SEWAGE  PLANT 

6117 

MC  CRACKEN 

37  06 

88  36 

325 

c 

CITY  OF  PADUCAH 

PAINTSVILLF 

6136 

JOHNSON 

37  49 

82  48 

620 

JESSE  FAIRCHILO 

PARADISE  STEAM  PLANT 

MUHLENBURG 

37  16 

86  59 

402 

7A 

c 

TVA-764 

PIKEVILLE 

6353 

PIKE 

37  29 

82  31 

686 

9P 

C  H 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PINEVILLE 

6384 

BELL 

36  45 

83  42 

1002 

7A 

PRINCETON 

6575 

CALDWELL 

37  06 

87  53 

529 

9P 

9P 

ALTON  M.  HARVILL 

RAVENNA  LOCK  12 

ESTILL 

37  40 

83  57 

634 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RICHMOND 

6805 

MADISON 

37  44 

84  IB 

8A 

THOMAS  C.  hERNDON 

ROCHESTER  LOCK  3 

OHIO 

37  13 

401 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RUSSELLVILLE 

7049 

LOGAN 

36  51 

86  53 

990 

6P 

H 

MRS.  HILDA  L.  COX 

jRUSSELLVILLE  SUBSTA 

7054 

LOGAN 

36  90 

86  54 

576 

7A 

TVA-683 

SADIEVILLE 

7074 

SCOTT 

38  23 

84  33 

791 

C 

MRS,  TRESSIE  A.  RALSTON 

7096 

MARION 

37  39 

89  21 

743 

JOHN  e.  BAUER 

S4LVISA  LOCK  6 

7121 

WOODFORD 

37  96 

84  49 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SALYERSVILLE 

7129 

MAGOFFIN 

37  49 

83  05 

899 

C 

STANLEY  GARDNER 

SALYERSVILLE  2  SE 

7134 

MAGOFFIN 

37  44 

83  03 

920 

7A 

FORREST  C.  WILLIS 

SCOTTSVILLE 

7215 

ALLEN 

86  12 

770 

9P 

NOBLE  ALLEN 

SCOTTSVILLE  2  SW 

7220 

ALLEN 

36  44 

86  13 

760 

7A 

MRS.  IDELL  F.  OEERING 

SEBREE 

7234 

WEBSTER 

37  36 

87  32 

350 

6P 

PAUL  D.  TOMPKINS 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

7311 

MC  CRACKEN 

37  09 

88  47 

349 

5A 

TVA-709 

SHELBYVILLE 

7324 

SHELBY 

38  13 

85  16 

841 

7A 

7A 

VIRGIL  D.  CROUCH 

SHEPHEflOSVILLE 

7334 

BULLITT 

38  00 

446 

OVID  K,  MAGRUDER 

SMITHFIELD  4  S 

7473 

SHELBY 

38  20 

85  16 

c 

GEORGE  E.  SIMPSON 

SOMERSET 

PULASKI 

37  06 

1050 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SOMERSET  1  N 

7510 

PULASKI 

37  07 

84  37 

1090 

6P 

6P 

H 

RADIO  STA  WSFC 

SPRINGFIELD 

7604 

WASHINGTON 

37  41 

89  14 

738 

7A 

WM.  H.  GOATlEY 

STEARNS 

7677 

MC  CREARY 

36  43 

84  29 

1420 

7A 

c 

MRS  GLADYS  M.  GRIFFITH 

SUMMER  SHADE 

7800 

METCALFE 

36  53 

89  43 

864 

6P 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

7805 

METCALFE 

36  53 

85  40 

TVA-6S4 

TATHAM  SPRINGS 

7924 

WASHINGTON 

37  92 

85  09 

692 

c 

R.  C.  DEDMAN 

TAYLORSVILLE 

7948 

SPENCER 

38  02 

85  21 

483 

7A 

MRS.  KATHRYN  B.  CARR 

TOMPKINSVILLE 

8060 

MONROE 

36  42 

85  41 

STANLEY  MURD 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

8144 

TRIGG 

36  45 

88  05 

390 

7A 

TVA-6ao 

TYRONE  LOCK  5 

8179 

ANDERSON 

38  02 

B4  51 

524 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNIONTOWN  DAM  49 

8197 

UNION 

37  46 

87  57 

398 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

8246 

JESSAMINE 

37  51 

84  26 

571 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VANBUREN 

8250 

ANDERSON 

37  58 

89  10 

550 

7A 

EVERETT  M.  MC  GAUGHEY 

VANCERUBG  DAM  32 

LEWIS 

38  39 

83  21 

925 

6P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

GALLATIN 

38  46 

84  58 

466 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WAYNESBURG  7  NE 

8486 

LINCOLN 

37  25 

84  36 

1219 

7A 

MRS.  RITA  HIOOER 

WEST  LIBERTY 

8551 

MORGAN 

37  55 

83  15 

790 

7A 

T4 

ARNOLD  0.  MELTON 

WILLIAMSBURG  2 

8709 

WHITLEY 

36  43 

84  09 

989 

8A 

BA 

ESTIL  M.  MEADOWS 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

8714 

38  38 

84  38 

914 

7A 

HENRY  NORTHCUTT 

WILLOW  LOCK  13 

8724 

LEE 

37  36 

83  50 

649 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOLF  CREEK  DAM 

8807 

RUSSELL 

36  52 

85  09 

589 

BA 

SA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOODBURY  LOCK  4 

8824 

BUTLER 

3 

37  11 

86  38 

504 

7A 

c 

CORPS  or  ENGINEERS 

l-eiG  SANDYi   2-CUM8ERLAND,   3-GREEN| 


4-KENTUCKYp 


7-OHIO,   8-SALTr   9-TENNESSEE 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  liliinate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station 
Lee  Terminal,  Standiford  Field,  Louisville  13,  Kentucky,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  ' 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  da-ta  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Divisions,  as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
Table.   Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time 
of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "V .    S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  and  the  Station  Index, 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 
in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington, 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publica- 
tion "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatologlcal  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year,   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary,)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents,   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D,  C. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


AODISON  DAM  ^5 

35.8  t 

ANCHORAGE 

36.3 

ASHLAND  DAM  29 

38.9 

BARBOURVILLE 

40.1m| 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

38.0 

BAXTER 

37.3 

BEAVER  DAM 

39.0M| 

BENHAM 

36.9 

BENTON  2 

38. 5m' 

BEREA  COLLEGE 

38.7 

BLAINE  1  W 

37.2 

BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

37.9 

CAMPBELLSVILLE 

38.3 

CARROLLTON  LOCK  1 

37.0 

CECILIA 

CLERMONT  1  55E 

38.6 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

34.5 

CYNTHIANA  2 

35.0 

DANVILLE 

35.2 

DEWEY  DAM 

37.0 

DU  DAM 

38.1 

ELIZA8ETHT0WN 

38.6 

FALMOUTH 

36.4 

FARMERS 

37.5 

FLEMINGSBURG  2 

35.3 

FORDS  FEPRY  DAM  50 

38.5 

FRANKFORT  LOCK  u 

35.9 

GLASGOW  WKAY 

38.1 

GOLDEN  POND  8  N 

39.0 

GRAYSON  1  SE 

35. 9M 

GREENSBURG 

36.8 

GREENVILLE  2  H 

37.9 

HEIDELBERG  LOCK  14 

38.3 

HENDERSON  7  SSW 

37.7 

HICKMAN  1  E 

38.3 

HINDMAN 

34. 2M 

HOPKINSVILLE 

37,0 

INEZ 

38.8 

IRVINGTON 

38.0 

LEITCHFIELD 

38.0 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

35.9 

LONDON  FAA  AIRPORT 

35.9 

LOUISVILLE 

37.6 

LOUISVILLE  WB  AP 

36.0 

LOVELACEVILLE 

38.1 

MADISONVILLE  1  SE 

38.1 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

37.8 

MANCHESTER  4  SE 

39.1 

MAYFIELD 

38.5 

MAYSVILLE  DAM  33 

34.6 

MIDDLESBORO 

39.9 

MONTICELLO 

39.0 

MOUNT  STERLING 

37.2 

MOUNT  VERNON 

36.7 

MURRAY 

38.9 

0WENS80R0  2  W 

38.3 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

37.3 

PAOUCAH 

39.2 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PIKEVILLE 

40.8 

PRINCETON 

38.6 

RICHMOND 

35.7 

RUSSELLVILLE 

39.2 

SCOTTSVILLE 

39.2 

SHELBYVILLE 

34.4 

SOMERSET  1  N 

36.8 

SUMMER  SHADE 

37.6 

VANCEBURG  DAM  32 

36.3 

WARSAW  MARKLANO  0AM 

35.9 

WEST  LIBERTY 

35.3 

WILLIAMSBURG  2 

38.6 

WILLIAMSTOWN  3  wsw 

33.4 

WOLF  CREEK  0AM 

37.1 

DIVISIONAL  AVERAGES 

WESTERN 

38.4 

CENTRAL 

37.7 

BLUE  GRASS 

35.8 

EASTERN 

37.6 

January 


February 


33.0 

32.7  i  - 

34.8  j  - 
35,2    I 

3A,eM| 

3i.5 


33.5    [  -    7.0 


34,7       -    A,l 


32.  SM 
30,9    !  -13. 
34,1     ,  -11,9 
33,8 


30,0Ml 
32.6  1 
33.0    ' 


31,4Mj 

31.0MI 
33.1  I 
28.6  { 
32,6  ! 
33.9    I 

29, 5M 


32.4 
34,1 
31,9 


April 


59.8 
59. 9m! 
60,8    I 


58 

8 

59 

7 

60 

1 

54 

8 

60 

1 

33.8    I  -    3.4 

36.3 
35.9 
34.4 
35.5 
36.2 

30.3 

37.0 
33.7 
32.7 


37.9 
36,0    I  - 
30.3 
35.3    j- 
35.2 


6.6 


30.6 
32.8 
33.3 
33.1 
32.7      -    3.7 


30.8 


34.9 

28. 5 
35.1 
33,1 
31,5 
32.2 

34.1 


31.1    I -12. 

29.1 

33.0  I  -15. 
27,8  -16. 
32.1 


May 


62.8 

60.8 
63.2 
60.0 
61. 6M 
62.6 

50.7 
62.9 
63.0 
63.1 


61.2 
53.1 
60.9 


60 

62 

63 

50 

62 

63 

OM 

52 

53 

55 

60 

64 

53 

53 

63 

61 

6 

60 

7 

54 

53 

.9 

54 

63 

.6 

63 

52 

.9M 

August 


72.0 
71.3 
72.3 


70.3    ;  -    3.6 


73.9      -    2.5 


73.2      -    1. 


65.0 
63.7 
53,8 
65.0 


64.3 
63.4 
61.3 
53.6 
63.6 

60.5 
61.7 
53.3 


73.0 
75.4     j 
75.5MI 


71.0 

-  3.2 

74.2 

74.0 

-  2.4 

75.9 

73. 3M 

71.4 

73.9 

71.5 

75.1 

74.3 

77,2 

68,8      -    4.0 


74.8 
73.6 

75.0 


73.6    I  -    2.0 


73.1 
70.6 
72.1 


75.6     ;-    2.3 
75.6      -    2.1 


75.3 
75.3 
74.7 


75 

1 

76 

8 

78 

5 

76 

0 

77 

1 

78 

0 

75 

9 

77 

6 

Septembei  October  November  December 


66.4 
69.7     ' 

70,6     I 
71.2 

70,5 

70.9     '< 
72.2     i 
69.3 
69. GM 

69. 4M 


68. IM 
71,0 
70.8 


69.7     1-       .1 


77,4       -    1.1 


76.0       -    2.6 


63,8  -  2,7 

62.7  -  2.9 

61,1  -  3,7 

61.7  -  3.5 


76.5  '-  2.3 

■'5.1  -  2,6 

7  3.7  '.  -  3.2 

74.1  -  2.3 


58,2     ; 
58, 8m: 

60. 6M, 


59.8     I 
58.1MI 

56.3  ; 


59.1 
60.7 
60.1 
59,9 


60.9 
59.0 
59.5 


41.8 

27.8 

45.5     1.1 

29.6 

45.7      .1 

30.5 

47.6 

32. 2M 

45.7 

30.6 

44.8 

29.9 

46.5  1 

32.4 

44.9 

29.5 

46. 5M 

32. 8M 

47,9M|   1.5 

31. IM 

45.5 
47.8 
47.9 


47.9     I 
45.9 
47.2     1 
45.9 


47,9 
46.1 
47.2 


46.9 
47.2 
47.3 


48.7 
47.1 
45.2 


47.7 

44.6 
46.7 
46.7 
46.0 
46.9 

44.2 
47.5 
44.5 
45.5 


60.5 
59.2 
57.8 
58.9 


29,3      -    8.1 


31.8 


33.4 
31. 9M 
31.5 
33. OM 
31.8 

32,4 


31,9 
31,6 
34,1 


26,2     I-    6.1 


32,6 
27,0 
31,5 


55,5      -      3,3 


32,7 

-  6.0 

31,3 

-  5.5 

29,4 

-  7.7 

30.8 

-  7.9 

54.3     ,-      2.8 


55,6 
55.2 
55.5 


A  narrative   Special   Weather   Summary   appeared    in   the  February,    March, 
June   and  December    issues    of    this   publication   for   1960. 


Sec  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


ADDISON  0AM  *5 
ALBANY  4  N 
ANCHORAGE 
APEX  2  NE 
ASHLANO  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BENTON  2 
BEREA  COLLEGE 
BEREA  WATER  WORKS 
BLAINE  1  W 
BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SU8STA 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 

8URD1NE  2  NE 
BURKESVILLE 
CA0I2  LOCK  E 
CALMOUN  LOCK  2 
CAMPBELLSVILLE 

CANEYVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CECILIA 

CLAY  CITY  1  WNW 

CLERMONT  1  SSE 

COBB 

COLLEGE    HILL    LOCK    11 

COVINGTON    WB    AIRPORT 

CUMBERLAND    FALLS    ST    PK 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA    2 
DANVILLE 
DElPHIA    1    E 
DEWEY    0AM 
DIX    DAM 

DUNDEE    BARRETTS    FORD    B 

DUNMOR 

EDOTVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 

EL12ABETHT0WN 


ELtMORN  CITY 

3 

87 

ELKTON  2  S 

3 

27 

FALMOUTH 

7 

93 

FARMERS 

7 

66 

FLEMIN6SBUR6 

5 

04 

FLEMINGSBURG  2 

4 

19 

FORD  LOCK  10 

2 

42 

FORDS  FERRY  0AM  50 

2 

70 

FRANKFORT  LOCK  4 

7 

98 

FRANKLIN  1  E 

2 

93 

FREEBURN  2  5H 

7 

90 

FRENCHBURG 

7 

78 

GAMALIEL  1  S 

1 

72 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3 

86 

SESI  LOCK  3 

2 

36 

GLASGOW 

3 

57 

GLASGOW  WKAY 

3 

65 

6LENDALE  1  E 

2 

46 

GOLDEN  POND  8  N 

7 

«B 

GRANT  DAM  3B 

2 

41 

GRAYSON  1  SE 

7 

57 

GREENSBURG 

7 

48 

GREENSBURG  HIWAY  61  8R 

E7 

5B 

GREENUP  DAM  30 

3 

40 

GREENVILLE  2  w 

2 

86 

HARTFORD    6    Nw 
HAZARD   WATER    WORKS 
HEIDELBERG    LOCK    14 
HENDERSON    7    SSW 
HICKMAN    1    E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE    LOCK    7 

HINDMAN 

HOPKINSVILLE 

HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  1  NNE 

KENTUCKY  DAM 
LA  GRANGE  1  Sw 
LANCASTER 
LEITCHFIELO 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 
LOCKPORT    LOCK    2 
LONDON    FAA    AIRPORT 
LOUISA    2 

LOUISVILLE 
LOUISVILLE    we    AP 
LOUISVILLE    UPPER    GAGE 
LOVELACEVILLE 
NAOISONVILLE    1    SE 

MAMMOTH    CAVE    PARK 
MANCHESTER    4    SE 
MARTIN    1    SSW 
MAYFIELD 
MAYSVILLE    DAM    33 


Januaiy 


-2.99 

-    .46 
-2.24 


-2.46 
-3.04 


1.85 
2.34 
2.89 


2.711  -2.70 


-1.55 

-1.91 


3.42!  -    .92 


February 


1.6B 
I. 01 


E3.25 
3.59 
3.79 


4.83       1.07 


E4.34; 
3.52! 
2.96: 


3.79 

E3.89 

2.78 

3.86 


4.70 

E4.70 

3.84 

3.18 


4.7B|  .97 
2.221  -1.28 
3.591 


E4.17 
2.68    -1.26 
4.52 

E4.50 
4,01 

3.23 
2.47 


.821 


2.92 

4.76 
2.31 
2. 84: 
1.561 


-2.29 
-2.56 
-2.B2 


1.121 -3.21 
4.30    -1.09 


1.14 
E4.41 
1.97 


2.82    -2.05 


3,63 
3.39 
3.16 


1.37 

3,22 

3.11 
2.30 
3,34 
1.06 


3.66 
3. 28 
3.61 


-2.36 

-2.10 


2.85-2.17 
E2.57i 
E3,791 

2.91. 


-2.60 
-1.B2 
-2.97 


-2.25 

-2.71 


April 


2.03    -2.00 

.66 
1.58:  -2.51 
2.66 
1.43    -1.99 

2.08 
1.66 
1.39 


1.37| 
1.13 
l.OOj 


1.36:  -2.68 
l.OOl  -2.53 
1.11    -3.01 


1,95| 

.82    -2.93 
I.65I  -2.69 


1.54J  -2.34 


I.29I  -2.51 


3.12i 


1,34   -2,61 

,85    -3.05 

E0.57, -3.41 


3,21-1.29 


1.20-2.52 


2,02' -2.15 


El. 42 
1,85| -2.17 
1.01 


1,651-2.11 


1.561 -2.84 


I.I7I  -2.84 


4.95;        .93 

1.90 

3.45|  -    .43 

3.54 
3.76 
3.19 

3.47 


4.69 

3.361  -    .47 

3.51 


1.73; -2.08 


2.93 

3.31  .02 
2.53  -1,56 
3,96 


2,75 

4,27 
3.22'  - 


4.21       1.15 


3.03i -1,29 


2.58    -1.42 


1.23 
6,86 
1.14 


7.97;     3,17 


7.31      2.99 


6.56;     2.30 
6.16'     2.12 


7.16      3.48 


7.35      2.75 


7.59]     3.82 


6.69 
8.89 
8.63 


8.55,     3.71 


9,27      4,66 


9.64 

5.27 
10.05 
8.41 
8.69 
11.69 


10.61 


July 


1.48 
1.97 

2.75  -1.52 
2.51  -1.00 
1.50;  -2.52 

E5.17 
3.06; 
4.00 


1,61    -2.35 


3,15;  -    .60 

4.99! 

5.12       1.51 


2,13    -2,19 


6.27       1.95 

1.32: 

1.42 
1.58; 


2.26    -1,97 


1.69; 

4.76J 
3.681 


1.99' 
2,79 
1.30 
5.50 


August 


1.92    -1.32 
5,22 

3,44    - 


5.52;      2,20 
2.24    -1,95 


23|  - 

2.37 

66;  - 

.02 

05; 
67 

64 

10 

1.07 

21 

1.87 

E2.821  -1.15 


1.57;  -1,12 


? 

.69 

4,51 

1 

.96.  -1 

.99 

4.16 

? 

.35 

4.09 

5 

.86   2 

U2 

3.15 

1 

.91  -1 

.64 

l.Cl 

1 

.511 

.52 

3 

.79, 

2,97 

1.65|  -1,55 


5.76       2.00 


1.79    -1,27 


1,50    -1,94 


September 


2,53    - 

2.86 

2.10    -    ,93 


2. Oil  -    .87 
4.50I      1.18 


1,46 
1,24; 
3.76 


4.08.      1.31 


1.71 
3.35: 
E3.74: 


5.86      3.10 
1.65   -1.53 


2.38 

2,36 
3,73 

2,54 
2,44 
2.50 
4.28 
5.48 

2.93 

E2,53 


5.21       1.09        4." 
See   Refereoce  Notes  FoIXovIhk   StatloQ    iDdez 
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1,41  -  .99 

1.81 

1,92  -  .62 

1.78  -  .0 


1.25i  -1.09 
3,30  1,10 
1 ,  60I  - 


2.16   -    ,30 


1,28    -1,22 


1.71    -1,63 


1,97 
1.52 
1,96 


2,12    -    .26 


3.41 
3.06: 
3.88' 


2.04 
3,75 
2,56: 


2,17    -1,25 


1,67   -1,15 


33.33    -11.04 


.57, 


3.02 
3.15: 
3.I9I 

£3.45! 

2.67!  -    .89 

2.92 
E2.39: 


3,30 
3,60. 
1.19. 
E2.97 


E46,86 
E39,62 
46,34 
34.68 
47.07 

E34,64 
42,61 
46.76! 

E36.98! 


8.84 
3.54 
9.61 


1,95 

E3.26. 
4.82 


4,37; 

3.80! 
2.33| 

2.33 
2.74' 
3.03. 

3.16 


E36.33| 
E42.34 
43.76 
32.63I 
41.50! 


2.63 
1.37 
1.76 
1.90 


1.51    -1.48 


2.24    -1.25 


E2.62 
2,60 
El, 53 


3,38 

4,74 

2.08 

4.06 

,22 

2.91 

1.37 

2.49 

2.29!  -1.14 


1.77' 
1.92 
1.64! 


1.25 
1.39 
1.75 


1.74 
1.64  -1.66 
E3.42  .28 
1.68  -1.49 
3.50 

2.48 


35.30 
E46.47 
41.56! 

E44.I4: 
41, 9l' 

E46.13' 


39.01 
42.58 
46.77 

45.34 
36,52 
33,39 
41,84 
36,53 


E31.54 
44.29 

E40.15 


.73 
4.63 


2,59    -    .23 


2.19! 
2.83 
3.70 
3.79 


.49 
1.54 


39.35; 
40.82 

E50.52 
38.13 


E34.71 
E36.46. 
32,65    ■ 

38,89 
41.06    ■ 
E39.ie 
40.93.  ■ 
40.34 

31.56 
41.46 
46.57 
34.83 
37.39 

40,86 
41.95 
E38.33 
38.22 
43.02 

E40.34 
35.26; 
E32.19 
E35.54 
45.47: 


1.21 
3,24 
1.64 


3.32 
3,13 
3,64 
2,72 


3.15 

3,35 
3.30 


El. 931 
2,55    -1,18 
2,54    -1,54 
1 ,79    -1,89 

3,86 

1,57.  -1,85 

1,58!  -1.74 


3.91 
9.20 


2.81 

8,71 
1.25 


-   2,92 
-11,01 


2,73    -    ,29 


51.12 
35,77 
4  1,70 
37,72 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 


MCKEE 

MID0LES6ORO 

MIDWAY 

MILLERSTOWN 

MONTECELLO 

MOUNT  STERLING 

MOUNT  VERNON 

MUNFOROVILLE 

MURRAV 

OLNEY 

ONEIDA 

ONEONTA  DAM  35 
OWENSBORO  2  W 
OWENSeORO  DAM  66 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PAINTSVILLE 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PIKEVILLE 

PINEVILLE 

PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 
SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE  2  SE 
SCOTTSVILLE 
SCOTTSVILLE  2  SW 

SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHEL8YVILLE 

SHEPHERDSVILLE 

SOMERSET  1  N 

SPRINGFIELD 
STEARNS 
SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TAYLORSVILLE 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  S 
UNIONTOWN  DAM  A9 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 

VANCEBURG  DAM  32 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  0AM 
WOODBURY  LOCK  U 


DIVISIONAL  AVERAGES 


WESTERN 
CENTRAL 
BLUE  GRASS 
EASTERN 


2.76,  -2. OB 
2.87: 
2.76 
3.28!  -1 
3.21 


3.45   -1.35 


3.07    -1.93 


February 


5.01)     1.60 


5.221      l.'>6 


4.82       1.32 


4.47 
4.67 
5.17; 
4.63] 


4.81  1.34 
1.761  -1.31 
3.99i 
4.201 

4.801      1.59 


3.54 
1.17 
3.11 


2.66   -2.01 


2.57    -2.76 


1.36 
E2.26: 
3.84] 

3.01 
4.90 
4.35 


2.45;  -2.30 
1.90; -2.84 


1.08 

3.51 
3.16! 


1.54 
3.17 
4.27 


2.88:  -2.22 
2.70|  -2.58 
2.84  -1.99 
2.90    -1.69 


.64 
.97 
.54 


April 


1.12    -2.48 
2.30l  -1.82 


1.89    -2.08 


1.61,  -2.35 


1.621  -2.71 

1.01 

1.521 


4.07 
6.39 
3.96 
4.15 


2.84   -1.13 

3.69         .13 

4.82 

2.37 

1.91    -1.71 

2.23 
3.60: - 
2.91'; 
2.75 
2.53 

4.36 


3.79 
3.56 
3.83 
3.80 
3.82 

3.70 

3.55  -  .07 
3.41  -  .40 
3.84  .13 
3.66 


3.06:  -2.33 
3.431  -1.90 
2. Oil 
3.43    -1.48 


3.121  -1.07 
1.67i -2 
1.3i:  -2 
1.60    -1.98 


July 


10.57 
7.79 

10.58 
8.83 

7.33 

6.43 
11.70 
7.66 


5.*2i     1.72 


5.82]     1.88 
10.63      6.-55 
8.77 
8.45 
9.16;     5.28 

7.04 

9.09J     4.70 
4.24 
10.43 
8.21 


1.631 -2.33 


1.01    -3.01 
.66    -2.85 

1.01 

1.84;  -2.21 


3.49;  -    .38 


2.97    -    .74 


3.55    -  .42 

3.14'  -  .79 

3.93 

3.59    -  .40 


6.56 

7.33 
7.40 
10.90 
11.83! 


9.81       5.92 


6.86!     2.81 


8.55  4.53 

10.58  6.25 
6.59 

7.51,  3. 


4.98    -    .15 


2.19 

3.44 

1.681 

-1.96 

1.54 

.98; 

1.91 

6.461 

4.66 

3.78 

.IC 

1.69 

1.08! 

-2.27 

3.05 

l.OO:  _2.06 


August 


2.08 
3.78 
3.56 
2.43 


3.00; 
3.68| 
1.361 
3.08: 


1.68 

8.06  3.8 
4.89  1.1 
1.86: 

3.48, 

7.06,      2.25 


3.851 


.06 


1.55   -2.22 


.44,  -1 

2.75 
.76  -  .72  3.71 
.40         .76      4.11 


September 


-1.37 

-  .91 

-  .05 
.23 


4.33       1.36 


1.98:  -1 
2.171  - 
2.871 

1.82'  -1.54 


4.06;     1.21 


1.26!  -1.82 

1.65    -1.3 

3.96! 

1.91 

2.34!  -1.26 


6.77      3.50 


2.ee| 
2.49!  - 

3.15 


2.47 
1.72    - 
2.12!  - 


2.95!      1.02 


1.94!  -1.28 


1.97;  -    .45 


2.83 


1.44! 
2.84 
1.60! 
1.62 
1.74 

3.83 


1.56    - 
2.18    -    .09 
1.99! 


1.87 
2.61 
4.61 
4.86 


3.85 

3.50 
3.39 
4.21 
4.92 
3.22 

4.17 

3.50 

5.0 

3.50 

4.40 

4.42 
4.19 
4.11 
3.17 
4.82 

2.30 


42 

88 

F50 

71 

43 

27 

39 

80 

35 

33 

47 

79 

35 

65 

F33 

44 

32 

.29 

42 

.53 

3.12   -1.07 

3.26 

1.93    -1.53 
2.60 


-2.06 
-  .59 
-1.81 


E34.86 
40.15 
44.55 
35.22 

E41.41j  ■ 

38.181 
47.42, 
38.10 
E44.66I 
41.04; 


E47 

78 

41 

93 

40 

35 

E46 

46 

E45 

63 

41 

86 

46 

70 

£45 

35 

44 

79 

44 

95 

43 

31 

50 

97 

35 

85 

43 

46 

42 

14 

6.04 
6.15 
2.32 


E43,15 
38.28 
43.46 
38.07 


37.30 
44.76 
43.11 
42.00 


3.72    - 
3.20I  -    .65 

1.891  -1. 
2.83    -    . 


37.44 
40.67 
40.36 
43.70 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


KENTUCKY 
1960 


Tables 


AOOISON  DAM  45 

ANCHORAGE 

ASHLAND  DAM  29 

BAReOURVILLE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 
BEAVER  0AM 
BENHAH 
BENTON  2 
BEREA  COLLEGE 

BLAINE  1  W 

BOHNIEVILLE 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

OEKET  0AM 
DIX  DAM 
ELIZABETHTOWN 
FALMOUTH 
FARMERS 

FLEMIN6SBURG  2 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 
GLASGOW  WKAY 
GOLDEN  POND  8  N 

GRAYSON  1  SE 
GREENS8URG 
GREENVILLE  2  W 
HEIDELBERG  LOCK  1* 
HENDERSON  7  SSW 

HICKMAN  1  E 

HINOMAN 

HOPKINSVILLE 

INEZ 

IRVINGTOW 

LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LONDON  FAA  AIRPORT 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 

LOVELACEVILLE 
MAOISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 
MAYFIELO 

MAYSVILLE  DAM  33 
MIDDLES80R0 
MONTICELLO 
MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RICHMOND 

RUSSELLVILLE 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE 
SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
VANCEBURG  DAM  32 
WARSAW  MARKLANO  DAM 

WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 
WOLF  CREEK  DAM 


9-  9 
9-  5 
9-  5 

8-  34 

9-  5 


9-  7 
6-16 


8-  2 

9-  5+ 
9-  5 


9-  7 
9-  7+ 


9-  5+ 
9-  7 


8-17 
9-  8 


9-  6 
9-  7 
9-  5+ 


9-  7 

9-  6+ 
9-  6 
9-  6+ 
9-  5 


Last  spring  minimum  of 


16°  or 
below 


9-    5 

9-    7+ 


12-24+ 

12-22 

12-22 

2-15 

3-    6 

3-    7+ 
12-22 
12-2  3+ 

12-23+ 

3-    6 

3-  5 
3-  6 
12-23+ 


12-22 

12-22 

3-    6 

12-22 


12-22 
12-22 
12-23+ 

3-    5 
12-22 

2-20 
12-23+ 
12-23 


12-22 
2-20 
12-22 


12-22 
12-22 
3-  6 
12-22 
12-22 

12-22 
3-  6 
3-  5 
3-    6 

12-23+ 

12-23+ 
2-15 
2-20 

12-22 


3-2  5 
3-14 


3-14 
3-15 


3-25 
3-23 
3-14 
3-14 
3-2  5 


3-25 
3-2  5 


20°  or 
below 


12-22 
12-22 


3-  8 
12-22 
12-22 
12-22 
12-22 

12-23+ 

2-20 
12-22+ 
12-22 
12-22 


3-13+ 
12-23+ 
12-23+ 


3-26 

3-18 
3- 


3-25 
3-25 
3-25 
4-11 
3-25 

3-26 
3-25 
3-27 


3-25 
3-25 
3-25 


3-13 
3-25 
3-15 
3-26 
3-25 

3-1* 
3-25 
3-2  5 
3-14 
3-14 

3-16 
3-14 
3-23 
3-2  5 

3-   8 

3-26 
3-14 
3-14- 


3-14 

3-  a 

3-11 


3-2  5 

3' 

3-2  5 
3-24 
3-26 


24°  or 
below 


28°  or 
below 


4-12 
3-25 

4-11 


4-11 
4-11 
3-25 


4-11 
3-25 
3-23 
4-10 
4-11 

3-25 
3-25 
3-26 
3-25 
3-25 

3-26 
3-25 
3-25 
4-11 
3-25 

3-24 

4-11 
3-25 
4-11 
3-25 

3-25 
3-26 
3-25 
3-25 
3-25 

3-25 
3-25 
3-25 
4-11 
3-25 

3-26 
4-11 
3-25 
3-25 
3-2 

3-25 
3-25 
3-25 
3-25 


3-25 
3-25 
3-26 
3-25 
3-25 

3-26 
3-25 
3-25 
3-25 
3-25 

4-11 
3-26 
3-26 
3-25 


4-10  21 
3-26  15 
4-11  27 
4-10    24 


4-12 
3-27 


32°  or 
below 


4-11 
3-25 
4-11 

4-10 
3-25 

4-11 
4-10 
3-25 
4-11 
3-25 

3-25 

4-11 
3-26 
4-11 
4-10 

3-26 
4-10 
4-11 
4-10 
3-25 

4-10 
3-25 
4-10 
4-11 
3-25 

4-11 
4-11 
4-11 
4-10 
4-11 

3-25 
3-25 
3-25 
3-25 


4-11 
3-25 
4-10 
3-25 

4-10 

4-10 
4-11 
4-10 
4-11 
3-25 


3-27 
4-10 
4-11 
4-11 
4-11 

4-12 

4-10 
4-11 
4-10 
4-11 


4-10 
4-11 
4-10 


4-10 
4-11 


4-11 
3-25 


4-10    28 
4-2  0    26 


4-10    26 
4-10    24 


4-11 
4-13 
4-11 
4-12    24 


4-12 
4-11 


4-10 
3-25 


4-11 

4-10 


4-10 
4-10 


4-10 
4-11 


4-11 
4-13 


B    la 


5-  2 
5-  8 
4-19 
4-11 


4-11 
5-    8 


4-11 
4-10 


5-  2 
4-10 
4-19 
4-18 


First  fall  minimum  of 


32°  or 
below 


10-21 
10-21 
10-21 
10-21 
10-21 


10-22 
10-21 
10-21 
10-20    30 
10-21    25 


10-21 

10-21 
10-21 
10-21 

10-21 
10-21 
10-21 
10-21 
10-21 

10-21 
10-21 
10-21 
10-21 
10-21 

10-21 
10-20 
10-21 
10-21 
10-2  0 


4-10 
5-  2 
4-10 

4-10 
4-11 
4-11 
4-11 
4-11 

4-10 
4-19 
5-  2 
5-  2 
4-10 

5-  2 
5-14 
5-    2 


4-10 
4-10 
4-10 
4-10 


4-11 
4-11 
4-11 
5-  2 
5-   2 

4-12 
4-19 
4-19 
4-11 
4-11 

5-  2 
5-  3 
4-12 
5-    2 


26  10-21 

29  10-21 

22  10-21 

32  10-21 

32  10-20 


10-21  27 
10-21  29 
10-21  26 
10-21  28 
10-20    32 


10-21 
10-21 
10-25 
10-25 
10-21 


10-25  27 
10-21  26 
10-25  25 
10-21  23 
10-21    25 


10-21 

11-  4 
10-25 
10-25 

10-21 
10-21 
10-25 
10-21 
30  11- 

30  10-25 

30  11- 
10-25 
10-21 
10-21 


10-20 
10-22 
10-21 
10-21 
10-21 


10-20 
10-21 
10-21 
10-21 
10-20 


10-21 
10-21 
10-21 
10-21    28 


24°  or 
below 


10-20  31 

10-21  29 

10-20  32 

10-20  31 

10-21  30 


10-21 
11-  7 
10-25 
10-25 
10-21 

10-21 
10-25 
10-21 
10-21 
10-21 

10-21 
10-22 
11-  6 
11-  4 
10-21 

11-  7 
11-  7 
10-22 
10-25 
10-25 

10-21 
10-21 
11-  4 
10-25 
11-    7 

10-25 
10-25 
10-21 
10-21 


10-2  5 
10-19 
10-21 
I  10-21 
I  10-21 

I  10-21 
I  10-21 
] 10-21 
I  10-21 
10-21 

I  10-21 
10-21 
10-21 
10-25 


20°  or 
below 


11-  8 
11-  7 
10-25 

11-  8 
11-11 
11-  8 
10-21 
11-    7 

10-22 

11-  6 
11-11 
11-10 


11-30 
10-25 
11-11 

11-  e 
11-11 
11-11 
10-25 
10-25 

10-25 
11-10 

12-  1 
11-  7 
11-    4 

10-25 
11-  7 
11-  7 
10-25 
11-    7 

11-  7 
10-25 
11-11 
11-  8 
11-    7 

11-11 
11-11 

11-  4 

12-  1 
11-10 

11- 


11-11 
11-12 
12-  2 
11-  8 
11-11 


11-11  20 
11-11  17 
11-  6  18 
11-11  13 
15 


11-  8 

11-11 
11-11 

12-  1 

11-11 
11-11 
12-    1 

11-  7 

12-  1 


11-10    23 
11-    7 
11-    7 
10-21 


11-    4 

11-  8 
10-21 
10-21 
10-21 
10-21 


30  11-  7 
27  10-21 
29  10-25 
32    10-25 

31  11-    8 


28 


10-21 
10-25 
10-25 
10-25 


19  11-  8 
12-  1 
11-11 
11-  8 
11-    8 


24 


lB°or 
below 


11-11    1 
11 

10-25   24 
11-10   22 


11- 
11- 


11-10 
11-  7 
11-10 
11-10 
11-11 


23  11- 
28  11- 
28  11- 
28  11-1 
27  11- 


11-10 

10-25 

11- 

11- 

11-11 


10-25  22 
11-  4 
11-10 


12 
11-11 
12-  1 
11-11 
11-12 

11-  8 
11-11 
11-11 
11-  8 
11-11 

11-11 

11-  8 

12-  1 

11-  6 
11-11 

12-  1 
11-30 

11-  7 

12-  1 
12-    1 

11-10 
11-11 
11-11 

11-  8 
11-11 

12-  1 

11-  e 
11-11 

12-  1 


12-  1 
11-11 
11-11 
11-11 
11-11 

12-  2 
11-11 
12-  1 
11-11 
11-11 


11-11 
12-   1 


12-  2 
12-  1 
12-   2 

12-  1 
12-  1 
12-    9 


2 

12-13 
12-  2 
12-  2 
12-2 

12-    1 
12-13 
12- 
12-   1 
12- 

12-  2 
12-  1 
11-11 
12-  1 
12-    1 


12-  2 
12-  2 
12-    1 


Number  of  days 
between  dates 


23  12- 
11- 


11-11 
12-  1 
12-  1 

11-  8 
11-11 
11-30 

12-  1 


15  263 

16  262 
15  252 


12-13 
12-  2 


12-  2 

11-11 
12-  2 
11-11 
12-1 
12-13 

12- 
12-  2 
12-  1 


12-13 
12-13 
12-13 
12-  2 
12-   2 


15  12-  2 
12-2 


12- 

12- 

12- 
20  12- 
20  12- 

18 

19 

19  12-  1 
12 


243  232 

228  211 

262  251 

251  211 

251  231 


211 

250 
197 
215 

210 
229 
215 
197 
197 

197 
230 
234 
211 
224 

197 
211 
227 
197 
227 

227 
197 
230 
211 
211 

231 
215 
207 
235 
230 

211 
231 
211 
197 

230 


193 
172 
193 
160 
166 

185 
172 
172 


196 
194 
197 
194  160 
193  172 


207 
198 
198 

194 
193 
198 
185 
210 

196 
210 
198 
193 
193 

193 
227 
197 
197 
19* 

192 
197 
19* 
193 
19* 

19* 

185 
210 
207 
19* 

211 
211 
194 
198 
21* 

19* 

19* 
208 
189 
211 


185 
193 
172 

166 
166 
193 
166 
192 

172 
193 
194 
172 
172 

172 
193 
185 
186 
16* 

171 
172 
172 
172 
193 

193 
172 
19* 
172 

19* 

19* 
193 
193 
193 
192 

193 
185 
172 
172 
193 

172 
160 

172 
193 


230  21* 
227  211 
230  211 
230  210 


193 
19* 
193 
193 


211 
19* 
193 
19* 
19* 

211 
193 
197 
197 
226 

193 
195 
197 
196 


197 
191 
193 
172 
172 

192 
185 
185 
193 
193 

172 
171 
192 
176 


See  reference  notes  following     Station  Index. 
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Table  4 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 

KENTUCKY 
1960 

Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Deo. 

Annual 

DEWET  DAM 
DIX  DAll 

HADISOHVILLE  1   SE 
WOLF   CREEK   DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIMD 

EVAP 
DEP 

WIND 

- 

[ 

[ 

; 

B4.17 
B   401 
5.69 
1624 
6.97 
2029 
5.94 
850 

4.61 

226 

B6.80 

1407 

B8.02 

1504 

5.97 

627 

B5.64 
120 
6.48 
862 
87.37 
1006 
6.60 
405 

B4.78 
118 
6.24 
746 
7.14 
1320 
5.42 
B  335 

3.02 

42 

B4.96 

606 

4.81 

869 

4.18 

307 

81.90 

124 

2.97 

1069 

2.80 
448 

831 

'- 

j 

CHANGES  IN  STATION  NAMES 


NEW  NAME 

BLAINE  1  W 
CECILIA 
GAMALIEL  1  3 
HINDMAN 
LOUISA  2 

MARTIN  1  SSW 
MDNFORDVILLE 


ADDISON  DAM  45 
ALLEN 
ANCHORAGE 
BLAINE  1  W 
BONNIEVILLE 

BROWNSVILLE 
GAMALIEL  1  S 
HINDMAN 
LODISA 
LODISA  2 

MAMMOTH  CAVE 
META 

MDNFORDVILLE 
SOMERSET 
WEST  LIBERTY 

WILLIAMSBURG  2 


OLD  NAME 

BLAINE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

GAMALIEL 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

LOUISA 

ALLEN 
MDNFORDVILLE  1  N 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

Temperature  equipment  Installed 

All  equipment  moved  3.0  miles  SW  to  Martin  1  SSW 

All  equipment  moved  50  feet  S 

All  equipment  moved  1.4  miles  WSW 

All  equipment  moved  1/4  mile  SW 

All  equipment  moved  90  feet  ESE 

All  equipment  moved  1.0  mile  SW 

All  equipment  moved  3/8  mile  E 

All  equipment  moved  0.5  mile  SE  to  Louisa  2 

Recorder  equipment  installed 

All  equipment  moved  1/2  mile  SE 
All  equipment  moved  0.1  mile  E 
All  equipment  moved  0.4  mile  S 
All  equipment  moved  75  feet  S 
All  equipment  moved  0.5  mile  SSW 

All  equipment  moved  0.7  mile  SE 


June 

1960 

March 

1960 

March 

1960 

November 

1960 

November 

1960 

May 

1960 

October 

1960 

January 

1, 

1960 

May 

9, 

1960 

March 

25, 

1960 

June 

22, 

1960 

February 

25, 

1960 

December 

28, 

1960 

March 

3, 

1960 

November 

3, 

1960 

November 

5, 

1960 

November 

5, 

1960 

October 

17, 

1959 

May 

11, 

1960 

October 

1, 

1960 

October 

13, 

1960 

November 

9, 

1960 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


KENTUCm 
1960 


do  / 

iw^  Va     u     \  \ 

.  (pi  =1  s\'    .A-1.4- — ^ 


§      II    -  I    I 
IHII  iiif      I 

c.*t       1:11 


l<> 


M  10 

O  O. 

u  a 

o.  a 


o  v 

w  Q 


AVERAGE  TEMPERATURE 


160  - 


STATION  INDEX 


Station 


*0OISON   DAM   *5 
ALBANY  *   N 
ANCHORAGE 
APEX  2  NE 
ASHLAND   DAM   29 

BAReOUFtVlLLE 

BARDSTOWN   S    J    PREP   SCH 

BAXTER 

BEAVER   DAM 

BENHAM 

BENTON 
BENTON   2 
BEBEA   COLLEGE 
BEREA   WATER   WORKS 
8LA1NE    1    W 

80NNIEVILLE 
eOWLlNG  GREEN 
BOWLING   GREEN   SU6STA 
BOWLING   GREEN   FAA   AP 
BRENT    DAM   36 

BROWNSVILLE    LOCK   6 
BUCKHORN 
BUROINE    2    NE 
6URKESVILLE 
CADIZ    LOCK   E 

CALHOUN   LOCK   2 
CAMPBELLSVILLE 
CANE  YV  RLE 
CARROLLTON   LOCK    I 
CECILIA 

CLAY   CITY    1    WNW 
CLERMONT    1    SSE 

CLINTON 

C08B 

COLLEGE    HILL   LOCK   11 

<   COVINGTON   WB   AIRPORT 
CUMBERLAND   FALLS    ST    PK 
CYNTHIANA 
CYNTHIANA   2 
DANVILLE 

DAVE L  LA 
DELPHI  A    1    E 
DEMA 
OEWEV   0AM 

DIX   DAM 

DUNDEE    BARRETTS   FORD   BR 
DUNMOR 

OYER 

EOOWILLE    LOCK   F 

EDMONTON 

ELIZABETKTOWN 
ELKHOHN   CITY 
ELKTON   2   S 
FALMCJTH 
FARMERS 

FLEMINGSBURG 
FLEMIN6SBURG   2 
FORD   LOCK    10 
FORDS    FERRY    DAM   50 
FRANKFORT    LOCK   4 

FRANKLIN    1    E 
FREEBURN   2    SW 
FRENCHBURG 
GAMALIEL    1    S 
GEORGETOWN   WATER   WORKS 

GEST    LOCK    3 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENOALE    1    E 
GOLDEN   POND    8   N 

GRANT    DAM   38 

GRAYSON    1    SE 

GREENS 6URG 

GREENSBURG   HIWAY   61    BR 

GREENUP   DAM   30 

GREENVILLE    2    W 

HALEVS   MILL 

HARTFORD   6    NW 

HAZARD 

HAZARD   MATER   WORKS 

HEIDELBERG   LOCK    14 
HENDERSON   7   SSH 
HERNDON 
HICKMAN   1   E 
HICKSVILLE 

HIGH   BRIDGE    LOCK   7 
HINDMAN 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

HOPKINSVILLE 

HYOEN 

INEZ 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 


County 


BRECKINRIDGE 
CLINTON 
JEFFERSON 
MUHLENBERG 

BOYD 


0381 

KNOX 

0397 

NELSON 

0A50 

HARLAN 

0490 

OHIO 

0595 

HARLAN 

0611 

MARSHALL 

061S 

MARSHALL 

0619 

MAO I SON 

0624 

MADISON 

0752 

LAWRENCE 

0654 

HART 

0904 

WARREN 

0907 

WARREN 

0909 

WARREN 

0978 

CAMPBELL 

EDMONSON 

PERRY 

PIKE 

CUMBERLAND 
TRIGG 


1227  MC  LEAN 
1256  TAYLOR 
1294  GRAYSON 
1345  CARROLL 
1406  HARDIN 


1576 

POWELL 

.611 

BULLITT 

;6^l 

HICKMAN 

L663 

CALDWELL 

1704' ESTILL 

1855    BOONE 

L969    WHITLEY 

iqqB 

HARRISON 

2003 

HARRISON 

2040 

BOYLE 

70'il 

MARTIN 

2112 

PERRY 

7n9 

KNOTT 

2160 

FLOYD 

2214 

MERCER 

?3';8 

OHIO 

2366 

MUHLENBERG 

2391 

6RECKENRI0GE 

244'i 

LYON 

2469 

METCALFE 

2510 

HARDIN 

2528 

PIKE 

2546 

TODD 

2775 

PENDLETON 

2791 

ROWAN 

2903 

FLEMING 

2908 

FLEMING 

29';^ 

MADISON 

2961 

CRITTENDEN 

3028 

FRANKLIN 

3036 

SIMPSON 

3046 

PIKE 

3052 

MENIFEE 

3112 

MONROE 

3194 

SCOTT 

3203 

HENRY 

1741 

BARREN 

3246 

BARREN 

125? 

HARDIN 

3295 

TRIGG 

3356 

BOONE 

i-^q? 

CARTER 

34  3C 

GREEN 

3435 

GREEN 

3443 

GREENUP 

MUHLENBERG 

CHRISTIAN 

OHIO 

PERRY 

PERRY 


3741 1  LEE 
3762' HENDERSON 
3796|CHRISTIAN 
3816  FULTON 
3821 ! GRAVES 

3837  JESSAMINE 
3899  KNOTT 
3929, LARUE 
3994  CHRISTIAN 
4093  LESLIE 

I 
4134  MARTIN 
4165  BRECKINRIDGE 
4196 j BREATHITT 
4255  LETCHER 


37  55 

36  45 

38  16 

37  08 
36  27 

36  52 

37  48 

36  51 

37  25 
36  58 

36  51 

36  51 

37  34 

37  33 

38  02 


86  34 
85  08 

65  33 

87  19 

82  36 

83  5 
85  28 

83  20 

66  52 
82  57 

88  20 
88  20 

84  16 
84  15 
82  52 


37  23  85  54 

37  00  86  26 

37  01  86  26 

36  58;  66  26 

39  03  84  25 


37  12! 

37  2ll 
37  13 1 

36  47 
36  46 

3  37  32 
3|  37  20 
3'  37  25 


37  40 

37  52 
37  55 
36  41 

36  59 

37  47 

39  04 
36  50 

36  23 

38  23 

37  39 

37  46 
37  02 
37  25 
37  45 
37  48 

37  33 

37  05 

37  43 

37  03 

37  00 

37  41 

37  18 

36  47 

38  40 

38  09  i 

38  251 
38  25 

37  54 

37  28 

38  14 

36  43 

37  33 

37  57 
36  36 

38  12 

36  25 

37  00 
37  00 

37  36 

36  54 

38  59 
38  19 

37  15 

37  15 

38  37 

37  12 
37  03 
37  32 
37  15 
37  15 


37  49: 
37  20 
37  32 

36  51  j 

37  lo! 

I 
37  521 
37  53 
37  33I 
37  101 


1164 
441 
1585 


Years  of 
record 


66  16 

63  23 

82  35 
85  22 
87   58 

87    16 

85  21 

86  30 
85  11 
85    57 

83  56 

85  40 
89    00 

87  47 

64  06 

84  40 
84  19 
84    16 

64  17 
84  46 

82    32 

63  0 
82  48 
82    47 

84  43 

86  43 

67  00 

86  13 
88   05 

85  37 

65  52 

82  21 

87  10 
84   20 

83  33 

83   43 

83  45 

84  16 

68  06 
84   52 

66  34 

82  10 

83  39 
65  48 

64  33 

84  53 

65  55 

85  55 
85  54 
88   00 

84  50 
82    56 

85  30 

85  30 

82  51 

87  12 
67    20 

86  54 

83  12 
83    11 

63   46 

87  38 

87  34 
89    10 

88  30 

84  43 

82  59 

85  44 
87    30 

83  23 

82  32 

86  17 
63  23 
82  56 


1070 
664 
719 
955 

718 
1647 
850 
653 


Opened 
31  closed 
during  yr.    Reier 
to 


■B^ 


636 
646 
795 
1150 


tables 


1    2  3   C 

2 

12  3 

2 

12  3 

1  2  3  C 

12  3 

1  2  3  C 

12  3 


12   3 
12   3 


Station 


KEENE    1    NNE 
KENTUCKY    DAM 
LA   GRANGE    1    SW 
LANCASTER 
LEITCHFIELO 

LEXINGTON   WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE    HICKMAN    LOCK   8 

LOCKPORT    LOCK   2 

LOGLICK    1    S 

LONDON 

LONDON   FAA   AP 
LOUISA   2 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE    BOVMAN   FLD 

F   LOUISVILLE    WB   AP 
LOUISVILLE   UPPER   GAGE 

LOVELACEVILLE 
LUCAS 
MADISONVILLE    1    SE 

MAMMOTH   CAVE    PARK 
MANCHESTER    4   SE 
MARTIN    1    SSW 
MAYFIELD 
MAYSVILLE    DAM   33 

MC    KEE 

MC    K1NNEY56URG 

MET  A 

MIODLESBORO 

MIOOLESBORO   SEWAGE    PL 

MIDWAY 

MILLERSBURG 

MILLER5T0WN 

MONT  I  CELLO 

MOREHEAD   STATE    COLLEGE 

MOUNT    STERLING 

MOUNT    VERNON 

MUNFORDVILLE 

MURRAY 

OLIVE   HILL    2    WNW 

OLNEY 
ONEIDA 

ONEONTA  DAM  35 
OWENS 60R0  2  W 
OWENSBORO   DAM   46 

PADUCAH   FAA   AIRPORT 

PAOUCAH 

PADUCAH   SEWAGE    PLANT 

PAINTSVILLE 

PARADISE    STEAM   PLANT 

PIKEVILLE 
PINEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA    LOCK    12 
RICHMOND 

ROCHESTER    LOCK    3 
RU5SELLVILLE 
RU5SELLVILLE    SUBSTA 
SADIEVILLE 
ST    MARY 

SALVISA    LOCK   6 
SALYERSVILLE 
SALYERSVILLE    2    SE 
SCOTTSVILLE 
SCOTTSVILLE    2    SW 

SE6REE 

SHAWNEE    STEAM   PLANT 

SHELBYVILLE 

SHEPHERDSVILLE 

SMITHFIELD   4   S 

SOMERSET 
SOMERSET    1    N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 
SUMMER    SHADE 

SUMMER   SHADE    SUBSTA 
TATHAM   SPRINGS 
TAYLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE 
TURKEY   CREEK   SCHOOL 

TYRONE    LOCK   5 
UNIONTOWN   DAM  49 
VALLEY   VIEW   LOCK   9 
VANBUREN 
VANCEBURG   DAM    32 

WARSAW  MARKLAND   DAM 
WAYNESBURG    7   NE 
WEST    LIBERTY 
WILLIAMSBURG   2 
WILLIAHSTOWN   5    WSW 

WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY    LOCK   4 


County 


4369 
4414 
4595 
4620 
4703 

4746 
4755 
4825 
4857 
4882 

4693 
4896 
4946 
4949 
4951 

4954 
4955 
4967 
5002 
506 

5097 
5111 
5171 
5230 
5243 

5291 
5301 
5370 
5389 
5394 

5407 
5430 
5438 
5524 
5555 


JESSAMINE 
IVINGSTON 

OLDHAM 
GARRARD 
GRAYSON 

FAYETTE 

CASEY 

JESSAMINE 

HENRY 

CLARK 

LAUREL 

LAUREL 

LAWRENCE 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

BALLARD 

BARREN 

HOPKINS 

EDMONSON 
CLAY 
FLOYD 
GRAVES 

MASON 

JACKSON 
PENDLETON 

PIKE 
BELL 
BELL 

WOODFORD 

BOURBON 

GRAYSON 

WAYNE 

ROWAN 


5640   MONTGOMERY 


5648 
5684 
5694 
6013 

6020 
6026 
6033 
6091 
6096 

6110 
6115 
6117 
6136 
6155 

6353 
6384 
6575 
6679 
6605 

6882 
7049 
7054 
7074 
7096 

7121 
7129 
7134 
7215 
7220 

7234 
7311 
7324 

7  334 
7473 

7506 
7510 
7604 
7677 
7800 


ROCKCASTLE 
HART 

CALLOWAY 
CARTER 

HOPKINS 

CLAY 

CAMPBELL 

DAVIESS 

DAVIESS 

MC    CRACKEN 
MC   CRACKEN 
MC    CRACKEN 
JOHNSON 
MUHLENBURG 

PIKE 

BELL 

CALDWELL 

ESTILL 

MADISON 

OHIO 
LOGAN 
LOGAN 
SCOTT 
MARION 

WOODFORD 

MAGOFFIN 

MAGOFFIN 

ALLEN 

ALLEN 

WEBSTER 
MC    CRACKEN 
SHELBY 
BULLITT 
SHELBY 

PULASK I 
PULASKI 
WASHINGTON 
MC    CREARY 
METCALFE 


METCALFE 

WASHINGTON 

SPENCER 

MONROE 

TRIGG 

ANDERSON 
UNION 
JESSAMINE 
ANDERSON 

LEWIS 


GALLATIN 
LINCOLN 
MORGAN 
6709  WHITLEY 
8714  GRANT 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Intormatlon  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station 
Lee  Terminal,  Standlford  Field,  Louisville  13,  Kentucky  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  ' 

Dnless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F;  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.  ' 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  Cthose  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950   adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Climatological  divisions,  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  June  1956. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

-  No  record. 

+  Also  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  Included  in  the  following  measurement. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

B   Adjusted  to  full  month, 

C  Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  "Refer  to  tables"  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and 
published  in  "Hourly  Precipitation  Data".   Length  of  record  for  recorder  -  only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly 
Precipitation  Data". 

E   Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

H  One  or  more  days  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  monthly  Climatological  Data 
for  detailed  daily  record. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

V  Includes  total  for  previous  month,   V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington,  D.  C,  for  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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KENTUCKY  -  JANUARY  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   69°  on  the  13th  at  Princeton 
Lowest  Temperature:   -21°  on  the  28th  at  Cynthiana  2 


i 


Greatest  Total  Precipitation:   4.90  inches  at  Jeremiah 

Least  Total  Precipitation:   1.25  inches  at  Munfordville 

Greatest  One  Day  Precipitation:   1.75  inches  on  the  15th  at  Dewey  Dam 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   13.7  inches  at  Williamstown  5  WSW 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   9  inches  on  the  23rd  at 

Bur dine  2  NE 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


January  was  chiefly  one  of  "House- 
keeping" activities  for  most  Kentucky 
farmers.   The  unusually  low  tempera- 
tures of  December  persisted  into  early 
January  with  a  period  of  generally 
open  weather  from  the  5th  through  the 
18th.   Abnormally  cold  temperatures 
with  frequent  snowfall  persisted  over 
the  state  from  the  19th  through  the 
close  of  the  month.   Daily  tempera- 
tures ran  from  10°  to  as  much  as  30° 
below  seasonal  normals  during  this 
period,  with  livestock  requiring  an 
abnormal  amount  of  care.   Some  losses 
of  young  lambs  and  pigs  were  reported 
where  adequate  shelter  and  heat  were 
not  available.   The  prolonged  cold 
weather  made  stock  watering  a  daily 


problem  during  the  last 
the  month  since  most  far 
smaller  streams  were  fro 
Most  stations  recorded  t 
January  minimums  since  1 
only  isolated  locations 
drop  below  zero  at  somet 
the  month.  The  final  st 
tobacco  stripping  and  ma 
unduly  delayed  due  to  th 
low  temperatures  and  ext 
during  the  last  two  week 


ten  days  of 
m  ponds  and 
zen  over, 
heir  lowest 
940,  with 
failing  to 
ime  during 
ages  of  burley 
rketing  was 
e  abnormally 
remely  dry  air 
s  of  the  month. 


0.  K.  Anderson 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Lee  Terminal,  Standiford  Field 
Louisville  13,  Kentucky 
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28 
29 

6 

3 
4 
6 
4 

2.95 
1.98 
2.58 
2.06 
2.06 

-  1.39 

-  2.86 

-  3.01 

-  2.03 

1.02 

1.05 

.87 

.81 

.95 

16 
15 
15 
15 
15 

10.0 
7.5 
7.6 

3 
4 
4 
5 
4 

27 
3  0+ 
28+ 

1 
1 

5 
4 
8 
3 
4 

2 
2 
2 

2 

1 

0 
0 
0 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

35.6 

16.0 

25.8 

-  9.5 

58 

14 

-  9 

29+ 

1206 

0 

14 

30 

5 

2.69 

-  1.74 

1.03 

15 

13.7 

7 

1 

7 

2 

1 

DIVISION 

28.1 

-  8.3 

2.28 

-  2.55 

8.5 

EASTERN 

ASHLAND  DAM  29 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BENHAM 
BLAINE  1  W 

38.9 
45. 2M 
41.6 
42.2 
39.2 

20.5 
20. 8M 
17.0 
15.5 
13.5 

29.7 
33. OM 
29.3 
28.9 
26.4 

-  8.0 

58 
51 
59 
63 
51 

7 
13 
14 
14 
14 

-  5 
-10 

-  5 

-  5 
-17 

28 

28 

29+ 

22 

29+ 

1087 
986 
1097 
1112 
1190 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
6 

7 

6 

10 

26 

23 
28 
28 
30 

1 
2 
4 
4 
8 

3.02 

0  3.53 

3.52 

3.82 

D  3.69 

-   .91 

1.00 
.95 
1.17 
1.58 
1.55 

16 
15  + 
15 
15 
15 

12.0 
5.0 

12.6 
6.0 

4 

3 
5 

28+ 

27 
22  + 

5 

7 
5 

7 
7 

3 
3 
3 
2 
3 

1 

0 

1 

1 
1 

DEWEY  DAM 

FARMERS 

GRAYSON  1    SE 

HEIDELBERG  LOCK  14        R 

HINDMAN 

40.8 
40.0 
36.7 
42.7 
42.3 

16.5 
17.8 
16.3 
18.0 
19.0 

28.7 
28.9 
26.5 

30.4 
30.7 

-  7.9 

62 
50 
58 
58 
63 

13 

13 
14 

14+ 
13 

-13 
-17 
-13 
-14 
-13 

28 
28 
28 
28 
26 

1120 
1109 
1184 
1065 
1060 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
10 
11 

5 

7 

27 
25 
25 
27 
25 

5 
5 

7 
4 
3 

4.54 
2.91 
3.47 
3.29 
D  4.21 

-  1.77 

-  1.47 

1.75 

1.03 
1.28 
1.02 
1.43 

15 
15 
15 
15 
14 

10.0 
8.4 
9.5 
8.0 
8.5 

7 
4 
4 
6 

20 
3C  + 
31  + 
21 

9 
5 
5 

7 
8 

4 
3 
3 
3 
3 

1 
1 

2 

1 

1 

INEZ 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER  4  SE 

MIDDLESBORO 

MONTICELLO 

42.3 
38.7 
44.4 
44.9 
42.3 

17.2 
18.1 
19.4 
20.3 
20.5 

29.8 
28.4 
31.9 
32.6 
31.4 

54 
50 
54 
61 
61 

13 
13 
13 
13 
13 

-12 
-11 
-11 

-  5 

-  8 

28 
28 
28 
28 
28  + 

1085 
1125 
1019 
999 
1035 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

11 

5 

5 

7 

27 
27 
25 
25 
26 

5 
5 
3 
2 
2 

D  3.90 
2.50 
3.39 
3.37 
2.95 

.93 

.95 

.90 

1.05 

1.11 

15 
14 

1 
1 
1 

10.0 
5.0 

6.0 

3 
2 

28+ 
28+ 

8 
5 
8 
5 
5 

5 
2 
2 

3 
2 

0 
0 
0 

1 
1 

Notes   Following    Station    Inde 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 

KENTUCKY 
JANUARY    1951 

Temperature 

Prec.p.tafion 

S  i 

s>  i 

i  i 

1 

lis 

1 

X 

1 

j 

1 

1 

No  oi  Days 

1 

o,     1 

1  J  1 

111 

o 

1 

Snow.  Sleel 

No  o)  Days 

Slaifon 

M,. 

Mm 

J 

1  I 
1  g 

1 

i 

1 

o 
o 

1 

5  .. 

si 

si 

as 

5  I 

PIKEVILLE 
SOMERSET    1    N 
VANCE8UR6    DAM    32 
WEST    LIBERTY 
WILLIAMSBURG    2 

DIVISION 

43.7 
41.1 
37.5 
39.9 

45.0 

22.6 
20.9 
19.4 
15.6 
18.4 

33.2 
31.0 
28.5 
27.8 
31.7 

29.9 

-  8.8 

-  8.9 

65 
58 
56 
63 
65 

13 
12 
7 
14 
14 

-  1 
-12 

-  5 
-14 

-  6 

28 

28 

28+ 

29+ 

29+ 

979 
1046 
1124 
1148 
1024 

0 
0 

0 
0 
0 

7 
7 
12 
8 
4 

25 
25 
26 
26 
28 

1 

3 
4 
7 
5 

4.29 
2.70 
2.95 
3.51 
3.25 

3.45 

.56 

-  1.30 

-  1.45 

-  1.14 

1.06 
.92 
1.23 
1.33 
1.04 

15 
19 

16 
15 

1 

7.3 
6.0 
8.3 

3 
3 
4 

28+ 

21 

21+ 

9 
6 
5 
6 
8 

4 
3 
2 
3 
2 

1 
0 

1 
1 
1 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 
m 

speed 

p.h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

III 

s  i  ° 

1 

Station 

1 
I 

04 

■sag' 

■SS5 

ill 

1 

s 

> 

1^ 
£    8 

0        1 

a    J 

SI 

OH 

2S 

1" 

of 

8 

q 

0> 

1 

o 

01 

1 

i 

4 

[2 

III 

COVIHGTON  WB  AIRPORT 

sw 

17 

8.5 

23 

NNW 

24 

75 

79 

67 

63 

7 

6 

3 

0 

1 

0 

17 

- 

6.S 

LEXINGTON    WB   AIRPORT 

ssw 

19 

8.6 

- 

- 

- 

79 

84 

70 

70 

7 

3 

4 

1 

0 

0 

15 

- 

5.8 

LOUISVILLE   WB   AIRPORT 

wsw 

11 

7.9 

25 

NW 

24+ 

78 

85 

66 

67 

8 

4 

2 

1 

0 

0 

15 

64 

5.5 

Noles   Following   Slation   Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

1 

Day  of  Month 

1        2 

3 

4    1    5     1     6 

7        8        9 

10       11    1   12 

13   1    14       15 

16 

17   1    18 

19       20       21 

22  1 

23      24 

25      26      27 

28   1  29      30 

31 

ADDISON   DAM    «5 
ALBANY    4    N 
AMCMORAGE 
ASHLANO    DAM    29 
aARBOURVlLLE 

1.57 
2.76 
1.9< 
3.02 
D3.63 

.36 
1.10 
.23       T 
.56 
.96 

T 
.03 

7 
7 

7 

.05      .62 
.10      .33 

.27      .88 

.92 

.46      .96 

.16 
.06 
.16 
1.00 
.11 

.02 

.03 
.05 

.05       .06 
.55       .34       .11 
.09       .03       .10 
.03       .34       .03 
.60       .05    0.20 

.05 

T 

•  04      7 

7             7 

7           .16 
.08      .09 
.20      7 

.11 
.21 

SAftDSTOWM    S    J    MIEP    SCH 

BAXTER 

BEAVER    EMM 

BCNHAH 

BEMTOM    2 

D2.2a 
3.52 
1.51 
3.82 

.52 

.95 

.15       .05 

.70      ,07 

.01 

.06 

7           7 

.34       .74 
.24    1.17 
.23       .55 
.06    1.68 

.18 
.07 
.03 
.06 

.02 
.12 

.16 

.20    0.03       .02 
.05       .57       .09 
.25                     .05 
•19       .49       .12 

.01 
.06 

7 
7 

.22 

7           .25 
.20 
7           .05       ^12 

T 

BEREA    COLLEGE 
BEREA    WATER    WOMCS 
SLAINE    1    H 
eOW.l«G   GREEN 
BOWLING   GREEN    SUBSTA 

2.ia 
2.a3 

03.69 
1.65 
1.85 

.43       .01 
.67      T 
.61       .03 
.15 
.42 

.01 

7 

.32       .67 
.16      .76 
.09    1.56 
.17      .45 
.17       .47 

.24 
.23 

.66 
.07 
.05 

.06 

.09       .03 

.03 

.30       .10       .05 
.35       .35       .09 

D.IO   D.20    0.10 
•47      .07      .12 
.51                   .06 

.02 

7           7 

.04       .01 
7            .14 
0.20 
.12 
.15      .02 

T 

BOWLING   GREEN    FAA    AP 
BRENT    DAM    36 
eROWNSVlLLE    LOCK.    6 
BURDINE    2    NE 
BURKESVILLE 

l.»l 
2.23 
2.11 
3.42 
2.82 

T            .05 
.71 
.40 
.50 
1.14      T 

T 

7           7 

7 

7            .39      .17 
7             .87 
7           .68 
.20      .30 
.06      .35 

.03 
.45 

.10 
1.40 
.06 

T 

.49       .07       .04 
T             .04       .02 
.52       .04       .06 
•20       .72       .05 
.75       .20       .06 

.10 

.05 
.03 

7           7 

7 

.17      7 

.04 
.06      .25 

.05      .08 

T 

CADIZ    LOCK    E 
CALMOUN    LOCK    2 
CAHP8ELLSVILLE 
CANETVILLE 
CARKOLLTON    LOCK    1 

1.91 
2.29 
2.08 
1.82 
2.01 

.75 
1.04 
.52      T 
.53 
.68 

7 
7 

.16      .54 
.01       .67 
.24       .45 
.16      .66 
.83 

.06 
.12 
.06 
.07 
.23 

.01 

.09       .02 
.06       .09       .08 
.57       .02       .06 
•19       .03       .02 
T             ,09       .03 

.06 

7 
.05      7 

.23      .04 
.01       .15 
.13 

.06      .08 
7            .10 

CECILIA 

CLAY    CITY    1    WNW 

CLERNOMT    1    SSE 

COB* 

COLLEGE    MILL    LOCK    11 

D1.77 
2.51 
2.37 
1.52 
2.8* 

.45 
.48 

.72      T 
.29 
.63 

7 

.02 

7 

.03 

.13       .66 
.11       .84 
.22      .61 
.51       .41 
.13      .98 

.11 
.45 
.27 

.39 

T 
T 

.10                  D.IO 

•24       .23       .05 

.12       T             .06 

.11 

.34       .18       .09 

T 

0.20 

.11 

•  15      7 

•  20 

.10 

COVINGTON    we    AIRPORT         R 

CU«ERLAND    FALLS    ST    PK 

CYMTHIANA 

CYNTHIAMA    2 

DANVILLE 

1.87 
3.06 
2.t3 
02.62 
2.33 

.04      T 
1.00 

.50 
0.20 

.53 

7 
.04 

T 

7 

7 

7           7 

.36    1.03 
.34      .50 
7         1.06 
.05    1.09 
.09      .95 

7 

.12 

.45 

.44 

.13 

T 

.03 
.04 

•10       .02       .02 
•70       .08       .10 
T           .19      .07 
•01    D.40    D.20 
.17      .22      .10 

.03 

T 

.01 

.06      7 

7 

.18      .01 

.16 

7                        .16 

0.20 

•  09 

T 
T 

DELPHI A    I    E 

DEWEY    DAM 

DIX    DAM 

DUNDEE    BARRETTS    FORD    BR 

DUimOR 

4.64 
2.01 
1.87 
2.06 

.61 
.38 

.74 
.53 

.01 

.05 

1.62       .33 
.10    1.75 
.09      .89 
.15      .55 
.17      .14 

.26 
.77 
.15 
.07 
.64 

.11 
T 

.15       .65       .10 

.31       .04       .03 

.10       .05       .03 

.45 

7 

•        0.70 
•  15 
•05      ^06 
•10      .06 
.04      .09 

EOOYVILLE    LOCK    F 
EDMONTON 
ELIZASETHTOWN 
ELKHOWl    CITY 
ELKTON    2    S 

2.13 
1.90 
1.65 
2.75 
1.42 

.78 

.45      .13 

.37      T 

.30 

.28 

7 
.18 

7 

.09      .69 
.12       .35 
.25      .40 
.58      .38 

.14      ,35 

.05 
.10 
.15 
.36 
.09 

.25       T             .02 
.50                     .10 
T             .16       .07 
.30       .16       .08 
.34       .02       .04 

T 
T 

7           7 
.06 

.22       .03 
.15 
7           .25      7 

.35 

.12       .04 

T             T             T 

7 

FALMOUTM 
FARMERS 
FLEMINGSBURG 
FLEMINGSBURG    2 
FORO    LOCK    10 

2.79 
2.91 
2.70 
2.35 
2.28 

.96 

.50 
.40 
.24 
.39 

7 
T 
T 

.02 

7 
7 

7 

7 
7 

7 

1.03 
.01    1.03 
7           ,95 
.14    1.43 
.05      ,84 

.41 
.70 
.93 

.34 

.03 

T 

.13       .06 
.24       .23       .08 

.04       .12       .03 
.25       .02       .05 

,26       .20       .04 

.02 

.06 

7 

.02 

.14 

7                        .12 

.18 

.20       .02 

.12 

T 
T 

FORDS    FERRY    DAM    50 
FRANKFORT    LOCK    4 
FRANKLIN    1    E 
''REEBURN    2    Sw 
FRENCHBURG 

2.10 
2.30 
1.28 
3.29 
3.45 

.92 

.74       7 

T 

.52 

.33      .17 

7 

7 

.04 
.12 

.01 

.02       .76 
7         1.01 
.43 
.03      .75 
.07    1.00 

.03 

.27 

7 

.47 

.50 

T 

T 

.13 
.12 

.04       .01        .07 
•09       .05 
•  58                   T 
.18       .73       .08 
.30       .30       .40 

.03 

T 

T 
.10 

.01       7 
.07      7 

.10      .07 
.14 

•  27 
7                        ^19 

•  13 

.04 

GAMALIEL    1    S 
6£0NGCTOWN    WATER    WORKS 
6EST    LOCK    3 
GLASGOW 
OLASGOW   WKAY 

2.66 
2.38 
2.75 
01.90 
1.74 

1.28 

.54 
1.09 
.18 

.44       T 

T 

7 

.14      .23 

.20    1.00 

.66 

.10      .35 

.13       .42 

.05 
.30 
.61 
.12 
.06 

T             T 

.52       .11        .13 

.14       .08 

.01       .05 

.45    D.IO    0.20 

.48       T             .05 

T 

7 

•09      •!! 
•07      .05 
.13 
0.20    0.20 
.16      7 

GLENDALE    1    E 
GOLDEN    POND    8    N 
GRANT    DAM    38 
GRAYSON    1    SE 
GREENSSITRG 

1.59 

2.30 
3.47 
2.12 

.49 

•  65 
.55 

.50 

7 

7 

.20      .41 
.40      .20 
.79 
7         1.28 
.13      .53 

.04 

.50 
1.01 
.12 

T 

.05      T 

T 

.24       .04 
.18 

.07       .01 
.14       .25       .05 
.53       .07       .10 

T 
T 
T 

.15 

T 

•07      •lO 
•  15 

7                        .13 

,14 

,04       ,10 

T 

GREENS6URG    HIWAY    61    BR 
GREENUP    DAM    30 
GREENVILLE    2    W 
HARTFORD    6    NW 
HAZARD   WATER    WORKS 

1.97 
3.07 
1.77 
1.91 

4.44 

.49 
.45 
.42 
.89 
1.05 

7 

.19      .45 
1.02 
.22       .58 
7           .62 
.26    1.32 

.05 
1.16 
.09 

.17 

.15 

T 

.20 

.49 

T             ,25       .03 
.19                     .07 
T             ,17       .10 
.39       .64       .11 

.03 

.02 

.15 

7                        .12 

.20 

.13      7 
.01       .26 

HEIDELBERG    LOCK    1*               R 

HENDERSON    7    SSW 

HICKMAN    1     E 

HKKSVILLE 

HIGH    SRIOGE    LOCK    7 

3.29 
1.66 
2.11 
2.21 
2.21 

.58 

.29       T 
.69 
.54 

.40 

7 

7 

.10    1.02 
.18      .74 
.30      .49 
.11    1.04 
.06      .96 

.33 
.07 
•  10 
.12 
.20 

.08 
.02 

.30       .67       .07 
.07       .01        .11 
.04                     .09 
.12                     .09 
•20       .24       .04 

.02 
7 

T 

•  12 
.19 
.20 
.13      .06 

.09 

T 
T 

HINDHAN 

MOPKINSVILLE 

HYDEN 

INEZ 

1RVIN6T0N 

04.21 
1.87 
4.44 

03.90 
1.59 

.64 
.36 
1.12 
.60 
.50 

.05 

T 

.01 

1.43       .62 
.11       .54 
.24    1.29 
.62       .93 
.21       .44 

.26 
.17 
.23 
.55 

.15 

.32 
.16       T 

D.15       .04       .12 
.39       T             .10 
.33       .62       .13 

D.55    D.20    D.15 
.05       .01        .08 

.06 

7 

0.10 

7 

.15       .05 
.15 

^ 

JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE    1    NNE 
KENTUCKY    DAM 
LA   GRANGE    2    NNW 

3.27 
4.90 
2.35 

2.38 

.44 
1.32 

.80 

.80      .30 

.01    1.44 
.83    1.11 
7            .75 
.03       .77 
.10       .95 

.33 

,05 
.50 
7 
.19 

.06 

T 

.02      .83      .10 
.95       .18       .13 

•            •             .30 
.30                     T 
.05       T             .05 

7 

7 

•  02 
.32 

T             .18 

,17 

LANCASTER 

LEITCHFIELO 

LEXINGTON    W8    AIRPORT          R 

LIBERTY 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

2.63 
02.42 
1.71 
2.45 
02.35 

.51 

.88    0.15 

.09      T 

.75 

.50 

7 
7 

7 

7 

.17      .66 
.54      .46 
.15       .55 
.16       .90 

1.35 
.07 
.12 
.10 
.20 

.07 
T 
T 
.05 

.27       .26       .11 
,22       .04       .04 
.31       .04       .02 
.50       .15 
.20       .15    D.IO 

7 
7 

.06 

7             7 

T             T             .19 
.11       T 
.05       ,15 
,12 

7 

LOCKPOHT    LOCK    2 

LONDON    FAA    AIRPORT 

LOUISA    2 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE    WB    AP                     R 

1.88 

2.50 
3.51 
1.73 
1.57 

.41 

.05      T 
.49      7 
.05       7 

.04       T 

.02 

7 

7 

7           7 

7 

.61 
7            .95      .20 

.03    1.47 
.60       .55 
.65       .45 

•  43 

•  06 
.76 
.16 
.09 

T 
.02 

T 

.11       .03 
.89       .11       .09 
.14       .33       .09 
•04       .06       T 
.07       .06       T 

7 

7 
7 

7 
7             7 

.09 
.13       T 

.18 
.27 
.21       T 

LOUISVILLE    UPPER    GAGE 
LOVELACEVILLE 
NAOISOHVILLE    1     S£ 
MAMMOTH    CAVE    PARK 
MANCHESTER    4    SE 

1.92 
2.37 
2.58 
1.90 
3.39 

.55 

1.35 
.42 
.90 

.02 

7 

.02       .80 
.75    l.CO 
.07      ,66 
.11       .42 
.22       .83 

.25 

.07 

7 

.16 

.02 
.12 

T             .02       T 

.47 
.20                     .06 
.70       .01       .08 
.42       .46       .07 

7 

7 

T             .03       .21 
.15 
.15 

.16 

.19 

7 

MARTIN    1    SSW 
MAYFIELD 

MAYSVILLE    DAM    33 
MCKEE 
MIDDLESeORO 

4.24 
1.80 
2.95 
3.02 
3.37 

.95 
.25 

.55 

.74 
1.06 

7 
7 

7 

7 

1.00    1.20 
•          1,01 
1.00 
.12       .68 
.33      .83 

7 

.20 
1.02 

.05 
.03 

.83                     ,09 
.10                     T 
T             .21        .03 
.42       .31        .07 
.07       .58       ,07 

7 

7 
7 
.03 

7           7 
.03 

.17 

•             .24 

,11 

T             .16 

.09       .20 

7 
7 

MILLER5T0WN 
MOHTICELLO 
MOUNT    STERLING 
MUHFOROV I LLE 
MURRAY 

1.75 
2.96 
1.98 
1.25 

- 

.42 
1.11 

.15 
.20 

T 

7 

.20      .54 
.13       .44 
.08    1.05 
.05       .45 

.08 
.04 
,35 

.04 

.20       .09       ,06 
.61       .33       ,12 

,20       .30       T 
.55                     ,05 

.04 

7 

,03       .13 
.05       .09 

T 

.27 

Olney 
ONEIDA 

ONEONTA    DAM    35 
OWENSBORO    2    W 
OWENSBORO    DAH    46 

2.44 
3.42 
1.73 
1.72 

2.00 

1.00 
.88 
.15 
.78 
.85 

7 
T 

7 
7 

7 

.12      .84 

.76 

.82 

.05       .62 

.03      .63 

.10 
.48 
.60 
.14 
.14 

.10 
.01 

.08       .08 
.45       ,31       .10 

.04       .02 
.09                     .02 
,05       ,02       .04 

.12 
,02 

.06       7 

7 

.22       T 
T             .22 

T                           T 
.02 
T             .23 

7 

7 

^^^^^^1 

^^^^^^1 

^^^^^^H 

^^^^^H 

^^^^^^1 

^^^^^^1 

^^■1 

DAILY  PRECIPITATION 

KENTUCKY 

Continued                                                                                                                                              JANUARY 

1961 

-S  '                                              Day  of  Month 

Station 

oil 
E-  1  1  1  2    3 

4  1  5  1  6 

7  1  8  1  9 

10   H   12 

13   14   15   16   17  1  18   19  I  20  {  21   22   23  {  24 

25  1  26   27 

28  1  29  1  30 

31 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

I.77I       T 

' 

T    1.04   .41    •04        .05   .05   .06 

.12 

PADUCAH 

1.40  1  .22 

.75   .25   T             IT     T     T   ; 

.18 

^ 

PAINTSVILLE 

4.66.  .76 

T 

T 

.08  1.59   ,75   .05        .02   .75   .05i   .01   T     T 

T          .60 

T 

«: 

PARADISE  STEAM  PLANT 

2.01   ,56 

.20   .65    .08              .19   ,03   ,09j                        .12   .09 

^ 

PIKEVILLE 

4.29,  .53        .01 

T 

.90  1,08   .31   .11      i   .87   .11   .14i        .03   T 

.20   T 

•■' 

PINEVILLE 

3.43|1.12 

.03 

,32   .69i   .21   .12   T   i   ,02   .53   .11   .02   T     T 

T     .10   .16 

T 

^' 

PRINCETON 

1.44- 

,45   .47   .07           !   .29 

.16 

^ 

RAVENNA  LOCK  12 

2.57J  .62 

.10   .80 

.38   .06        ,23   .25   ,06| 

T     .07 

,; 

KICHMOND 

2.58;  .52        T 

T 

,14   ,87 

.25   .02        .28   ,20   ,10l   T 

.20 

,  ^ 

ROCHESTER  LOCK  3 

1,78;  .41 

,23   .58 

,04             .19   .05   .14 

•08   .06 

•  ' 

RUSSELLVILLE 

1.96   ,32 

.15   .57 

■ 
1   .45   .06   ,15: 

.12   .14 

RUSSELLVILLE  SU8STA         1.80'  .38 

.14   .49 

.05   .50                   ,09i 

.15 

^ ' 

SALVISA  LOCK  6               2.26   .40        T 

T 

.10  1.10 

.23   T 

.10   .19   .05   T 

.09 

T 

^ 

SALYERSVILLE  2  SE          ,  *,01   ,78 

.07  1,56 

.58   .08 

.27   ,42   .10 

.15 

, 

SCOTTSVILLE                |  1,56;  .3* 

.15   .33 

•  09 

.10        .18 

.37 

• 

SCOTTSVILLE  2  SW 

2.25 

.60 

.10   .35 

•  10 

.60   .10   ,17   T 

.13   .10 

SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

2.20 

.52 

1.19 

•  16 

.08        .131 

.09   .03 

■■i! 

SHELSTVILLE 

Z.06 

.66        T 

T     .81 

.27   ,01              .09   .07 

•06   .09 

SHEPHERDSVILLE 

2.72 

1.20 

.15   .80;   .30              .05   .02   .02' 

.02   .16 

9 

SOMERSET  1  N 

2.70 

.71        T 

.55   .21    .11   .01         .92   ,02   T   1             T 

.17   T 

■ 

SPRINGFIELD                  2.44'  .49 

.14   ,80   .16   T        '      .25   .46 

.07   .07 

^ 

STEARNS                    ■  2.92  ll.OO 

.40   .58 

.05   .07        .18   .36   ,0*^ 

.09   .12 

*i 

SUMMER  SHADE                 2.05   .59 

.13   .39 

.05              .60   T     .111 

.18   T 

im 

SUMMER  SHADE  SU6STA        |  2.43   .84        T 

.12   .35 

•16   .03        ,50   T     T     T 

.33   .10 

i 

TAYLORSVILLE                 2.34   ,76        T 

T 

.20   .73 

.30   T        '        .07   .061 

T     .20 

■ 

TURKEY  CREEK  SCHOOL         1.80  1  .50            1 

.15   .60 

.11              .07   ,02   ,051 

.20 

n 

TYRONE  LOCK  5                2.12  1  .45        T 

.03  1.06 

.21   ,02      ,   .04   .14   ,051   T 

•  12 

fl 

UNIONTOWN  0AM  49            1.39   .65 

T     .69 

,05           1   .07   .02   .01 

.0%   .05 

y 

VALLEY  VIEW  LOCK  9          2.17!  .40        .01   T 

T 

.10   .86 

.25   T        !   .26   .16   .02'   T 

T         ^09 

T 

VANBUREN                     1.54   .03            | 

■14   ,81 

.26   ,05              .09   ,06 

•  OS 

VANCE6URG  DAM  32            2.95   ,42        T 

.83 

1.23   .02              .25   .03 

T     .03 

•  1« 

WARSAW  MARKLAND  DAM        1  2,06   .60        T   ' 

.96 

.23                   .03   .04 

.01   .09 

.10 

WAYNESBURG  7  NE              3,171  .81 

.20   .76 

.13   .06        .56   .33   .18 

T     .12 

T 

WEST  LIBERTY               ;  3,51  |  .52 

.05  1.33 

•83   .05       .15   ,36   .08 

T 

.lA 

WILLIAMSBURG  2             '  3,25;  1.04 

•32   .75 

.05   ,09        .16   .48   .10   .02 

•10   •lA 

WILLIAMSTOWN  5  WSW          2.69   .81        T 

T     T 

1.03 

.26   .03        T     .15   .10   T     ,15      \                                .16 

T 

WILLOW  LOCK  13             1  3.47   .75 

.09   .91 

.31   ,05        .47   .23   .21   .17                   .10   .18 

WOLF  CREEK  DAM             iD2.97  1.02 

.10   .46'   .13   .04   T   i   .50   .46   .08!                !        •Oi    D.15 

WOODBURY  LOCK  4              1,87   .47 

.14   .54'   .06           !   .42   >04   .07'                |        .07   .06 

i                 .                 1 

REFERENCE  NOTES 

- 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlat  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Lee  Terminal,  Standiford  Field,  Louisville       ] 

13,  Kentucky,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956, 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals 

are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table.   Uax  and  Bin  in  "Evaporation     ] 

and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S,  Heather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  pres 

^nt 

location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for  obtaining  measuroments  are  taken  f 

rom 

different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  result  In  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  Include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground 

include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  In  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the 

24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time,  j 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  those  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m. 

,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Cage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

: 

G  "Soil  Temperature"  Table, 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  Table, 

OTHER  REFERENCE  NOTES                          ^ 

No  record  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•   Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  locat 

ed 

on  the  roof  of  a  building. 

//  Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month.                                                                                                ^  _ 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data. 

If 

carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which 

may 

be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.   That 

publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may 

be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy   monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary,)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 

Superintendent  of  Documents.   Remittance  2nd   correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C, 

- 

6  - 

DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JANUARY    1961 


Station 


ADDISON  DAM  45 

ANCHORAGE 

ASHLAND  DAM  29 

8ARB0URVILLE 

3AR0ST0WN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVER  0AM 

BENHAM 

BENTON  2 

BEREA  COLLEGE 

BLAINE  1  W 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CECILIA 

CLERMONT  1  5SE 

COVINGTON  we  AIRPORT 

CYNTHIANA  2 


ELIZABETHTOWN 


FARMERS 

FLEMINGSBURG  2 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 
GLASGOW  WKAY 
GOLDEN  POND  8  N 
GRAYSON  1  SE 
GREENSBURG 
GREENVILLE  2  W 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 


HOPKINSVILLE 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


DayOi  Month 


38   34 
24   28 


36   32 
30   29 


38   35 
32   31 


33   26   31 


29   27   27 


22   24   24 


36   36 
31   30 


46   40 
20   19 


39   38 
31   26 


36   43   35 
30   28   28 

42   37   35 
14   31   30 

39 


35   33 
32   30 


37   33 
31   29 


37   35 
31   30 


34   34 
20   25 


37   35 
31   29 


36   33 
30   29 


36   35 
16   29 


3B   33   30 
24   29   28 


42   36 
22   26 


37   33 
30   28 


36   35 
32   29 


35 

34 

36 

32 

30 

28 

38 

34 

34 

32 

30 

30 

36 

33 

33 

30 

28 

27 

34 

35 

38 

31 

30 

28 

35 

36 

32 

17 

30 

30 

35 

32 

35 

31 

29 

29 

17   22   29 


52   57 
23   33 


51   56 
26   31 


23   19   19 


56   50   36 


58   51   33 


55   58 
25   33 


57   48 
29   28 


55   55   39 


MAX 
MIN 


39   40   39 


38  35 

15  30 

37  35 

22  31 

35  35 

31  30 

38  35 

32  30 

35  34 

30  30 

39  38 

23  23 

42  35 
32  24 

36  30 
27  29 

43  37 
34  26 


54 

59 

56 

47 

27 

33 

34 

30 

47 

56 

55 

54 

20 

20 

24 

25 

56 

57 

55 

50 

26 

36 

36 

22 

53 

57 

57 

55 

33 

37 

39 

43 

53 

57 

57 

16 

16 

25 

25 

55 

59 

58 

38 

26 

31 

36 

22 

52 

57 

57 

51 

29 

35 

37 

30 

47 

54 

55 

52 

25 

33 

33 

28 

44 

50 

54 

54 

22 

27 

29 

29 

53 

56 

58 

56 

29 

35 

35 

31 

45 

49 

51 

34 

25 

35 

34 

23 

38 

46 

54 

56 

19 

27 

32 

31 

41 

50 

54 

54 

23 

30 

35 

30 

54 

59 

58 

52 

19 

24 

29 

31 

51 

56 

56 

56 

30 

35 

33 

30 

52 

56 

56 

45 

26 

28 

33 

26 

49 

54 

56 

50 

16 

24 

25 

29 

52 

57 

58 

53 

19 

39 

23 

30 

44 

50 

53 

49 

25 

33 

33 

26 

52 

57 

53 

45 

31 

33 

34 

28 

43 

49 

56 

57 

22 

23 

29 

33 

53 

66 

60 

48 

26 

35 

32 

31 

55 

61 

57 

51 

22 

32 

32 

27 

39 

49 

55 

57 

22 

28 

36 

33 

46 

53 

58 

57 

21 

23 

28 

31 

54 

58 

57 

53 

30 

34 

35 

29 

54 

57 

58 

57 

18 

26 

24 

32 

52 

58 

54 

47 

32 

34 

38 

25 

48 

55 

56 

55 

30 

34 

38 

27 

49 

58 

56 

53 

21 

40 

26 

30 

52 

54 

60 

58 

24 

26 

30 

30 

55 

60 

59 

54 

18 

27 

24 

21 

10   11   12   13   14   15  i  16   17 


50   56 
20   22 


16   22   22 


56   55 
20   22 


57   60 
17   17 


55   58 
19   20 


52   55 
14   17 


57   61 
22   22 


53   55 
13   15 


54   57   59 


56 

60 

28 

28 

54 

55 

10 

14 

53   57   59 
18   23   21 


55   60 
24   24 


51   54 
18   21 


21   22   23   24 


56   48!  40   41 

24   36  I  35   37 


51   45 ;  42 
39   38]  34 


23   33   42 


60   58 
40   40 


59   52   46 
20   39   37 


44  44  44 

32  33  33 

50  44  53 

35  36  37 

40  48  49 

34  33  24 

48  38  44 

37  35  31 


24   42   37  1  34   35   25 


63   50  I  50   36 
19   401  33   33 


40   47 
32   25 


63   59   51  1  50 


53   55 
27   29 


49   54 
15   19 


51   53 
21   29 


58   59 
15   17 


55   59 
25   27 


56   53 
18   20 


55   57 
14   17 


51   53 
22   25 


53   58 
25   25 


51   56 
16   20 


56   60 
21   21 


60   62 
19   19 


38   43 
61   48 


60   54   48 


56   55   48 


59   51 
39   39 


52   41 
38   37 


57   54 
20   40 


59   50 
29   40 


19   26   36 


32   32   29 


49   39 
32   34 


39   51 
35   35 


39   44 
34   37 


43   50 
35   33 


40   39 
34   34 


42   50 
36   35 


52   38 

30   20 


37   28 
27   18 


36   28 
26   18 


45   30   28 


53   39 
29   20 


48   30 
28   19 


53   43   25 


50   33   29 


45   30 
25   13 


50   34 
29   17 


57   51 
40   44 


57   47 
40   39 


60   58   48 


56   55   49 


65   64   45 
27   41   36 


38   47   46 
31   30   31 


47   40 
36   33 


48   37 
35   34 


35   35   35 


35   33   30 


48   48 

35   35 


43   48 
35   33 


47   44 
34   33 


45   42   42 
33   31   29 


40   47 
34   35 


43 

29 

28 

29 

19 

10 

47 

30 

23 

28 

19 

13 

48 

35 

28 

26 

18 

8 

50 

31 

30 

30 

20 

11 

37 

22 

17 

21 

14 

5 

44 

35 

24 

25 

14 

12 

47 

33 

26 

27 

18 

10 

50 

34 

26 

29 

19 

17 

45 

29 

24 

32 

16 

11 

30   34 
8   20 


33   33 

12   14 


20   32   40 


36   35 
18   16 


23 
-  6 


27   28  29   30  I  31 


48   32   28 


38 

28 

21 

26 

18 

9 

45 

29 

23 

28 

18 

11 

46   40 
38  I  37   32 


13   13   18 


54   57 
15   19 


57   60 
23   23 


52   57   58 


57   59 
24   26 


52   52 
23   20 


55   56   60 


52   59 
21   24 


59   59 
15   17 


54   48 
42   37 


67   66 
33   31 


60   50 
23   44 


58   50 
40   36 


58   51 
35   41 


52   42 
42   36 


62   50 
30   38 


55   50 
36   42 


62   50 
35   40 


53   51 
29   42 


39  48 

33  37 

56  59 

34  34 

46  38 

33  33 

48  40 

35  35 

40  49 

34  35 

51  43 

35  35 

40  50 

33  34 

43  42 

39  31 

47  43 
33  35 


34   34   28 


50   44 
34   35 


46 

42 

35 

29 

18 

4 

45 

36 

26 

28 

20 

12 

44 

32 

28 

29 

21 

9 

50 

45 

29 

30 

14 

4 

41 

33 

27 

32 

17 

15 

50 

35 

33 

26 

22 

13 

50 

32 

32 

30 

17 

5 

50 

33 

26 

29 

16 

11 

45 

30 

23 

26 

18 

4 

60 

41 

34 

30 

19 

5 

40 

31 

22 

28 

17 

12 

54 

38 

36 

28 

17 

6 

39 

30 

24 

18 

17 

16 

34   41 
■  5   22 


37   35 
20   14 


33   35 
21   14 


-  8   20 
38   35 


34   33 
20   18 


30   30 
12   15 


20   32   30 


29   35   36 
■2   14   16 

22   26   27 


20   29 
1   17 


15   31   33 


19  27  36 

9-8  12 

23  31  31 
1  18  21 

27  33  30 

3  10  17 

24  30  27 

4  8  10 

23  30  33 


28   25 
13   12 


35   34 
16   14 


24   33 
3   18 


35   40   39 
0   14   14 

20   23   29 


15  35  36 

•  1  1  23 

32  39  35 

•  1  15  17 

29  36  35 

•9  19  14 

29  35  34 
4  13  12 

20  39  42 

9  13  19 

30  35  37 
-6  16  20 

16  37  40 

1  2  19 

28  38  32 


26   26   20 


21   23   le 


20   20   19 


28   32   27 


21   24   23 


26   25   22 


36   29   31 


25   22   15 


20   26   23 


30   20   23 
■7-7   12 

25   25   17 


25   26   23 


16   22   23 


21   24   12 


24   23   24 


22   20   20 


29   21   24 


35   23   24 


20   22   21 

2   117 

22   23   19 


21  20  19 

-  5  10  1 

19  22  22 

-  8  11  1 

17  20  20 

5  9  0 

24  25  32 

6  17  4 

27  20  22 

3  2  8 

34  26  21 

7  18  7 

29  29  27 


18   22  34  38 

2-2  0  0 

24   31  30  50 

■  11      2  on 

23  33  30  48 
■62  69 

20   38  36  53 

■10    1  5  15 

24  35  32  53 
■13    2  2  17 

25  29  40  39 
■5-5  4  9 

27   30  33  54 

-16    1  2  18 

24   31  37  38 

■4-3  3  6 

2  8   36  36  54 

-10-2  4  20 

24   30  29  49 

-  5   10  3  21 

20   24  35  32 

-17  -17  -  8  -  2 

24   38  32  53 

-11    2  6  16 

23   36  35  57 

6    5  8  21 

22   30  27  47 

9    3  0  10 

20   31  31  29 

0   12  5  8 

26   34  34  52 

-11    3  2  16 

20   26  26  43 

3    7  6  14 

15  18  33  26 
21-8-6-6 

16  23  32  30 


26   36   34 


31   31   49 


22   32   32   52 


21   34   30   47 


25 
-17 


31   28   44 


17  28  26  40 

-11  3-1  9 

30  28  35  53 

-  3  14  9  25 

17  24  33  29 

■  9  -  9  5  3 

29  35  35  52 


26   25 

6   17 


25   25 

5   16 


20 

19 

20 

11 

-13 

-10 

28 

20 

25 

10 

-11 

-  9 

22 

28 

31 

1 

-  9 

8 

27 

24 

35 

29   30   31 


25   28   26 


34   38   56 


38.7 
19.4 

38.8 
17.9 

38.9 
20.5 

45.2 
20.8 

40.9 
18.1 

41.6 
17.0 

42.4 
20.2 

42.2 
15.5 

43.3 
17.5 

42.0 
21.0 

39.2 
13.5 

41.5 
20.5 

41.4 
22.0 

39.6 
19.1 

37.3 
16.5 

42.8 
20.1 

36.6 
19.9 

36.3 
15.2 

37.4 
19.0 

40.8 
16.5 

40.2 
22.1 

41.0 
19.1 

39.4 
17.0 

40.0 
17.8 

36.4 
18.6 

43.1 
22.1 

37.9 
17.4 

43.0 
21.5 

47.2 
18.6 

36.7 
16.3 

40.5 
17.5 

43.5 
20.8 

42.7 
IB.O 


29   29   32   54 


22 

29 

32 

42 

42.5 

2 

6 

8 

14 

20 

5 

28 

35 

35 

49 

42 

3 

13 

-  4 

3 

11 

19 

0 

18 

30 

30 

32 

40 

9 

8 

-  7 

7 

9 

19 

0 

26 

35 

30 

51 

42 

3 

12 

-  4 

-  6 

-  4 

17 

2 
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DAILY 

T] 

EM 

PE 

HI 

^Tl 

UB 
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KENTUCKY 
JANUARY  1961 

Day  Of  Month 

« 

Station 

1 

2 

3 

A 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

37 
30 

34 
29 

36 

27 

44 
20 

50 
27 

56 

31 

56 
36 

41 
28 

37 
13 

52 
27 

65 
26 

60 
23 

60 
26 

51 
40 

45 
37 

40 
35 

61 
35 

52 

23 

42 

28 

30 
18 

25 

8 

27 
0 

33 

13 

28 

11 

23 

4 

24 
15 

19 

5 

25 

-  7 

34 
6 

34 

5 

53 
20 

40.4 
20.7 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

35 
30 

39 
29 

36 
26 

48 
23 

53 
29 

57 
33 

57 
34 

44 
28 

35 
15 

53 
20 

67 
27 

59 
29 

51 
31 

53 
41 

45 
36 

44 
34 

49 
36 

51 
25 

44 
27 

33 
19 

24 

7 

30 
2 

35 
17 

34 
15 

23 
6 

25 
15 

21 

4 

26 
-  5 

33 
9 

35 
8 

53 

23 

41.6 
21.7 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

33 
30 

30 
26 

32 
25 

40 
22 

48 
28 

53 
34 

54 
34 

35 
20 

32 
16 

46 
21 

52 
27 

56 
29 

58 
33 

51 
41 

48 
37 

36 
33 

43 
33 

40 
28 

35 
21 

24 
15 

19 
1 

23 

-  1 

31 
16 

27 
8 

15 

-  1 

21 
12 

14 
-  1 

19 
-  6 

29 
8 

27 
2 

45 
13 

36.1 
19.6 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

35 
31 

32 
29 

33 
23 

45 
22 

52 

25 

55 

29 

56 

31 

39 
20 

33 
16 

61 
16 

54 
18 

56 
20 

60 
21 

49 
41 

49 
38 

38 
34 

40 
36 

60 
30 

34 
23 

25 
19 

23 
-  6 

25 
-  7 

34 
21 

29 
12 

22 

-  4 

28 
17 

IS 

-  3 

22 

-11 

32 
0 

32 

4 

49 
17 

38.7 
18.1 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

36 
32 

34 
31 

35 
30 

43 
26 

50 
33 

55 
36 

54 
38 

36 
24 

33 
20 

50 
20 

64 
29 

68 
30 

58 
32 

50 
41 

43 
39 

40 
35 

49 
36 

50 
20 

40 
24 

28 
18 

18 
5 

25 

7 

30 
18 

31 
11 

20 

3 

22 
11 

14 

4 

24 

0 

30 
14 

30 
12 

50 
22 

38.6 
22.7 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

35 
32 

32 

30 

33 
30 

41 
22 

49 
29 

55 
38 

65 

37 

38 
22 

31 
17 

50 
15 

54 
21 

57 
23 

56 
24 

47 
40 

43 
38 

40 
34 

49 
34 

49 
23 

37 
23 

27 
18 

16 
5 

24 
4 

31 
17 

32 
8 

21 
3 

22 

11 

14 
0 

22 
-  8 

30 

4 

30 
5 

50 
16 

37.8 
19.8 

LOVELACEVILLE 

MAX 

MIN 

36 
32 

35 
30 

37 
21 

47 
22 

54 
25 

58 
27 

55 
34 

45 
27 

41 
16 

51 
16 

57 
21 

61 
21 

66 

25 

57 
44 

44 
38 

40 
35 

51 
32 

57 
25 

50 
31 

31 
17 

27 
3 

37 
5 

39 
16 

37 
16 

28 
8 

31 
19 

24 

2 

31 
-10 

32 
S 

38 

5 

55 

18 

43.6 
20.4 

MADISQNVILLE  1  SE 

MAX 

MIN 

37 
32 

34 
30 

37 
29 

49 
27 

52 
29 

58 
36 

56 
34 

48 
29 

40 
15 

54 

17 

56 
23 

61 
23 

60 
24 

53 
41 

46 
35 

40 
34 

49 
34 

57 
25 

52 
29 

32 
16 

26 

3 

33 

37 
16 

37 
16 

25 

4 

26 
15 

22 

2 

29 

-11 

30 
8 

36 
2 

53 
20 

42.8 
20.6 

MAMMOTH  CAVE  PARK. 

MAX 
MIN 

35 
31 

35 
29 

34 
26 

44 
22 

53 
31 

58 
34 

58 
38 

53 

33 

35 
12 

48 
16 

55 
26 

59 
24 

61 
28 

56 
42 

48 
37 

38 
34 

47 
33 

52 

26 

48 
31 

32 

20 

28 
8 

32 
0 

36 
19 

32 
16 

26 
5 

25 

15 

25 
6 

24 
-  9 

36 

7 

34 

4 

50 
21 

41.8 
21.6 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

43 
32 

36 
29 

37 
27 

49 
23 

55 
19 

59 
34 

60 
25 

54 
31 

39 
15 

55 
12 

58 
16 

61 

17 

64 
19 

54 
38 

52 
35 

50 
35 

43 
36 

55 
39 

45 
29 

34 
19 

25 
15 

30 
-10 

40 
19 

34 
18 

25 

5 

31 
16 

29 

5 

29 

-11 

38 
-  1 

38 

4 

53 
12 

44.4 
19.4 

MAYFIELD 

MAX 
MIN 

35 
32 

35 
29 

38 
23 

46 
27 

53 
30 

57 
33 

68 

41 

45 
27 

42 
19 

51 
20 

66 
27 

62 
23 

58 
26 

59 
44 

45 
36 

40 
35 

50 
34 

68 
28 

54 
30 

32 
16 

31 
5 

36 

U 

38 
19 

37 
16 

28 
6 

26 

20 

24 
5 

28 
0 

33 
10 

32 
10 

54 
24 

43.7 
23.0 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

36 
15 

35 

30 

34 
29 

34 
25 

39 
21 

49 
21 

55 
29 

56 
30 

34 
21 

34 
14 

49 
14 

56 
21 

57 
21 

58 
22 

55 
35 

47 
36 

40 
34 

44 
29 

41 
29 

34 
19 

24 

14 

19 

-  1 

21 
0 

29 
16 

28 

-  5 

21 
-  5 

20 
10 

17 
-  7 

20 
-  8 

31 

1 

26 
3 

35.9 
16.5 

MIDDLESBORO 

MAX 
MIN 

42 
34 

44 
24 

39 

31 

51 
24 

51 
19 

56 

30 

51 
22 

50 
34 

39 

14 

51 

13 

56 
16 

60 
14 

61 
17 

56 
40 

50 
44 

48 
36 

45 
36 

57 
29 

51 
29 

34 
20 

30 
14 

29 
-  4 

44 
16 

40 
21 

34 
5 

31 
IS 

31 
15 

30 
-  6 

39 

4 

42 

7 

51 
14 

44.9 
20.3 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

36 
32 

32 

30 

37 
30 

48 
22 

54 
24 

57 
37 

57 
26 

49 
30 

36 
14 

64 
14 

56 
18 

60 
17 

61 
21 

51 
41 

49 
38 

36 
34 

42 
36 

52 
26 

40 
29 

33 
19 

29 
9 

32 
-  8 

36 
23 

37 
17 

28 

7 

30 
16 

23 
10 

25 

-  8 

35 
4 

38 
6 

52 
16 

42.3 
20.5 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

37 
30 

34 
28 

35 
28 

41 
24 

51 
26 

55 
34 

56 
36 

54 
27 

35 

17 

60 
17 

55 
26 

68 
29 

58 
27 

53 
36 

48 
42 

48 
34 

42 
31 

42 
30 

41 
25 

27 
15 

22 
10 

23 
-  2 

32 

11 

26 

16 

20 

-  4 

24 
10 

22 

6 

21 
-  6 

31 
9 

29 
6 

46 
12 

39.3 
20.4 

MURRAY 

MAX 
MIN 

35 
31 

36 

30 

39 

25 

52 
27 

55 

30 

59 
34 

66 
39 

47 
27 

40 
16 

55 
20 

58 
24 

61 
24 

55 
28 

61 

44 

68 
30 

49 
28 

51 
34 

59 
28 

63 
32 

36 

17 

31 
4 

40 
9 

42 
19 

39 
17 

29 

8 

30 
21 

24 
12 

29 
4 

35 

7 

38 
9 

55 
22 

45.7 
22.5 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

36 
31 

33 
30 

36 
24 

45 
20 

48 
28 

56 

33 

53 
36 

45 
30 

38 

18 

51 
21 

56 
25 

59 

25 

59 
28 

50 
42 

44 
38 

42 
35 

50 
35 

56 
25 

47 
28 

29 

19 

25 
8 

29 

3 

34 
13 

33 
15 

26 

6 

25 

17 

20 

1 

27 
-  9 

28 
6 

34 
4 

53 
23 

40.9 
21.2 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

35 
31 

34 
29 

37 
22 

47 
26 

51 
32 

55 
34 

53 
37 

37 
22 

39 
18 

50 
19 

54 
26 

61 
23 

65 
26 

49 
44 

44 
35 

40 
35 

48 
30 

53 
26 

43 
24 

31 
15 

16 

1 

36 

7 

37 
15 

33 
10 

27 
7 

27 
11 

14 
-  4 

29 
-  3 

30 
8 

36 
5 

52 
24 

40.7 
20.5 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

35 
32 

38 
31 

40 
26 

50 
24 

54 
31 

59 
34 

56 
40 

48 
28 

39 
18 

54 
16 

58 
22 

52 
23 

54 
25 

64 
40 

42 

37 

41 
36 

50 
33 

54 
29 

50 
32 

36 

17 

29 

4 

37 
11 

39 
12 

35 
15 

29 
5 

30 
16 

26 

5 

32 
6 

33 

7 

32 
16 

66 

17 

43.8 
22.2 

PARADISE  STEAM  PLANT 

MAX 
MIN 

33 
24 

35 
30 

33 
28 

40 
27 

52 
28 

56 

30 

60 
30 

59 
31 

40 
14 

41 
14 

55 
17 

59 
22 

62 
22 

52 
25 

51 
39 

41 
34 

41 
34 

61 
26 

58 
26 

38 

20 

32 
6 

17 
1 

33 

2 

38 
20 

24 

7 

29 
9 

29 
1 

24 
-12 

28 
-  8 

34 
4 

37 

5 

41.7 
18.0 

PlICEVILLE 

MAX 
MIN 

39 
35 

38 
27 

36 

30 

49 
32 

55 
23 

61 

31 

61 
29 

49 
32 

36 
21 

66 

16 

62 
19 

59 
22 

55 
22 

44 
36 

51 
42 

48 
37 

50 
35 

65 
34 

36 
31 

31 
22 

22 

15 

32 
2 

41 
20 

35 
20 

26 

4 

26 

16 

23 

15 

32 
-  1 

40 

4 

37 
10 

53 
19 

43.7 
22.6 

PRINCETON 

MAX 

MIN 

35 
31 

35 

30 

41 
27 

52 
18 

57 
21 

60 
27 

57 
30 

43 
29 

44 
15 

67 
17 

59 
21 

61 
21 

69 
22 

60 
43 

47 
35 

39 
34 

50 
34 

56 
26 

64 
31 

35 
16 

26 

4 

36 
1 

42 
16 

35 

15 

29 

3 

31 
16 

24 
-  2 

34 
-13 

38 
3 

40 
4 

69 
14 

45.3 
19.2 

RICHMOND 

MAX 

MIN 

39 
27 

32 
28 

31 
28 

34 
22 

41 
23 

50 
30 

56 
35 

55 
32 

37 
15 

36 
16 

51 
19 

53 
28 

58 
28 

59 
29 

52 
39 

50 
33 

38 
33 

42 
25 

45 
26 

32 
13 

26 
12 

16 
-  3 

26 
6 

31 
19 

25 
-  1 

18 

1 

26 

4 

16 
-  9 

20 
-  8 

32 

4 

32 
3 

37.5 
18.1 

RUSSELLVILLE 

MAX 

MIN 

35 
31 

34 

30 

40 
30 

52 
26 

55 
32 

59 
35 

59 

33 

47 
29 

39 

17 

54 
17 

67 
24 

59 
22 

64 
24 

56 
42 

48 
35 

40 
34 

50 
37 

56 
27 

45 
29 

36 
22 

25 
7 

34 
0 

40 
20 

35 
16 

28 
9 

34 
19 

28 
5 

27 

-  7 

35 

7 

35 

7 

63 
20 

43.6 
22.0 

SCOTTSVILLE 

MAX 

MIN 

35 
31 

33 
29 

38 
29 

50 
27 

54 
30 

56 
34 

57 
37 

52 

30 

40 
14 

54 
17 

56 
23 

60 
22 

63 
27 

55 
42 

48 
38 

39 

34 

49 
37 

55 
28 

47 
32 

34 
22 

32 
9 

34 

0 

38 
22 

39 
19 

28 
8 

28 

21 

24 

7 

26 

-  8 

35 
9 

38 

62 

20 

43.6 
22.4 

SHELBYVILLE 

MAX 
MIN 

35 
20 

37 
29 

31 
26 

33 
21 

41 
21 

46 
26 

53 
31 

55 
30 

36 

15 

34 
20 

46 
20 

53 
26 

55 
27 

58 
30 

51 
39 

45 
35 

39 
33 

47 
21 

42 
23 

35 

16 

25 

10 

14 

-  1 

23 
1 

30 
16 

20 
0 

19 
0 

21 
6 

15 
-  8 

20 
-  7 

29 

0 

31 

1 

35.2 
17.1 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

33 
31 

33 
29 

35 
29 

47 
25 

52 
24 

56 
32 

56 
29 

49 
29 

37 
15 

52 

15 

55 
19 

58 
19 

67 
22 

51 
40 

49 

41 

42 

34 

41 
35 

50 
34 

42 
33 

30 
19 

26 

12 

28 
-  2 

36 
24 

35 
16 

26 

5 

30 
17 

24 
12 

23 
-12 

35 
0 

35 

7 

50 
15 

41.1 
20.9 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

36 

31 

32 
29 

36 

27 

48 
20 

54 
26 

58 

31 

57 
33 

46 
29 

37 
15 

55 
16 

56 
24 

60 
22 

51 
26 

50 
42 

47 
37 

36 
34 

46 
36 

52 
26 

40 
29 

34 

21 

26 
8 

31 
3 

36 
23 

36 
15 

27 

7 

29 
16 

21 
1 

25 
-12 

35 

5 

35 

6 

52 
18 

42.0 
20.9 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

38 

30 

32 
29 

33 
27 

37 
25 

49 
23 

54 

37 

56 

40 

47 
26 

33 
17 

47 
15 

53 
16 

54 
21 

54 
23 

55 
38 

50 
40 

42 
33 

44 
32 

45 

30 

36 
24 

26 
19 

18 

13 

19 
-  1 

28 

11 

27 
15 

20 
-  5 

25 
11 

19 
6 

20 
-  5 

30 
6 

30 
-  3 

43 

5 

37.5 
19.4 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 

MIN 

38 
31 

33 
29 

34 
28 

40 
15 

46 
16 

53 
29 

53 

31 

38 
24 

35 
18 

50 

13 

53 
16 

55 
20 

64 
22 

52 
34 

44 
36 

42 
32 

49 
32 

50 
25 

39 
25 

27 
18 

18 
8 

22 

-  1 

28 

12 

25 

10 

18 
-  3 

22 

13 

16 

4 

22 

-  8 

34 
1 

27 

-  1 

45 

7 

37.5 
17.5 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

41 
33 

35 
30 

33 
29 

34 
28 

44 
16 

54 
19 

58 
25 

59 
31 

36 
20 

39 
11 

54 
12 

57 
14 

60 
16 

63 
19 

49 
36 

49 
33 

38 
33 

42 
36 

51 
30 

35 

18 

27 
16 

20 

25 

-  4 

34 
11 

32 
-  2 

24 
-  2 

24 
6 

17 
-14 

25 
-14 

37 
-  3 

39 

2 

39.9 
15.6 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 
MIN 

42 
22 

35 
29 

39 

30 

42 
27 

53 
24 

56 
24 

62 
28 

62 
24 

41 

14 

44 
14 

57 
16 

52 
18 

63 
19 

65 
22 

53 
43 

62 
36 

39 
34 

45 
30 

58 
30 

41 
20 

34 
15 

24 
-  1 

38 
0 

44 
26 

38 
6 

34 
8 

32 
15 

25 

-  6 

31 
-  5 

41 
0 

41 
9 

45.0 
18.4 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

MAX 
MIN 

36 
21 

36 
26 

31 
26 

32 

16 

35 

17 

45 
26 

50 
31 

52 
26 

32 

17 

34 
17 

50 
19 

52 
27 

55 
27 

58 
30 

53 
35 

44 
32 

38 
30 

45 
28 

49 
28 

33 
16 

23 
9 

15 
-  3 

21 
-  3 

28 
12 

24 
-  5 

20 

-  6 

18 
6 

14 
-  9 

20 
-  9 

30 
3 

26 

3 

36.6 

15.0 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 

MIN 

42 
28 

35 
32 

34 

31 

36 
28 

44 

20 

54 
20 

58 
26 

57 
31 

39 
14 

36 
13 

54 
16 

57 
20 

61 
20 

64 
25 

52 
45 

49 

\1 

46 
34 

48 
29 

50 
30 

38 
22 

33 
15 

17 
-  2 

39 
-  2 

40 
25 

35 
9 

28 
8 

30 
14 

18 
-  6 

25 
-  5 

37 
5 

37 
8 

41.9 
19.0 

See  Relereoce  Notes  Following  SUUod  index 
-    8    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KENTUCKY 
JANUARY    1961 


Day  of  month 

Stabon 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BEAVER  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

2 

BENRAH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

.6 
T 

T 

T 

T 

.5 

5.0 
4 

3.0 
6 

1.0 
6 

T 
3 

1 

T 
1 

.5 
1 

2.0 
2 

T 
2 

1 

1 

1 

BEREA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 
2 

2 

.1 
2 

1 

T 

3.0 
3 

1.0 
4 

.5 

4 

4 

4 

4 

3 

.5 

4 

.1 

4 

2 

2 

2 

1 

BOWLING  GREEN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1 

T 

2.0 
2 

2.0 
2 

2.0 
2 

2.0 
2 

2 

2 

CAMPBELLSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.7 
1 

T 

1 

T 

i 

T 

T 
T 

1.0 

T 

i.e 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

2.0 
2 

2 

2 

T 

T 

T 

COVINGTON  *B  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.4 

6 

.5 

T 
5 
.5 

T 

5 
.5 

4 
.4 

4 
.5 

3 
.3 

T 

T 

T 
T 

T 

1.4 
T 

.8 

2 

.2 

.4 

3 

.2 

.3 

1 

1.4 
3 
.3 

T 
2 
.2 

1 

2.1 
1 

.1 
3 
.2 

3 
.2 

2 
.1 

2 
.2 

1 

CYNTHIANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 
3 

2 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

1.5 

1 

.5 
2 

T 
1 

T 
1 

1 

T 
1 

1 

2.9 
3 

.3 
4 

3 

2 

2 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
3 

3 

T 
2 

T 
2 

1 

T 

T 

1.2 

1 

2.0 
3 

1.0 
4 

.2 

4 

4 

4 

3 

3 

1.5 
4 

T 
3 

3 

3 

3 

DEHEY  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 
2 

5.0 

7 

1.0 

5 

5 

T 
5 

2 

2 

1 

2.0 
3 

3 

3 

2 

1 

EDDYVILLE  LOCK  F 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

1.5 

- 

- 

- 

- 

- 

FARMERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1 

T 
1 

T 
1 

T 

T 

1.9 
2 

1.5 
3 

1.0 
4 

T 
4 

T 

4 

3 

T 
3 

3 

2.0 
4 

T 
4 

4 

4 

3 

FORDS  FERRY  DAM  50 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

3 

1 

1 

1 

T 

1.0 
1 

1 

T 

T 

1.0 

1 

I 

1 

1 

1 

T 

GEST  LOCK  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

- 

- 

- 

- 

~ 

- 

- 

- 

- 

- 

RAZARD  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

3 

3 

T 

1 

4 

3 

3 

1 

T 

HEIDELBERG  LOCK  14 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 
1 

4.0 

5 

1.2 
6 

T 

5 

4 

4 

3 

3 

1.8 
5 

T 
5 

4 

4 

3 

HENDERSON  7  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
2 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 

1 

1 

T 

T 
T 

2.5 
2 

2 

1 

1 

T 

HOPKINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

1 

T 

2.5 
3 

- 

- 

- 

- 

1.5 
2 

.5 
2 

1 

T 

T 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
3 

3 

1 

T 

T 

T 

T 

.7 

1 

T 

T 

1.8 
2 

2 

2 

T 

T 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.7 

3 

.2 

T 
2 
.3 

T 
2 
.2 

2 
.2 

T 

T 

T 

2.6 

1 

1.0 
3 
.3 

.5 

4 

.4 

3 
.4 

T 
2 
.3 

T 
2 
.3 

2 
.3 

1.4 
2 
.2 

T 
3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 

2 
.2 

2 
.2 

LONDON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

1.0 

1.1 
1 

.9 
3 

3 

2 

T 

1 

1 

3.0 
1 

T 
3 

3 

2 

2 

2 

LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 
2 

T 
1 

T 
1 

1 

T 

T 

T 

.1 

.7 
T 

.1 
1 

1 

.1 
T 

T 
T 

2.7 
T 

T 
3 
.2 

2 
.2 

2 
.2 

1 

1 

WTR  EQUIV 

.5 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
2 

2 

2 

1 

T 

T 

.3 

T 

2.0 
2 

1 

2.0 
2 

2 

2 

1 

T 

MAYSVILLE  DAM  33 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

3 

MIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.8 

1 

2.0 
2 

.3 

1 

.9 

1 

2.0 
2 

T 
2 

1 

T 

T 

MILLERS TOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

.5 
1 

1.0 

1 

1 

.5 

1 

1.3 
2 

1 

1 

1 

T 

MONTICELLO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1.5 
3 

- 

- 

.5 

2.0 
2 

- 

- 

MURRAY 

SNOWFALL 

_ 

- 

3 

SN  ON  GND 

2 

X 

T 

OWENSBORO  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
3 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

1 

1 

T 

T 

2.0 
2 

2 

2 

2 

1 

T 

PADIVi!  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

1 

T 

T 

1.0 

1 

1 

1.2 
2 

2 

1 

1 

1 

T 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.5 
T 

1.5 
3 

2.0 
3 

3 

.3 
2 

T 

1 

1 

2.0 

1 

T 
3 

3 

1 

T 

RUSSELLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

~ 

~ 

~ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SOMERSET  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

3 

1 

T 

T 

T 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

SUMMER  SHADE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.C 

1 

1 

T 

T 

2.C 
2 

2 

T 

T 

T 

3.C 
3 

T 
3 

3 

2 

T 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI 

8.1 
7 

5 

T 

5 

4 

4 

2 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

l.£ 

2 

l.C 
2 

T 
2 

I.e 

3 

2 

2 

2 

I.e 

3 

T 
3 

3 

2 

2 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


TOTAL  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
JANUARY  1961 


AVERAGE  TEMPERATURE 


KENTUCKY 
JANUARY  1961 


STATION  INDEX 


ANCHORAGE 
ASHLAND  Oaril  . 
BARaOURVILLE 

OARDSTOWN  S  . 


BENTON  2 
BEREA  COLLECE 
SEREfl  WATER  WORK' 


I  0031  BRECKlNRlOOE 
!  00631  CLINTON 

0155  JEFFERSON 

0254  BOYD 


36  51] 

37  25 
36  58, 

36  SI' 


80NNIEV 


LE 


BOWLING  CREEN 
BOWLING  GREEN  SOSSTi 
BOWLING  GREEN  FAA  Al 
6RENT  0AM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 

BUCKHORN 
eUROINE  2  NE 
BUHKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCtt  2 


0615 

MARSHALL 

0619 

MADISON 

ObiU 

MAO  I  SON 

075Z 

LAWRENCE 

0B5<. 

HART 

090<. 

WARREN 

0907 

WARREi^ 

097B 

CAMPBELL 

10-.6 

EDMONSON 

1080 

PERRr 

PIKE 

CUMBERLA 

1206 

TRIGG 

85  26 
B3  20, 

86  52j 
82  57 

BS  20| 

88  20 


OBSERVATION 

TIME  ANr> 

TABLES 


i  I 


070;      6P      6P; 


37 

01 

B6 

26 

36 

^B 

86 

76 

at. 

25 

3T 

12 

86 

16 

37 

71 

S3 

73 

37 

13' 

82 

35 

CAMP8ELI 


SVIL 


'    COVINGTON  W6  I 

CUMBERLAND  FAl 
CYNTHIANA 
CrNTHIANA  2 
DANVILLE 
DAVELLA 


DUNDEE  BARRETT 

OUNHOR 

orER 

EOOYVILLE  LOCK 


1227  MC  LEAN 


.  CALOWELi 
.  ESTILL 
.  BOONE 


2053  MARTIN 

2132  PERRY 
2139  KNOTT 
2180  FLOYD 
22l<.  MERCER 
'.    2356  OHIO 


21.69  METCAI 


85  21 
66  )0 
65  U 


5A0   5P,   5P 


36  59 

B7  1.7 

490' 

7>^ 

1  7A^ 
MID  MID, 

39  0* 

81.  1.0 

•" 

36  50' 

B*  19 

1070| 

A 

38  >3 

84  16 

684 

TA 

7191 

8  A    8  A; 

37  39 

8A  1.6 

955, 

7*1   7A; 

37  '.6 

S2  32 

716 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.BARBARA  M.  COOL 
,  CHARLES  G.  BARRET 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
UNION  COLLEGE 

ST.  JOSEPH  PBEP.  SCHOOL 
C.  HOMER  NOLAN 
E.  G.  TOUNG 
C.  C.  WHITEAkER 
I  JAMES  H.  MILLER 

RADIO  STATION  WCBL 
JAMES  A.  GROSSMAN 
MRS.  LAURA  B.  GAB&ARD 
JOHN  LEE  BURTON 


,  FED.  AVIATION  AGENCr 
!  CORPS  OF  ENGINEERS 
,  ELORIDOE  SKAOGS 


CORPS 

OF  ENGINEERS 

EOWIN 

E.  JOHNSON 

MARVl 

1  M.  LEE 

CORPS 

CORPS 

OF  ENGINEERS 

ALVA 

MC  KINLEV 

G.  V. 

COX  SR. 

CORPS 

OF  ENGINEERS 

WILLI 

AM  S.  VERTREE 

ELKHORn  CI 


LEMINOSBURG 


'ENDLETON 
LEMINC 


JOEL  W,  HOUNTZ 

BERNHEIM  FOUNDATION 
WOODSON  D.  FRANKLIN 
,  MRS  BENNIE  B.  WHITE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  HEATHER  BUREAU 

KY.  DEPT,  OF  CONS. 
MARSHALL  HILL 
KY.  CARDINAL  DAIRY 
R.  P.  COLDIRON 
MRS.  EVA  H.  DAVIS 

BALLARD  F.  WALKER*  Jl 
HATTIE  S.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PHILLIP  0.  THACKER 
JESSE  L.  HUFF 

N.  0.    GIvENS 
LENA  6LAIR 

CORPS  OF  Engineers 
JOHN  E.  moran 
RADIO  STATION  HIEL 


,  C.  STAMPER 


2908  FLEMIN 


FORO  LOCK  10 

2953 

MADISON 

4   37 

84 

16 

660 

<>A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

86 

356 

6A      C  H   CORPS  OF  ENtlNEERS 

3028 

FRANKLIN 

4   36 

84 

52 

504 

6A 

6A           CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN  1  E 

3036 

SIMPSON 

3   36 

86 

34 

690 

7A             MRS  KATIE  D.  NEAL 

FREEBURN  2  SW 

3046 

PIKE 

1   37 

82 

10 

730 

BA           MRS  ALTA  S.  GOOSLIN     ' 

FRENCHBUfiG 

3052 

MENIFEE 

5   37 

83 

39 

864 

7A 

MISS  ESTHER  WILSON 

GAMALIEL  1  S 

3112 

MONROE 

E.  GUY  DECKARD 

GEORGETOWN  WATER  W0RK5 

3194 

SCOTT 

4   36 

84 

33 

866 

BA 

WILLIAM  F.  BRAMBLETI 

GEST  LOCK  3 

3203 

HENRY 

4   38 

84 

53 

490 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLASGOW 

3241 

BARREN 

3   37 

85 

55 

760 

7A 

EMILY  M.  BEAM 

BAHfiEN 

608 

RADIO  STATION  WKAY 

DEWEY  S.  HILL 

GOLDEN  POND  8  N 

3295 

TRIGG 

2   36 

88 

00 

393 

4P 

4P 

FISH  *  wlolf.  refuge 

GRANT  DAM  38 

3356 

BOONE 

7   36 

84 

50 

503 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS      ; 

GRAYSON  1  SE 

3392 

CARTER 

7   38 

B2 

56 

900 

6A 

6A 

ALBERT  G.  SWANAGAN      ! 

GREENSBURG 

GREEN 

3   37 

85 

30 

630 

7A 

7A 

HOWARD  PICKETT 

GREENSBJi'G  HIWAY  61  efi 

3435 

es 

590 

'A, 

LYNN  T.  BLAKEMAN 

GREENUP  DAM  30 

GREENUP 

7   36 

82 

51 

538 

^^ 

COBP  OF  ENGINEERS 
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KENTUCKY  -  FEBRUARY  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   77°  on  the  14th  at  Williamsburg  2 
Lowest  Temperature:   2°  on  the  4th  at  Bardstown  SJ  Prep  School 


Greatest  Total  Precipitation:   7.97  inches  at  Mayfield 

Least  Total  Precipitation:   1.69  inches  at  BLAINE  1  W 

Greatest  One-Day  Precipitation:   4.62  inches  on  the  21st  at  Murray 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   14.6  inches  at  Louisville 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   13  inches  on  the  25th  at 

Louisville 
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■^4 

14 

11 

4 

699 

0 

1 

22 

0 

3.48 

.85 

8 

3.0 

3 

26 

7 

3 

0 

WILLIAMSBURG    2 

57.5 

29.9 

43.7 

2.6 

77 

14 

11 

5+ 

588 

0 

0 

17 

0 

5.24 

.35 

.89 

23 

9 

5 

0 

DIVISION 

1 
J 

42.7 

2.7 

4.18 

.33 

3.0 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 


Wind        speed 
m,  p.  h. 


T-:^ 


humidity   averages 
percent 


Number  of  days  with  precipitation 


§    II  _1 


Q       3       QJS 


■a  o 


0> 

cS 

a 

ffi 

O  t- 

CH 

0) 

o 

■«*■ 

1 

T 

n°    1 

-•  o 

0  W 

,  1" 

i" 

H 

o 

A 

o 

8 

COVINGTON  WB  AIRPORT 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE  WB  AIRPORT 


10.1 

11.4 

8.4 


74 

81 

70 

63 

6 

3 

6 

0 

81 

84 

74 

71 

3 

5 

4 

2 

82 

85 

73 

74 

6 

4 

4 

1 

8.6 
7.9 
7.8 


See   Releience   Notes   toUc 
-  16 


Station   Inde 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


BEREA  COLLEGE 
9EREA  WATER  WORKS 
BLAINE  1  W 
80WLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTA 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 
8RENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
BURDINE  2    NE 
8URKESVILLE 

CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 
CAMPBELLSVILLE 
CANEYVILLE 
CARROLL  TON  LOCK  1 

CECILIA 

CLAT  CITY  I  WNW 

CLERMONT  1  SSE 

cose 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COVINGTON  WB  AIRPORT    R 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 

CTNTHIANA  2 

DANVILLE 

DELPHI A  1  E 

DEWEY  OAH 

DIX  DAH 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

DUNHOR 

EDOVVILLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELlZABETHTOWN 
ELKHORN  CITY 
ELKTON  2  S 

FALMOUTH 
FARMERS 
FLEMINGSeURG 
FLEMIN6S6URG  2 
FORO  LOCK  10 

FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  k 
FRANKLIN  1  E 
FREEBURN  2  SW 
FRENCHBURG 

GAMALIEL  1  S 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 
6EST  LOCK  3 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 

GLENDALE  1  E 
GOLDEN  POND  8  N 
GRANT  DAM  38 
GHAYSON  1  SE 
GREENSBURG 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 


I   3.50. 

I  D1.69J 

i   5.20! 

5.45[ 

5.40 

'   3.82 

{   5.38 

5.22 

4.25 

7.17 
4.84 
4.65 
4.42 
4.10 


4.03 
D3.76 
3.99 


3.82 
3.44 

5.24 
4.51 

6.22 

4.87 
3.90 
3.80 


LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 

MARTIN  1  SSW 
MAYFIEUO 

MAYSVlLLE  DAM  33 
MCKEE 
MIDOLESBORO 

MILLERSTOWN 
MONT  I  CELLO 
MOUNT  STERLING 
MUNFOROVILLE 
MURRAY 

OLNEY 
ONEIDA 

ONEONTA  DAM  35 
OWENSBORO  2  W 
OWENSeORO  DAM  46 


5.75 

3*63 
3.47 
2.94 

2.94 
3.58 

3.46 

3.37 
5.72 
4.75 
3.90 

3.50 


2.68 

4.93 
D3.78 


HEIDELBERG  LOCK  14      R 

3.86 

HENDERSON  7  SSW 

3.83 

HICKMAN  I  E 

6.93 

HICKSVILLE 

7.41 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

4.03 

HINDHAN 

3.75 

HOPKINSVlLLE 

6.29 

HYOEN 

4.75 

INEZ 

D3.07 

IRVINGTON 

4.68 

JACKSON 

3... 

JEREMIAH 

04.35 

KEENE  1  SSW 

KENTUCKY  DAM 

5.61 

LA  GRANGE  2    NNW 

LANCASTER 

4.51 

LEITCHFIELD 

4.32 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 

3.8S 

LIBERTY 

4.6C 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

3.87 

LOCKPORT  LOCK  2 

4.45 

LONDON  FAA  AIRPORT 

4.22 

LOUISA  2 

3.65 

LOUISVILLE 

4.3£ 

LOUISVILLE  we  AP        R 

5.24 

3  0, 

27 

02 

4fl 

D3 

95. 

06 

07 

6  i  7 


ADDISON  DAM  45 

1   5.29| 

ALBANY  4  N 

1   4.71, 

ANCHORAGE 

1   4.79 

ASHLAND  DAM  29 

1   2.79i 

BARBOURVlLLE 

:  5.53i 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

1  *.15l 

BAXTER 

1  5.53! 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

5.601 

BENTON  2 

6.13 

10   11   12   13   14   15 


.38 
.57 


.49 
.63 
.49  0.03 


1.12   .34 


.id 

.IBi 


.3^ 
.02, 

.70 

.72 


.03 

.15 

.73 

.44 

.33 

.34 

.03 

.52 

.82 

.08 

.41 

.31 

.1? 

.22 

.20 

1.46 

1.25 
.78 
1.15 


2.05   .08 


1.35 

T 

.39 

.99 

.40 

.50 

.60 

.12 

.29 

.36 

.10 

.63 

.05 

.17 

.06 

.80 

.05 

.90 

.0] 

.05 

.34 

1.08 

.06 

1.35 

.55 

.05 

.67 

.30 

1.55 

T 

.82 

.09 

1.24 

.73 

02 

1.11  0.30 

1.88   .38 


57  1.96   .07 


1.70 

T 

.30 

- 

1.21 

. 

1.22 

1.24 

1.15 

.06 

.53 

.73 

T 

1.32 

.6^ 

1 

.58 
.33 

.72 

■'^ 

.73 

.20 

.96 

.15 

.35 

05  4.62 

.06 

.1^ 

.40 

T 

.IS 

.47 

.54 

.03 

.52 

.051 

.00 

.09 

.60 

,12 

.15 

1.00 

.20 

T 

.00 

.35 

.95 

T 

• 

3.02 

.38 

.16 

.85 

.65 

.04 

.03 

.41 

.04 

.63 

.49 

.10  0.20 

.62  1.09 
1.01 
.37   .64 

1.40 


.77 

,22 

1.40 

.47 

1.09 

.33 

.80 

.32 

1.33 

1.35  0 

.40 

.41 

.60 

.07 

1.27 

.18 

.22  I 

.25 

.80 

.15 

.36 
.10 
1.00 
1.06 


s  [allowing  Stalion    Indei 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

KENTUCKY 
FEBRUARY  1^61 

Station 

1 

Day  of  Month 

1  1  2 

3 

4 

5  1  6 

M 

8 

9 

10   11  1  12 

13  1  14   IS 

16  1 

17  1 

18  1 

19   20 

21  1  22 

23   24 

25 

26   27 

28  1  29  1  30 

31 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

5.59 
5.02 

.30 
.30 

T 

T 

1.08 
1.01 

.02 

.15 

.Tsr 

.771 
.751 

f 

22    1.12[   .84 
.2  6!  1,58 

,40 

.Ofl' 

.50 

.16 

.25 
.45 

PAINTSVILLE 

3.97 

.20 

.12 

T 

.90 

.16 

T 

T 

T 

.06 

T     .30 

.86 

.40 

.57 

PARADISE  STEAM  PLANT 

5.17 

.42 

.17 

.65 

.05 

.05 

.45 

.36 

.12  1.24 

.20 

.67 

.13 

.66 

PIKEVILLE 

5.11 

.10 

T 

.53 

.51 

.15 

.04        T 

.05 

.11 

.07 

.05  ,22       .79 

.65 

.99 

.08 

.77 

PINEVILLE 

5.92 

.15 

.02 

.66 

.11 

.06 

.01 

.11 

.25 

.41   .50 

1.21 

1.06 

.50 

.85 

PRINCETON 

6.04 

.25 

1.35 

.20 

.46 

.50: 

.05   .40.  1.70 

.55 

.58 

RAVENNA  LOCK  12 

3.25 

.05 

.10 

.74 

.04 

.06 

T     .53 

.36 

.70 

,10 

.55 

RICHMOND 

3.95 

.25 

.15 

T 

.61 

T 

.07 

.04. 

.10 

.04   .66 

.38 

.92 

.15 

.58 

ROCHESTER  LOCK  3 

4.94 

.31 

.04 

T 

.66 

.03 

.04 

.29 

.30 

.15  1.31 

.37 

.57 

.09 

.78 

RUSSELLVILLE 

5.98 

.68 

.02 

.59 

T 

T 

T 

.02 

.33I 

.19 

.37  1.82 

.06 

.65 

,20 

1.03 

RUSSELLVILLE  SU8STA 

5.6t 

.77 

T 

T 

T 

.01 

T 

.02 

.601 

.48  2.07 

.11 

.56 

.04 

1  .00 

SALVISA  LOCK  6 

4.43 

.40 

.05 

T 

.64 

.01 

.15: 

.18 

T      ,44 

.31 

.96 

.86 

.41 

SALYERSVILLE  2  SE 

3.74 

.18 

.08 

.78 

.57 

.70 

.57 

.42 

SCOTTSVILLE 

5.16 

.27 

.15 

.38 

.08 

.08 

.28 

.10   .04  1.22 

.03 

1.15 

1.38 

SCOTTSVILLE  2  SW 

6.35 

.50 

T 

.07 

.93 

T 

.22 

.15 

.10  1.20 

.03 

1.05 

.55 

1.55 

5E8REE 

- 

.30 

■ 

.60 

» 

.80! 

*     .70 

.65 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

5.81 

.44 

T 

.13 

.69 

.02 

.15 

.40 

.71 

.21  2.00 

.03 

,34 

.04 

.45 

SHEL8YVILLE 

4.03 

.33 

.25 

.30 

T     ,51 

.51 

1.00 

.40 

.29 

.37 

SHEPHERDSVILLE 

D4.27 

.50 

.05 

.50 

.20 

.40 

.75   .40 

.70 

D.40 

SOMERSET  1  N 

4.48 

T     .07 

,24 

.45 

.31 

.01 

.01 

.18 

T 

.07  1.22 

.11   T 

.87 

.10 

.84 

SPRINGFIELD 

3.58 

.35 

T 

.46 

T 

.07 

.05   .85 

1.02 

.22 

STEARNS 

4.88 

.12 

.90 

.08 

.07 

.34 

.50   .48 

.42 

.92 

.29 

.76 

SUMMER  SHADE 

.30 

.56 

.10 

.03 

SUMMER  SHADE  SU8STA 

4.69 

.43 

.06 

T 

.10 

.73 

.06 

.28 

.07   .80 

T 

1.08 

.14 

.92 

TAYLORSVILLE 

4.63 

.27 

.10 

T 

T 

.47 

.Ol' 

.2si 

.26 

.03   .46 

.27 

.66 

1,33 

.32 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

7.70 

.70 

T 

.78 

.90 

.04 

.22 

.69i 

.40  2.38 

.61 

.05 

.93 

TYRONE  LOCK  5 

4.14 

.36 

.02 

T 

1   T 

.22| 

.17 

T     .34 

.46 

,66 

,78 

•  29 

UNIONTOWN  DAM  49 

3.93 

.36 

T 

.06 

.95 

T 

T 

.10 

.421 

.26 

.01   .91 

.07 

.33 

T 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

3.76 

.29 

.04 

T 

.62 

T 

T 

.03 

.10 

.03   .69 

.27 

1.00 

.18 

.51 

VANBUREN 

3.58 

.32 

.05 

.52 

.21 

.52 

.02   .50 

.26 

,71 

.17 

•  30 

VANCEBURG  DAM  32 

3.10 

T 

.36 

.57 

T 

T 

T 

.2  51 

.06 

T     .03 

.52 

.33 

.64 

.14 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

4.59 

T     7 

.23 

T 

.41 

.54 

.24 

.05 

.70 

1.72 

.04 

WAYNES6URG  7  NE 

4.30 

.41 

.05 

T 

.69 

.05 

.21 

T     .83 

.38 

.81 

.09 

,78 

WEST  LIBERTY 

3.48 

.18 

.07 

.85 

.02 

' 

T 

.08 

.03   .29 

.61 

.61 

.27 

WILLIAMSBURG  2 

5.24 

.21 

.02 

.80 

.07 

.04 

.05 

.33 

.44   ,60 

.62 

.64 

.33 

.69 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

3.35 

.09 

.06 

T 

.53 

T 

T 

!   T 

.32 

.26 

.29 

.57 

.77 

T 

WILLOW  LOCK  13 

3.72 

.20 

•  06 

.03 

.86 

.02 

.95 

.28 

.72 

•  10 

.50 
.90 

WOLF  CREEK  DAM 

4.67 

.34 

.07 

.77 

.04 

\ 

.07 

.22 

.12   .84 

.13 

.75 

.42 

WOODBURY  LOCK  4 

4.47 

:!j 

.02 

T 

.61 

.04 

.24 

.13 

.17  1.14 

.10 

.54 

.11 

.80 

Info: 
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REFERENCE  NOTES 
the  State  Climatologii 


Weather  Bur 


Office 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  of 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  th 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late 
Divisions,  as  used  in  "Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 
Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temoerature  in  °F.  orecloitation  and  evaporatlo 


Airport  Station,  Lee  Terminal,  Standiford  Field,  Louisville 


nd  Wind"  Table 


Table  and 


Ground"  Table, 


al  snowfall  table  Include  1 


degree  day  totals 

d  Mln  in  "Evaporation 

taken  at  the  present 
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"Snowfall 
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ters  are  generally  exposed 
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to  a  full  month. 
ulvalent  of  snowfall  wholly 
ore  days  of  record  missing; 
ed  for  this  station,  have  h. 


tim 

ow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations. 
H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate 
Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  publishetitilater  in 
Table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  ; 
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th  automatic  win 
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Recording  Rain  Gage  Station 
"Soil  Temperature"  Table. 
"Snowfall  and  Snow  on  Groun 
"Supplemental  Data"  Table. 


No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature' 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  tht 
"Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table 
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MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIUATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may 


concerning  th 
may  be  obtain 
the  latest  an 


tions  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.   That 
Washington  25,  D.  C.  for  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may 
obtained  as  indicated  above   price  15  cents. 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
FEBRUARY  1961 


StaKon 

Day  Of  Month 

% 

' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15  1  16 

17 

18 

19 



JL 

21 

^ 

23 

24 

25 

26 

27 

28   29   30   31 

< 

ADDISON  DAM  45 

MAX 
MIN 

50 
30 

47 
26 

26 
20 

25 

16 

30 

16 

30 
24 

40 
24 

49 

30 

43 
28 

54 

30 

50 
32 

52 

34 

65 
36 

69 
35 

64 
35 

65 

30 

65 

30 

61 
41 

66 

34 

43 
34 

44 
34 

58 
38 

63 
45 

67 
46 

61 
29 

36 
20 

51 
20 

54 
35 

51.0 
30.4 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

46 
24 

32 
18 

30 
13 

27 
6 

34 
23 

35 
20 

39 
30 

36 

28 

42 
19 

49 
24 

49 
27 

61 
32 

70 
38 

62 

27 

64 
33 

60 
26 

56 

40 

68 
52 

63 

30 

41 
29 

47 
36 

67 
44 

67 
45 

71 
43 

52 

25 

46 
19 

54 
26 

44 
33 

50.4 
28.9 

ASHLAND  DAM  29 

MAX 
MIN 

46 
22 

31 
13 

35 
22 

29 

16 

34 

23 

34 
20 

41 
29 

3S 
32 

40 

31 

46 
28 

44 
29 

51 
36 

74 
30 

67 
41 

66 
27 

62 
26 

70 
27 

65 

47 

65 
39 

42 
28 

45 
36 

62 

42 

62 

47 

72 
39 

57 
27 

50 
29 

61 
31 

61 

37 

51.8 
30.5 

BAReOURVILLE 

MAX 

MIN 

54 
21 

52 

31 

44 
31 

34 
10 

44 

11 

41 
18 

43 
33 

45 
30 

40 
30 

52 

20 

70 
28 

74 
32 

73 
49 

68 
28 

69 
27 

69 

30 

65 
55 

62 
42 

46 
35 

55 
42 

62 
51 

70 
50 

70 
38 

68 

'0 

56 
26 

71 
30 

70 
40 

58.1 
32.1 

BARDSTOWN  5  J  PREP  5CH 

MAX 
MIN 

48 
25 

40 
19 

34 
13 

25 

2 

30 
21 

33 

17 

36 
28 

35 
28 

46 
24 

50 
24 

55 
22 

67 
34 

71 
42 

68 
30 

66 
29 

65 
23 

63 
39 

69 
53 

64 
31 

42 
30 

46 
35 

69 
43 

69 

44 

71 
43 

65 

21 

50 
21 

58 
26 

50 
33 

53.0 
28.6 

BAXTER 

MAX 

MIN 

50 
18 

49 
23 

54 
33 

39 
13 

33 

13 

48 
17 

43 
21 

44 
35 

41 
31 

35 

20 

49 
22 

54 
29 

67 
31 

72 
31 

64 
28 

62 
28 

68 
28 

66 
29 

62 
52 

55 
37 

47 
36 

55 
46 

62 
51 

66 

37 

68 

37 

56 
26 

53 

28 

66 
29 

54.6 
29.7 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

49 
28 

45 
27 

32 
17 

27 
6 

29 
19 

33 

19 

35 
32 

39 
31 

45 
25 

52 
23 

61 
28 

70 
38 

71 
51 

64 
32 

68 
33 

68 
27 

63 
49 

73 
57 

70 
30 

44 
35 

47 
36 

66 
46 

70 
43 

67 
47 

46 
23 

56 
19 

62 

34 

59 
37 

54.1 
31.9 

BENHAM 

MAX 
MIN 

52 

19 

50 
24 

52 

31 

36 
12 

28 
15 

45 

18 

43 
21 

44 
34 

40 
29 

40 
21 

48 
24 

65 
32 

68 

35 

70 
41 

59 
26 

53 
26 

70 
29 

69 
32 

64 
50 

58 

35 

46 
36 

55 

45 

66 

51 

68 
51 

68 
58 

67 
23 

55 
26 

68 
28 

55.8 
31.2 

BENTON  2 

MAX 
MIN 

58 
24 

48 
30 

30 
18 

27 
10 

34 

10 

33 
27 

34 
32 

34 
30 

44 
28 

50 
22 

64 
24 

65 
22 

68 
55 

60 
35 

69 
41 

71 
36 

65 

40 

72 
41 

68 
28 

44 
37 

46 
40 

62 
41 

66 

42 

66 

38 

50 
26 

68 
22 

65 

30 

59 
30 

54.4 
30.7 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

51 
34 

44 
22 

37 
23 

26 

8 

37 
13 

38 
17 

39 

30 

39 

30 

41 
28 

50 
29 

54 
33 

74 
42 

74 

64 

64 

65 

65 
57 

64 
34 

45 

31 

46 
36 

64 
45 

67 
46 

72 

54 

67 
25 

55 
25 

69 

41 

66 
35 

54.7 
32.2 

BLAINE  1  W 

MAX 
MIN 

47 
16 

52 
19 

35 
19 

35 

14 

28 
16 

36 

13 

34 
16 

40 
29 

37 
30 

40 
22 

49 
22 

50 

31 

64 
27 

74 
27 

64 
22 

60 
21 

60 
23 

70 
25 

67 

40 

45 
25 

46 
25 

48 
35 

65 

45 

66 
33 

72 
33 

59 
22 

52 
27 

70 
30 

52.4 
25.3 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 
MIN 

53 
26 

34 
30 

32 
13 

28 
12 

35 
19 

39 
23 

38 

34 

36 
30 

47 
27 

51 
26 

60 
25 

72 
38 

73 

50 

60 
37 

69 

37 

69 
32 

64 
43 

71 
48 

48 
34 

41 
36 

53 
40 

67 
55 

66 

44 

69 
39 

39 
25 

59 

20 

70 
39 

47 
44 

53.3 

33.1 

CAMP3ELLSV1LLE 

MAX 
MIN 

49 
29 

47 
27 

38 
19 

29 
6 

37 
18 

40 
21 

39 

33 

38 

32 

47 
28 

51 
27 

59 
26 

67 
42 

71 
51 

66 
39 

66 
36 

68 
26 

66 
42 

66 
57 

65 
33 

41 
33 

49 
36 

66 

47 

68 
44 

71 
49 

58 
23 

53 
23 

67 
37 

66 

37 

55.4 
33.0 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

48 
22 

38 

14 

30 
18 

27 
16 

33 

21 

34 
21 

40 
30 

39 
29 

46 
19 

47 
26 

49 
29 

55 
33 

69 
33 

66 

31 

65 

31 

63 
24 

56 
33 

66 
53 

67 
32 

42 
25 

45 
36 

64 
43 

66 

47 

69 
44 

66 

30 

46 
29 

54 
27 

54 
33 

51.7 
29.6 

CECILIA 

MAX 
MIN 

50 
28 

45 
24 

32 
23 

30 
5 

26 
11 

25 
20 

33 
23 

33 
26 

34 

24 

49 
24 

55 
28 

52 
32 

62 
34 

70 
35 

59 
34 

64 
25 

61 
34 

60 
47 

68 
30 

41 
32 

45 
36 

55 
44 

66 

70 
42 

62 
19 

38 
30 

54 
33 

56 
32 

49.9 
29.3 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

54 
28 

47 
22 

34 
10 

28 

30 
23 

35 
18 

39 

31 

35 

30 

45 
25 

51 
24 

52 

24 

67 
34 

72 
43 

72 
31 

65 
29 

67 
24 

67 
36 

66 

54 

70 
31 

50 
32 

44 
37 

64 
44 

69 

46 

73 
45 

65 

24 

53 
20 

56 
29 

56 
35 

54.6 
29.6 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

35 
18 

22 
9 

32 
15 

27 
16 

32 

20 

34 
20 

38 
29 

34 
26 

40 
23 

44 
25 

42 

31 

51 
34 

67 
36 

15 

34 

61 
40 

55 
26 

56 
42 

64 
53 

53 
30 

39 
26 

49 
35 

62 

44 

63 
46 

70 
45 

46 

30 

45 
27 

54 
32 

45 
33 

47.0 
30.3 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

44 
13 

48 
17 

34 
19 

30 
15 

33 
10 

35 
15 

34 
24 

41 

31 

33 
28 

42 
25 

48 
27 

50 
35 

57 
32 

70 
32 

59 
27 

61 
21 

56 
26 

65 
46 

65 
35 

43 
28 

41 
36 

51 
39 

65 
45 

67 
36 

70 
40 

45 
25 

46 
27 

61 
24 

49.9 
27.9 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

49 
21 

48 
24 

34 
22 

32 
9 

24 
12 

34 
19 

35 

22 

36 

31 

33 
29 

41 
28 

50 
29 

54 
31 

65 
42 

71 
39 

60 
32 

60 
32 

63 
26 

62 
47 

64 
33 

41 
30 

41 
30 

54 
37 

64 

45 

67 
45 

70 
38 

40 
24 

50 
25 

63 
36 

50.2 
30.0 

DEWEY  DAM 

MAX 
MIN 

50 

14 

54 

19 

35 
21 

35 

12 

31 
16 

40 
15 

39 

19 

3S 
30 

38 
31 

37 
22 

50 
29 

56 
33 

67 
29 

68 
31 

62 
22 

61 
24 

62 
24 

68 
25 

66 
46 

48 
27 

49 
31 

46 

37 

65 

42 

68 
36 

72 
37 

62 
29 

52 

28 

72 
32 

53.3 
27.2 

DIX  DAM 

MAX 

MIN 

49 
28 

47 
20 

35 
23 

24 

8 

32 
21 

35 

20 

36 
10 

35 
32 

41 
28 

50 

27 

53 

31 

64 

42 

72 
45 

72 
37 

63 

31 

63 
27 

63 
36 

64 
56 

65 

33 

40 
30 

45 
36 

65 

44 

66 

45 

70 
45 

67 
23 

46 
25 

60 
35 

61 
36 

53.1 
31.9 

ELUABETHTOWN 

MAX 
MIN 

46 
22 

43 
24 

35 

17 

27 
4 

30 
23 

34 
21 

35 
31 

34 
32 

44 
26 

50 
25 

55 
24 

64 

30 

70 
45 

64 
34 

66 

33 

64 
22 

62 
35 

68 

55 

66 

30 

42 
31 

45 
37 

66 

44 

66 

45 

69 

40 

64 
24 

50 

15 

60 

30 

54 

35 

52.7 
29.8 

FALMOUTH 

MAX 

MIN 

45 
19 

30 
15 

33 
20 

28 
13 

36 
23 

35 
18 

40 
2S 

36 
30 

42 
22 

46 
21 

43 
29 

53 
33 

72 
30 

65 
32 

64 
30 

58 
25 

62 
29 

66 

46 

62 
34 

41 
25 

45 
36 

65 
45 

68 

47 

72 

37 

65 
28 

47 
27 

58 
26 

53 
33 

51.1 
28.8 

FARMERS 

MAX 
MIN 

48 
IS 

45 
18 

35 

21 

33 
9 

36 
23 

36 

14 

40 
29 

36 
32 

39 

31 

47 
25 

45 
27 

59 

33 

59 
39 

60 
26 

60 
22 

66 
26 

66 

50 

66 
35 

43 
25 

48 
36 

65 
45 

68 

48 

73 
35 

65 
26 

53 
26 

54 
29 

63 
35 

52.6 
29. 0 

FLEMINGSBURG  2 

MAX 
MIN 

44 
27 

34 

15 

33 

19 

27 
9 

33 
22 

33 
IS 

38 
28 

36 

30 

37 
27 

43 
24 

41 
30 

50 
36 

66 

31 

63 
34 

59 
32 

55 
27 

65 
35 

64 
51 

62 

34 

40 
26 

45 
35 

63 

42 

65 
45 

69 
46 

63 
25 

46 
25 

60 
30 

52 
32 

49.6 
29.6 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

53 
25 

46 
32 

33 
18 

20 
13 

29 

11 

30 
17 

34 
24 

34 

31 

34 
25 

42 
21 

49 
25 

62 
27 

71 
45 

68 
30 

69 
32 

66 
37 

69 
52 

74 
52 

73 
36 

40 
27 

43 
34 

58 
37 

64 

40 

68 
43 

43 
31 

60 
25 

66 
29 

55 

37 

51.9 
30.6 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 
MIN 

52 

'3 

50 
22 

34 
19 

31 
11 

27 
16 

33 
20 

34 
25 

41 
31 

34 
29 

45 
27 

51 
28 

50 
29 

63 
33 

70 
33 

63 
32 

64 
26 

60 
25 

63 
36 

67 
35 

46 

31 

41 
32 

47 
36 

66 
46 

67 

41 

70 
40 

43 
25 

46 
27 

59 
29 

50.7 
26.5 

oLASGOW  WKAY 

MAX 

MIN 

54 
28 

41 
30 

36 
18 

25 

7 

32 

19 

41 
23 

39 
33 

40 
31 

45 
28 

52 
23 

58 
22 

67 
39 

71 
47 

65 
38 

65 
39 

69 
32 

65 
45 

69 
57 

65 
31 

42 
34 

52 
39 

68 

47 

69 

44 

71 
45 

57 
24 

54 
22 

70 
35 

61 
38 

55.1 
32.8 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 
MIN 

65 
25 

54 
29 

32 

17 

27 
5 

33 
18 

35 
25 

36 
31 

36 
31 

45 
24 

52 

20 

71 
25 

75 
26 

73 
54 

64 
33 

70 
39 

75 
31 

72 
49 

75 
58 

72 
29 

44 
36 

45 
35 

62 

43 

62 

44 

62 

39 

50 
24 

74 
25 

70 
39 

62 
36 

56.9 
31.8 

GRAYS^-;  1  5E 

MAX 

MIN 

45 
12 

50 
16 

32 

15 

35 
15 

29 

16 

35 

16 

34 
17 

40 
29 

35 
30 

39 
30 

45 
29 

50 
30 

52 

30 

71 
30 

57 
26 

56 
25 

55 
25 

67 
26 

65 
36 

45 
25 

41 
25 

45 
37 

62 
44 

65 

35 

71 
35 

59 
27 

46 
29 

64 
29 

49.8 
26.5 

GREENSaURG 

MAX 

MIN 

52 
23 

50 
23 

36 
28 

30 
7 

30 
8 

37 
17 

40 
25 

40 
34 

36 

30 

46 
21 

52 
23 

60 
24 

70 
38 

72 
37 

62 
29 

60 
24 

66 

30 

63 

40 

68 
35 

43 
32 

42 
35 

59 

40 

68 
44 

69 
41 

71 
34 

35 

20 

56 
22 

69 

33 

53.0 
28.5 

GREENVILLE  2  V 

MAX 
MIN 

53 
32 

46 

27 

29 

10 

19 
7 

29 

19 

33 
22 

35 
31 

34 

31 

45 
23 

52 
23 

63 
28 

71 
41 

69 
53 

64 
33 

63 
33 

70 
30 

64 
53 

73 
58 

73 
29 

42 

35 

45 
38 

64 
43 

70 
42 

67 
51 

59 
24 

64 
21 

59 
34 

56 

54.0 
32.4 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 

MIN 

53 
19 

48 
23 

34 
25 

33 
6 

38 
20 

38 

14 

39 

30 

36 
33 

42 
30 

51 
20 

53 
29 

66 
32 

73 
30 

73 
43 

63 
23 

65 
23 

66 

25 

65 

45 

65 

37 

47 
28 

46 
37 

63 
44 

66 
47 

71 
36 

70 
26 

52 
26 

70 
28 

70 
37 

55.8 
29.1 

HENDERSON  7  SSW 

MAX 
MIN 

44 
32 

40 
20 

26 
14 

30 
8 

30 
13 

34 
22 

34 
31 

33 
28 

43 
22 

49 
27 

60 
27 

67 
39 

69 

51 

62 
26 

67 
39 

65 
27 

63 

50 

73 
54 

68 

43 
31 

44 
35 

66 
42 

67 
42 

64 

37 

39 
22 

59 
19 

57 
34 

54 
32 

51.8 
30.5 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

55 
27 

59 
33 

38 

18 

28 

15 

32 

19 

40 
22 

38 
31 

38 

31 

45 
25 

48 
25 

53 
25 

64 
31 

73 
41 

66 
36 

63 
41 

66 

40 

74 
46 

65 
46 

73 

44 
32 

45 
37 

54 

40 

63 
42 

71 
46 

61 

27 

34 
24 

71 
30 

62 
35 

54.4 
31.9 

HINDMAN 

MAX 

MIN 

51 
19 

44 
25 

41 
32 

33 
10 

40 
23 

38 
15 

40 
35 

39 

30 

36 

30 

48 
23 

49 
28 

66 
35 

74 
31 

71 
49 

62 
23 

68 
25 

67 
26 

65 

51 

64 
45 

47 
32 

50 
40 

64 

47 

68 
52 

70 
36 

66 

27 

54 
25 

72 
29 

64 
36 

55.4 
31.4 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

54 
21 

56 
31 

33 
19 

23 
10 

26 
11 

33 
21 

43 
26 

38 
32 

34 
26 

45 
24 

53 
25 

65 
27 

75 
42 

71 
33 

62 
34 

69 
36 

71 
37 

63 
53 

75 

30 

45 

31 

41 
37 

59 
40 

62 
41 

72 
42 

11 

33 
19 

69 
21 

68 
37 

53.9 
29.6 

INEZ 

MAX 
MIN 

55 

17 

45 

21 

39 
22 

35 

11 

41 
24 

38 
14 

42 
28 

38 
32 

39 
32 

49 
24 

46 
29 

62 
32 

76 
35 

72 
42 

61 
23 

63 
23 

70 
24 

70 
47 

67 
26 

50 
26 

52 
36 

61 

37 

74 
38 

74 
34 

68 

30 

52 
28 

70 
27 

73 
27 

56.6 
28.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
FEBRUARY    1<J61 


Day  Of  Month 


IRVINGTON 
LEITCHFIELO 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LONDON  FAA  AIRPORT 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 
MAYFIELD 

MAYSVILLE  DAM  33 
MIOOLESBORO 

MONTICELLO 

MOUNT  STERLING 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RICHMOND 

RUSSELLVILLE 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE 

SOMERSET  1  N 

SUMMER  SHADE 

VANCEBURG  DAM  32 

WARSAW  MARKLANO  DAM 

WEST  LIBERTY 

WILLIAMSBURG  2 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

WOLF  CREEK  DAM 


MAX 
MIN 


30   20   14 


27   28   17 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 


26   22   13 


26   20   10 


56   47   28 


59   50   31 
35   30   17 


44   44   31 
10   17   16 


53   41   43 
26   26   23 


27   29   33 
10   20   23 


25   39   39 
10   18   20 


26   32   35 
13   23   23 


29   34   35 

10   18   25 


12   17   21 


14   19   27 


34   26   35 
16   16   16 


30   39   40 


48   48   34 
31   12   19 


57   51   33 
34   31   17 


56   34   22 
30   18   13 


56   47   28 


53   52   39 
23   25   20 


52   41   44 
22   28   32 


25   26   14 


47   48   35 
23   21   20 


29   30   16 


33   30   22 


49   48   33 
19   18   14 


49   42   39 
26   28   22 


39   27   30 


23   21   22 


17   26   29 


21   21   31 


35   46 
31   25 


33   45 
30   26 


33   42 
30   28 


33   31   26 


32   30   27 


33   43 
29   23 


39   45 
30   23 


40   40 
35   31 


36   47 
30   26 


40   35 
31   29 


41 

44 

33 

29 

35 

40 

30 

29 

11   12   13   14   IS  :  16   17   18   19   20   21   22   23   24  :  25   26 


27   28   29   30  I  31 


29   32   34 
10   17   25 


29   32   35 


24   29   30 


17   26   19 


27   30   35 


33   25   33 


11   19   23 


31   40   47 
10   18   20 


26   26   32 

10   15   20 


27   39   42 


34   37   35 
19   23   17 


28   32   35 


27   27   33 


10   10   16 


33   31   25 


36   45 
23   25 


36   39   46 
33   31   24 


35   35 
32   24 


40   37 
34   33 


35   46 
29   20 


36   33 
30   28 


38   47 
33   28 


32   28 
39   32 


40   46 
32   28 


39   35   38 


16   2  9   30 


21   33   31 


39   32 
25   22 


42   42   41 
24   36   30 


52   57   67 


26   31   41 


56   65 
28   38 


60   60 
2  9   40 


52   61 
29   35 


65   72 
24   35 


62   71 
27   39 


54   60   69 


55  68 

27  32 

65  72 

27  32 

4  3  41 

23  32 

60  73 

2  5  46 

59  69 

25  45 


71   63   66  j  65 
48   30   351  28 


59   73 
21   22 


58   65 
30   36 


63   70 
26   39 


52   65   73 


5  3   64 
25   30 


50   72 
3  2   36 


52   65   75 


50   52 
25   31 


25   27 
61   71 


52  57  67 

23  26  42 

58  60  70 

2Z  22  39 

42  38  51 

27  30  30 

44  41  50 

21  32  32 

38  50  50 

24  25  31 

42  55  62 

21  22  30 

41  44  47 

22  25  28 

46  53  59 

19  19  22 


37-  32 


59   69 
50   56 


69   60   61 


36   39   30 


68   58   63 


69   58   63 

37   34   33 


52   35   38 


73   70   53 


52   35   46 


32   32   28 


73   68   66 
34   54   29 


38   37   33 
67   57   70 


68   65   67 


70   65   72 
56   32   39 


37   31   31 
76   65   62 


45   32   35 


70   (.7   67 
52   36   38 


59   58   58 


73   67   66 


73   55   59 


70   58   63 
34   29   31 


30   35   24 


74   77   67 


60   53   64 


64   66   63 


50   58   68 


41   45   66   67 


53   51   57 


20   34  1  35 


58 

59 

40 

43 

68 

74 

53 

55 

29   49   54 


55   59 
50   51 


69   55 

27   53 


65   75 
53   57 


55   55 
24   34 


56   63 
27   52 


30   34   35 


59   40   49 
32   30   36 


67   66 
35   56 


71   74 
52   59 


61   73 
51   55 


55   71 
57   35 


70   75 
55   58 


71   62 
30   52 


70   67 
30   49 


55   75 
49   54 


63   64   65 
30   32   46 


65   73 
46   57 


71   65   69 


62   59   58 
30   32   47 

57   65   54 


70   64   68 


55   57   55 


51   64   59 


72   58 

27   31 


57   59 
25   50 


69   66 

2  7   40 


67   69   70 


59   44   53   51   67   69 
33   33   40  I  53   45   39 


52   53 
23   21 


57   52 
25   29 


46   41   45  1  67   67   69 


32   29   37 


42   26   26 


62   52 
36  I  36 

58  43 
35  I  35 

59  I  54 

33  i  38 

i 
54  1  49 

34  I  35 


45  I  65   56 


32   30   37 


69   43   46 


65   46   50 

43   31   41 


29   35   39 


55   43   40 
35   24   25 


52   49   57 


35   32   42 


54   40   45 
33   28   35 


66   44   45 


41   41   51 


73   44   44 
31   31   37 


61   50   50 


29   32   37 


57   43   55 


55   49   53 


65   43   40 
31   29   30 


52   44   52 


30   30   40 

65   41   45 
36   26   37 


32   26   35 


43   34   36 


30   25   27 


60   70   57 


52   69   69 


67   69   72 


55   58   64 


61   70   69 


58   67   71 


60   72   73 


65   72   66 


54   62   56 


69   59   69 


56   66   73 


65   65   71 


36   47   36 


41  46  50 

26  20  29 

40  70  62 

25  23  35 

44  64  65 

24  20  34 

64  54  67 


51 

24 

20 

71 

67 

55 

36 

28 

26 

65 

47 

68 

40 

26 

25 

67 

71 

52 

40 

40 

27 

58 

65 

53 

43 

28 

27 

7C 

62 

59 

50 

26 

23 

71 

55 

49 

45 

23 

25 

71 

47 

70 

45 

25 

26 

36  68 

25  24 

41  59 

26  25 

65  34 

25  21 

63  58 

30  29 

45  59 

23  11 


51   62 
21   20 


25   22   41 


69   35 
35   22 


63   55   69 


55 

56 

70 

57 

24 

15 

37 

39 

61 

50 

60 

43 

27 

27 

29 

31 

48 

48 

55 

47 

35 

29 

29 

33 

71 

58 

54 

70 

36 

27 

29 

29 

59 

56 

57 

74 

41 

26 

29 

37 

69 

43 

44 

54 

37 

23 

23 

31 

69 

40 

58 

70 

37 

26 

26 

32 

52. 
31. 

52. 
32. 

49. 
32. 

53. 

31. 

49. 
32. 

48. 
29 

54 
32 

54 
31 

55 
32 

55 

31 

.4 

54 
34 

.9 

.0 

48 
27 

.8 
.0 

57 
33 

.8 
•  4 

56 
33 

.3 

.0 

52 
31 

.1 
.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CYNTHIANA 

DANVILLE 

DEWEY  DAM 

EDDVVILLE  LOCK  F 

FARMERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

GEST  LOCK  3 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  7  SSW 

HOPKINSVILLE 

IRVINGTON 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LONDON  FAA  AIRPORT 
LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
MAYSVILLE  DAM  33 
MIDDLESBORO 
MILLERSTOWN 


MONT I CELLO 


OWEN-  JRO  2  W 


PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PIKEVILLE 
RUSSELLVILLE 
SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GMD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


1.0 
1 


2.0 
2 

.6 


1.0 

1 

.3 


5.7 
5 


1.0 

1 


9 
1.4 


3 
1.1 


2.0 
2 

1.6 

1 

5.6 
6 

2.0 


See  reference  notes  ioUowing  Stahon  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
FEBRUARY  1961 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


KENTUCKY 
FEBRUARY    1961 


STATION  INDEX 


ADOISON  DAM  4S 
ALBANY  4  N 
ANCHORAGE 
ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BARDSTOWN  S  J  PREI 

SAXTEfi 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BENTON 

BENTON  2 
BEREA  COLLEGE 
BEREA  WATER  WORKS 
BLAINE  1  W 
BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUB! 
BOWLING  GREEN  FAA 
BRENT  0AM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  > 

BUCKHORN 
SURDINE  2  NE 
SURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 

CAMPBELLSVILLE 
CANEYVILLE 

carrollton  lock   I 

CECILIA 

CLAY    CITY    1    WNW 

CLERMONT    1     SSE 


I CYNTHIANA 
|CYNTHIANA    2 
I  DANVILLE 
\  OAVELLA 

' DELPHI A   I    E 
|DEMA 

<  DEWEY   DAM 
DIX   DAM 

DUNDEE    BARRET 

I DUNMOR 
DYER 

iEDDYVILLE    LOCI 
EDMONTON 
ELI2ABETMT0WN 

ELKHORN    CITY 
lELKTON    2    S 
ALMOUTH 
'ARMERS 
LEMINGSBURG 

EMIN6SBURG    , 
iRD   LOCK    10 

0RD5    FEI 

RANK FOR 

RANKLIN 


OCK 


GLASGOW 
GLASGOW    WKAY 
GLENOALE    1     E 
GOLDEN    POND    8    N 
GRANT    DAM    36 

GRAYSON    1     S£ 
GREENSBURG 
GREENSBURG    HIWAT     6 
GREENUP    DAM    30 
GREENVILLE    2    W 

HALETS    MILL 

HARTFORD    6    NM 

HAZARD 

HAZARD    HATER    WORKS 

HEIDELBERG    LOCK    lA 

HENDERSON    7    SSW 

HERNDON 
I  HICKMAN    I    E 
jHICKSVILLE 

HIGH    BRIDGE    LOCK    7 

: HINDMAN 

jhodgenville  nat  paf 
[hopkinsville 

HYDEN 
INEZ 

IflVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE    1    SSW 
KENTUCKY    DAM 

LA    GRANGE    Z    NNW 


LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LIBERTY 


BRECKINR10( 
CLINTON 
JEFFERSON 
BOYD 


HARRISON 
20031  HARRISON 
2040 1  BOYLE 
20531  MARTIN 


PERRY 
KNOTT 
FLOYD 
MERCER 


2903 


I  INC 


lehin 


2908;  I 
2953|MAD1S0N 

2961 j CRITTENDEN 
3028  FRANKLIN 
3036  SIMPSON 

30461  PIKE 

3052IMENIFEE 
31 12 j MONROE 


430' GREEN 
435    GREEN 
443! GREENUP 
451    MUHLENBERG 


3714    PERRY 


3821 j GRAVES 


kl63lBRECKINRI0GE 

kl96    BREATHITT 
i255    LETCHER 


38  16 

86  33 

36  27 

82  36 

3i  52 

83  53 

36 

58 

66 

26 

-■" 

12 

86 

16 

37 

21 

83 

23 

17 

36 

85 

36 

46 

87 

5H 

37 

32 

87 

16 

37 

20 

85 

;, 

38 

85 

37 

40 

85 

57 

i' 

i-Z 

83 

56 

37 

5S 

85 

40 

36 

41 

89 

00 

36  50 
38  23 
38    23 


87  00 
S6    13 

88  05 


38 

40 

84 

20 

3fi 

09 

83 

33 

38 

25 

B3 

43 

38 

25 

83 

45 

16 

28 

88 

06 

14 

5? 

36 

43 

86 

34 

37 

33 

82 

10 

37 

57 

36 

38 

38 

1? 

84 

33 

38 

25 

84 

53 

37 

00 

85 

55 

37 

85 

37 

36 

85 

54 

36 

54 

38 

59 

84 

50 

38 

19 

82 

56 

il 

15 

85 

30 

3fl 

37 

12 

87 

12 

37 

03 

87 

20 

37 

ar 

15 

83 

12 

37 

53 

S6 

17 

37 

82 

56 

3fl 

37 

01 

88 

38 

26 

85 

?3 

37 

37 

84 

35 

37 

29 

86 

07 

36 

37 

21 

84 

55 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


tl 


CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. BARBARA  M.  COOL 
CHARLES  6.  BARRET 
CORPS  OF  ENGINEERS 
UNION  COLLEGE 


ST.  JOSEPH  PREP.  SCMOC 
C.  HOMER  NOLAN 

JAMES  H.  MILLER 

RADIO  STATION  WC6L 
JAMES  A.  GROSSMAN 
MRS.  LAURA  6.  GABBARO 
JOHN  LEE  BURTON 
WAYNE  0.  BERRY 

JAMES  R.  EDWARDS 

TVA-639 

FED.  AVIATION  AGENCY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ELDRIDGE  SKAG6S 

CORPS  0 

EOWIN  E 
MARVIN 
CORPS  0 
CORPS  0 

ENGINEERS 
JOHNSON 
.  LEE 

ENGINEERS 
ENGINEERS 

G.  V.  COX  SR. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  S.  VERTREES 
JOEL  W.  MOUNTZ 

BERNHEIM  FOUNDATION 
WOODSON  0.  FRANKLIN 
MRS  BENNIE  B.  WHITE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

MARSHALL  HILL 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

BALLARD  F.  WALKER.  . 
HATTIE  B.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 


LENA  BL. 
CORPS  0 
JOHN  E. 


EDMOND  0. 
S.  RICHAF 
FRANK  H. 


D  ANDERSON 
LAWSON 

.  STAMPER 


WILLIAM  H.  FISCHER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  KATIE  D.  NEAL 

MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 
MISS  ESTHER  WILSON 
E.  GUY  DECKARD 
WILLIAM  F.  BRAMBlETI 
CORPS  OF  ENGINEERS 


FISH 

WLOLF.  REFUGE 

CORPS 

OF  ENGINEERS 

ALBER 

G.  SWANAGAN 

HOWARD  PICKETT 

LYNN 

.  BLAKEMAN 

CORP 

f    ENGINEERS 

C.  R, 

LOVELL 

CLEATUS  £.  BRINKLEY 

DAVID 

BAILEY 

LEE  J 

hogston 

OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LUTHER  RITCHIE 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
NEWELL  F,  SMITH 
MRS,  FERN  F.  ELAM 
UNITED  FUEL  GAS  CO. 

FLOYD  G.  ROBBINS 
JAMES  0.  MALONEY 
HOBART  ISDN 
HUGH  W.  BUFFIN 
TVA-379-A 

S.  R.  VARABLE 
KENTUCKY  UTILITIES  CO. 
CLYDE  STIKElEATMER 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
PALLIA  F.  HANKLA 


^ 

U 

~^ 

OBSERVATION 

6 

U 

^ 

1 

TIME  AND 

z 

0 

p 

P 

TABLES 

STATION 

K 

COUNTY 

< 

2 

o 

OBSERVER 

|s 

^ 

a 

3 

i 

i 

ei 

1 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

4B25 

JESSAMINE 

37  45 

84 

~^ 

521 

~7A 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOCKPORT  LOCK  2 

*«57 

38  26 

84 

58 

485 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOGLICK  I  5 

4882 

CLARK 

37  51 

84 

02 

773 

c 

HUBERT  BURGHER 

LONDON 

4893 

LAUREL 

37  08 

64 

04 

1195 

c 

KNOXVILLE  FERTILIZER  CO 

LONDON  FAA  AP 

4896 

LAUREL 

37  05 

84 

05 

1191 

MID 

MID 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

LOUISA  2 

4946 

LAWRENCE 

38  07 

62 

36 

585 

SA 

(. 

HAROLD  C.  FERGUSON 

LOUISVILLE 

4949 

JEFFERSON 

36  14 

85 

46 

462 

MID 

c 

LOUISVILLE  G.*E.  CO. 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLO 

JEFFERSON 

36  13 

85 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOUISVILLE  WB  AP 

4954 

JEFFERSON 

38  11 

85 

44 

474 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

JEFFERSON 

38  17 

85 

48 

403 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOVELACEVILLE 

4967 

BALLARD 

36  58 

66 

50 

370 

5P 

5P 

BLAINE  MALONE 

5002 

BARREN 

36  53 

86 

02 

738 

WILLARO  E.  FOSTER 

MADISONVILLE  1  SE 

5067 

HOPKINS 

29 

439 

5P 

7A 

7A 

c 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

EDMONSON 

05 

600 

5P 

IP 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

CLAY 

37  06 

83 

43 

650 

6P 

NORA  S.  WHITE 

MARTIN  1  SSW 

5171 

FLOYD 

37  33 

82 

45 

655 

7A 

JAMES  D.  HUGHES 

HAYFIELD 

5230 

GRAVES 

'  36  44 

6P 

MAYFIELD  ELEC*  WTR.CO. 

MAYSVILLE  dam  33 

5243 

MASON 

38  36 

63 

42 

515 

7A 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MC  KEE 

5291 

JACKSON 

1000 

BA 

MC  KINNEYSBURG 

5301 

PENDLETON 

38  36 

64 

16 

662 

c 

RICHARD  T.  SYONOR 

META 

5370 

PIKE 

37  34 

82 

27 

730 

C 

MRS.  EDITH  J.  SMITH 

MIDDLESBORO 

BELL 

36  37 

1130 

MRS,  LELA  M.  HERRELL 

MIDDLESBORO  SEWAGE  PL 

BELL 

36  36 

1130 

c 

CITY  OF  MIDDLESBORO 

MIDWAY 

5407 

WOODFORD 

38  09 

84 

41 

8A 

CITY  OF  MIDWAY 

MILLERSBUR6 

5430 

BOURBON 

38  IB 

84 

789 

c 

CITY  WATER  WORKS 

MILLERSTOWN 

5438 

GRAYSON 

37  27 

66 

03 

586 

7A 

H 

OVA  M.  LAWLER 

MONTICELLO 

5524 

36  50 

ALVIN  L-  BERTRAM 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

5555 

38  11 

26 

PROF.  HENRY  C.  HAGGAN 

MOUNT  STERLING 

36  04 

83 

5b 

FRED  CARTMILL 

MOUNT  VERNON 

56*6 

ROCKCASTLE 

37  21 

1137 

8A 

BA 

CITY  OF  MT.  VERNON 

MUNFORDVILLE 

56B4jHART 

37  16 

85 

53 

624 

7A 

c 

SHERMAN  C.  PUCKETT 

MURRAY 

36  36 

6P 

MURRAY  STATE  COLLEGE 

OLIVE  HILL  2  WNW 

38  19 

12 

GEORGE  E.  DUVAL 

OLNEY 

6020 

HOPKINS 

37  14 

87 

47 

533 

8A 

MELVIE  PARLEE  NEISZ 

ONEIDA 

6028 

CLAY 

37  16 

63 

39 

750 

7A 

MRS.  ANNA  L.  BROWN 

ONEONTA  DAM  35 

6033 

CAMPBELL 

38  58 

64 

18 

512 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OWENSBORO  2  W 

6091 

DAVIESS 

37  46 

6P 

7A 

VIRGIL  D.  CLARK 

OWENSBORO  DAM  46 

60961  DAVIESS 

37  47 

87 

07 

404 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

6110  MC  CRACKEN 

37  04 

46 

MIO 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PADUCAH 

6115'mC  CRACKEN 

37  06 

88 

340 

5P 

5P 

WESTERN  P.  LACKEY 

PADUCAH  SEWAGE  PLANT 

6117  MC  CRACKEN 

37  06 

66 

36 

325 

c 

CITY  OF  PADUCAH 

PAINTSVILLE 

37  49 

62 

TA 

JESSE  FAIRCHlLD 

PARADISE  STEAM  PLANT 

6155iMUHLENBUR6 

37  16 

59 

402 

7A 

7A 

c 

PIKEVILLE 

6353  PIKE 

37  29 

62 

31 

666 

5P 

BP 

C  M 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PINEVILLE 

63841  BELL 

36  45 

S3 

42 

1002 

7A 

FOLEY  PARTIN 

PRINCETON 

6575 

CALDWELL 

37  06 

67 

53 

529 

SP 

5P 

ALTON  M.  HARVILL 

RAVENNA  LOCK  12 

6679 

ESTILL 

37  40 

63 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RICHMOND 

6805 

MADISON 

18 

1122 

8A 

6A 

THOMAS  C.  HERNDON 

ROCHESTER  LOCK  3 

6682 

OHIO 

37  13 

66 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RUSSELLVILLE 

7049 

LOGAN 

36  51 

66 

53 

590 

6P 

7A 

M 

MRS.  HILDA  L.  COX 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

7054 

LOGAN 

36  50 

86 

54 

576 

7A 

TVA-683 

SAOIEVILLE 

7074 

SCOTT 

38  23 

84 

33 

791 

c 

MRS.  TRESSIE  A.  RALSTON 

MARION 

37  35 

65 

21 

JOHN  B.  BAUER 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

WOODFORD 

37  56 

84 

49 

490 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SALYERSVILLE 

7129 

MAGOFFIN 

37  45 

63 

05 

859 

c 

STANLEY  GARDNER 

SALYERSVILLE  2  SE 

7134 

MAGOFFIN 

37  44 

83 

03 

920 

7A 

FORREST  C.  WILLIS 

SCOTTSVILLE 

7215 

ALLEN 

36  45 

66 

12 

770 

5P 

5P 

NOBLE  ALLEN 

SCOTTSVILLE  2  SW 

7220 

ALLEN 

36  44 

MRS.  IDELL  F.  DEERING 

SEBREE 

7234 

WEBSTER 

37  36 

87 

32 

350 

6P 

PAUL  D.  TOMPKINS 
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KENTUCKY  -  MARCH  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   85°  on  the  27th  at  Inez 
Lowest  Temperature:   19°  on  the  17th  at  Benham 

Greatest  Total  Precipitation:   9.17  inches  at  Benton  2  and  Paducah 

FAA  Airport 

Least  Total  Precipitation:   2.69  inches  at  Jeremiah 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.94  inches  on  the  6th  at 

Shelbyville 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   4.0  inches  at  Benham 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   3  inches  on  the  5th  at 

Edmonton 


PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 

Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from 
observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.   These 
observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  a 
Weather  Records  Processing  Center,  where  they  are  checked  for 
accuracy  and  completeness  and  placed  on  punch  cards.   These 
cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.   Print- 
ing and  mailing  is  done  at  the  National  Weather  Records  Center 
at  Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.   Records  for  any  state  can 
not  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that 
state  have  been  received.   Printing  can  not  be  done  until  all 
tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  main- 
tain high  quality  of  the  data.   A  realistic  deadline  for  mail- 
ing the  printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of 
the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month 
for  which  data  are  published).   If  any  recipient's  copy  is  un- 
duly delayed,  the  Director,  National  Weather  Records  Center, 
Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 
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4.73 
4.73 
4.94 

.46 
1.11 
1.06 
1.48 
1.33 

8+ 
21 

8 
8 

7 

.0 
1.0 

T 
1.0 

.5 

0 
T 
T 
T 
0 

9 
9 
9 

10 
11 
12 
10 
11 

0 
5 
2 
2 
3 

0 

1 

2 
1 
2 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 

KENTUCKY    1 
MARCH    1961 

Tern 

perature 

F 

lecip 

lation 

t  I 

1  1 
1  1 

1 
< 

||| 

J 

(5 

1 

V 

1 

s 
1 

No  of  Da^s 

i 

1   »l 
III 

1 

Sno 

w,  Sleet 

No  oi  Days 

Station 

Ma« 

Mm 

J 

1"? 
S    2 

i  S 

1 

• 
1 
o 
o 

0 

« 
1 

! 
§ 

kl 

li 

5  i 

5  J 

MOUNT    VERNON 
PIKEVILLE 
SOMERSET    I    N 
VANCEBUR6    DAM    32 
WEST    LIBERTY 

WILLIAMSBURG    2 

DIVISION 

61.0 
64.9 
60.3 
59.1 
S9.0M 

62.3 

39.6 
*1.6 
38.6 
38.3 
36. 5M 

38.3 

50.3 
53.3 
49.5 
46.7 
46. 8M 

50.3 

49.6 

1.7 
2.7 

75 
79 
74 
77 
76 

78 

5 

5 

5 
27 
28 

27+ 

25 
27 
25 
25 
21 

24 

17 
17 
2 
17 
17 

17+ 

450 
360 
477 
499 
556 

452 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

6 

9 

9 

15 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

5.09 
4.12 
5.32 
4.69 
4.70 

5.27 

4.45 

-  .55 

-  .05 

•  30 

-  .46 

.80 

.70 

1  .12 

1.12 

.95 

1.27 

4 
16 
6 
5 
4 

S 

.0 
.5 

0 
T 
0 
0 
0 

0 

10+ 

10 
10 
10 
11 
14 

15 

6 
2 
4 
3 

1 

2 

0 
0 

1 
1 
0 

1 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 

speed 

0.  h. 

Relati 

ve    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

-  •  s 

ill 
<£  as 

1 

3 

?8.5 
?  >■  = 

Station 

0^ 

U    O    > 

III 

1 

> 
< 

1    , 

i2  a 

.2 

0     a 

_  a 
II 

a 

(0 

0  u 

H 

8 
3 

1 

o 

0) 
Oi 

s 

1 

3 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

ssw 

14 

12.1 

35 

ssw 

6 

73 

78 

66 

64 

10 

4 

5 

5 

0 

0 

24 

- 

8.2 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

s 

18 

12.7 

- 

- 

- 

84 

88 

70 

72 

9 

2 

7 

3 

2 

0 

23 

- 

8.0 

LOUISVILLE    WB   AIRPORT 

w 

9 

9.1 

34 

w 

6 

79 

84 

70 

68 

9 

3 

7 

4 

2 

0 

25 

35 



8.1 
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DAILY  PRECIPITATION 


AODISWi  0AM  45 
ALBANY  *  H 
ANCHORAGE 
ASHLAND  DAM  29 
BARBOURVILLE 

8AH0STOWN  S  J  PREP  SCH 

BAXTEfi 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BENTON  2 

BEREA  COLLEGE 
BEREA  WATER  yORK,S 
BLAINE  1  H 
BOWLING  GREEN 
BOMLING  GREEN  SUBSTA 

BOVL[NG  GREEN  FAA  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
BUROINE  2  NE 
BURKESVILLE 

CADIZ  LOCK.  E 
CALHOUN  LOCK  2 
CAKTBELLSVILLE 
CANEYVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 

CECILIA 

CLAY  CITY  1  WNH 

CLERNOMT  1  S5E 

COBB 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COVINGTON  WB  AIRPORT 
CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 
CTNTHIANA  2 
DANVILLE 


OELPHIA  X  E 

3.27 

DEWEY  DAM 

3.70 

>IX  DAM 

'..Bl 

>UNDEE  2  SE 

owmcm 

5.86 

EDOirviLLE  LOCK  F 

4.83 

EDMONTON 

5.29 

ELIZABETHTOWN 

7.65 

ELKHORN  CITY 

4.26 

ELKTON  2  S 

6.20 

FALMOUTH 

5.30 

FARMERS 

3.99 

FLEMINGSBURG 

4.80 

FLEMINGSeURG  2 

4.48 

FORO  LOCK  10 

4.16 

FOROS  FERRY  DAM 

50 

5.04 

FRANKFORT  LOCK  4 

6.11 

FRANKLIN  1  £ 

4.41 

FREEBURN  2  SW 

3.88 

FRENCHBURG 

5.91 

GAMALIEL  1  S 

4.47 

GEORGETOWN  WATER 

WORKS 

5.62 

GEST  LOCK  3 

7.25 

GLASGOW 

5.43 

GLASGOW  WKAY 

5.62 

GLENDALE  1  E 

6.11 

GOLDEN  POHD  8  N 

5,64 

GRANT  DAM  38 

5.51 

GRAYSON  1  SE 

4.16 

GREENSBURG 

5.02 

GREENSBURG  HIWAY 

61  BR 

4,43 

GREENUP  DAM  30 

3.64 

GREENVILLE  2  W 

4.67 

HARTFORD  6  NW 

6.96 

HAZARD  WATER  WORKS 

4.36 

HEIDELBERG  LOCK 

14      R 

4,85 

HENDERSON  7  SSW 

5.80 

HICKMAN  1  E 
HICKSVILLE 
HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN 

HOPKINSViLLE 

HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  1  SSW 
KENTUCKY  DAM 
LA  GRANGE  2  NNW 

LANCASTER 

LEITCMFIELD 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOCKPORT  LOCK  2 
LONDON  FAA  AIRPORT 
LOUISA  2 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOVELACEVILLE 
MAOISONVILLE  1  SE 
MAMItOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 

MARTIN  1  SSW 
MAYFIELO 

HATSVILLE  DAM  33 
MCKEE 
MIDDLESBORO 

MILLERSTOWN 
MONTICELLO 
MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON 
MUNFOROVILLE 

MURRAY 

OLNEY 

ONEIDA 

ONEONTA  DAM  35 

OWENSBORO  2  W 


4.81 
4.86 
D2.96 

5.44 
5.40 

5.11 


5.59 
5.55 
6,85 


Day  of  Month 


i  5.51 


,46  1.85   .96 


.06  1.16   T 
,27   .49  2.15 


.17  1.25  .56 
.22  .95  1.40 
.12   .76  1.33 


1.85  1.32 


1.21 

.51 

.ti 

.?5 

1.49 

.14 

.65 

.15 

.B3 

>.42 

T     .16 

.15  1.20  1 

T     .43  2.65 


.41   .74  1.08 
.26        1 
.09  1.22 

.05 

.54  1.29  2.11 

.02 

.48         .31 

.62  1.43  1.46 


.42 

.81 

.00 

.54 

.64 

.15 

T 

.80 

.59 

.67 

.11  2.14 

.10 

.60 

.86 

.67 

,40 

.78 

10       U       12 


13      14      15 


16      17      18 


T     .02 

T 

.OS 


.85 

.19 

.03 

T 

.19 

.52 

T 

T 

.41 

.36 

.22 

.12 

T 

.03 

.37 

.0? 

.10 

T 

.30 

.16 

.02 

T 

.10 
,30 

.25   ,39   .12 


.01 

.03 

.16 

T 

.25 

1.36 

25      26      27 


.751  .19   .11   .03 


.15' 

.16 

.05 

.96! 

,11 

.04 

,07' 

.17 

,09 

.76 

.02 

.3? 

,90. 

,04 

,06 

.19 

,35 

,36 
,02 
,27 


,20|   ,01   .03 


.12   .17   .04 


.Oil   .25   .03   .25'   .02 


,05 
T  ' 
,251 


.27 

.03 

T 

,23 


,07 
.19 


.72 
,90 

1.14 

I   .40 
I   ,34 

.26 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13       14       15       16       17       18 


OWENSBORO  DAM  '.6 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PAOUCAH 
PATNTSVILLE 
PARADISE  STEAM  PLANT 

PI  SEVILLE 

PINEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUSSTA 


VALLEV  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 

VANCEBURG  DAM  32 
WARSAW  MARK.LAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 

WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  A 


6.36 

4.10 


SALVISA  LOCK  6 

5.69 

SALYERSVILLE  2  5E 

4.62 

SCOTTSVILLE 

5.71 

SCOTTSVILLE  2  SW 

3.06 

SEBREE 

6.00 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

6.09 

SHEL6YV1LLE 

7.50 

SHEPHEROSVILLE 

6.44 

SOMERSET  1  N 

5.32 

SPRINGFIELD 

5.02 

STEARNS 

6.02 

SUMMER  SHADE 

5,46 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

5.87 

TAYLORSVILLE 

6.05 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

6.98 

TYRONE  LOCK  5 

6.02 

UNIONTOWN  DAM  49 

5.36 

6.271 
6.08| 

'i.ei 

5.48^ 


.02 

.03 

.42, 

.03 

■  66 

.08 

.02 

.01 

.02! 

.39 

.34 

.16 

.71 

.65 

.911 

.18 

.70 

.76. 

.76 

.36 

.05 

.48 

.60 

.13[ 

.59 

.39 

.10 

.09 

.46 

.25 

.09 

.79 

.02 

.u 

*28 

.151 

.07 

.64 

.03 

.40  1.60 

.90 

.28 

.98  1 

.88 

.81 

T 

.93  2 

.94 

•  24 

.70 

.30  1 

.50 

.17 

.46 

.42 

.04  1 

.12 

.07 

.72 

.30 

.28  1 

.13 

.08 
.86 

.32 
.78 

.46 

.21  1 

.00 

.02 

.00 

T 

.52 

.15 

1.08 

.00 

.06 

.20  1 

.22 

.84 

.35 

.69 

.53  1 

.65 

.85 

.14 

.46 

.93 

.86 

.32 

.03 

.55  1 

.15 

.01 

.93 

.07 

.07 

.15 

.36 

.39 

.24 

.58  1 

.77 

.54 

.37 

T 

.12 

.61 

.17 

.60 

.02 

.58  1 

.76 

.30 

.33 

.06  1.04  1.48 


97   .12   .70 


.05 

.2; 

.OS 

.15 

.08 

1.13 

T 

.32 

.60 

.97 

.19   T 

.74 

.35 

.15 

.10 
.24 
.08 


REFERENCE  NOTES 
lay  be  obtalDed  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst 


t  Weather  Burea 
e  post  office. 


Airport  Station,  Lee  Terminal,  Standlford  Field,  Louisville 


Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  nlles  and  direction  fr 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issui 

Stations  appearing  in  tbe  IndeXf  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  ti 

Divisions,  as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  naps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  'F,  precipitation  and  eva] 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°?. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporati' 
and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


of  this  bulletin. 
o  late  to  be  included  in  this 


inches  and  ' 


Monthly  degree  day  totals 
nd  Wind"  Table,   Max  and  Uin  in  "Evaporation 
taken  at  the  present 


equivalent 
uses  of  loc 

L  Ground"  Table,  an 


al  snowfall  table  include  1 


and  sleet.  Entries  of  1 


Snow  on  ground  lo  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  PAA  stations.   For  those  stations  s 
to  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the  following: 

Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  publlsheeulater  In  "Hourly  Preclpltatlo 


alues  are  at  6:00  < 


Recording  Rain  Gage  Station. 

"Soil  Temperature"  Table. 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   Omission  of  data  in  any  1 

"Supplemental  Data"  Table. 


Ho  : 


Data"  Bulletin. 


nth  indicates 


wfall 


nd/o: 


ground  In  that 


nth. 


OTHER  REFERENCE  NOTES 


Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 


ecord  in  the  "Cllaatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  he  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow 
+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown, 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the 

on  the  roof  of  a  building, 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B  Adjusted  to  a  full  month, 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall, 
H  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  lesi 

carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for 
R  Amounts  from  recording  gage,   (These  amounts  are  essentially  accurate  but 
SS  This  entry  In  time  of  observatli     "       -       - 
T  Trace,  an  amount  too  soall  to 
V   Includes  total  for  previous  month, 

Z  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 
VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

conditions  in  the  U.  3.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY, 
the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 


I 


olumn  in  Station  Index  1 


10  days  record  is  ml: 
a  full  month, 
ay  vary  slightly  fro: 
made  near  sunset. 


sing, 
the 


are  exposed  In  a  shelter  located 


See  "Daily  Temperature"  Table  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data 
to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 


nd  STORM  DATA,  all  of  which  may 


Information  concerning  the  history  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.   That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  ma; 
.._  .    ^  -_  ^^^    ,-^__.      ,  iggugg  qj  LocbI  d iffla t o log 1 cb 1  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


be  found  In  the  latest  : 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Docu»ents.   Remlttanca  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 


Station 

AOOISON  DAM  45 

ANCHORAGE 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BENTON  2 

BEREA  COLLEGE 

BLAINE  1  W 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCI;  1 

CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

DEHEY  DAM 

DIX  DAM 

ELIZABETHTOWN 

FALMOUTH 

FARMERS 

FLEMINGSBURG  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK.  4 

GLASGOW  W<AY 
GOLDEN  POND  8  N 
GRAYSON  1  SE 
GREENSBURG 
GREENVILLE  2  W 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  I  E 


HOPKINSVILLE 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


4ft   44 
35   28 


42   60 
34   27 


43   59 
35   29 


46   56 
39   28 


44   60 
33   27 


47  65  64 

37  32  41 

53  43  55 

40  23  30 

52  64  61 

38  33  38 

43  69  67 

36  32  45 

40  ft^  59 

35  23  26 

46  63  65 

39  30  43 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


43   60   64 


42   59 
35   33 


40   43 
35   29 


33   30   43 


41   43   59 


38   41   58 


65   66   70 


64   65 
54   56 


62   68 
50   50 


65   71 
51   59 


65   70 
29   48 


66   72 
56   62 


66   76   73 


69   60 
29   49 


67   70 
57   60 


66   70 
52   59 


63   65 
54   60 


64   64 
42   5  3 


67   67 
55   56 


62   65 
54   60 


66   63 
40   53 


74   60   58 
40   40   32 


58   61   42 
37   36   30 


70 

47 

47 

30 

70 

53 

53 

29 

63 

42 

36 

27 

35 

31 

31 

43 

52 

42 

44 

59 

70 

59 

36 

29 

28 

26 

47 

42 

59 

64 

65 

72 

36 

31 

41 

53 

59 

43 

60 

64 

64 

70 

37 

26 

43 

55 

61 

43 

60 

66 

63 

64 

35 

25 

33 

56 

58 

42   60   69 


40   56 
34   29 


46   65 
35   35 


42   43 
35   29 


36   30   45 


50   60   60 
36   36   40 


39   41 
32   26 


48   63 
37   34 


64   64   71 


60   67 
52   56 


70   66 
61   56 


41   54   57 


66   71 
54   62 


68   76 
55   54 


69   63 
43   53 


65   67 
39   54 


68   71   69 


70   73   68 
52   52   26 


75   62   70 


65   66   45 


69   63   43 


70   60   60 


72   63   49 


37  41  30 

68  61  61 
42  42  29 

76  63  73 

41  41  31 

69  63  53 

42  42  29 


66  66   41 
38   41   30 

67  66   ft6 


36   45   26 


63   61   45 


40   39   31 
66   60   43 


74   65   49 
42   39   31 


74   59   70 


44   54   65 
34   34   40 


50   66   61 
26   32   37 


44   66   66 


50   62   70 
30   27   32 


50   67   66 


35   48   66 
29   26   26 


53   69   65 
29   36   44 


25   30   35 


56   67   63 
26   3  7   44 


37   46   70 


52   68   61 
27   38   44 


49   66   64 
26   38   43 


52   69   68 


46   62   64 
26   35   37 


37   53   65 
30   27   32 


36   48   65 
29   2  9   44 


37   48   69 
29   24   32 


47   66 


66 


60  67  47 

46  40  40 

66  55  56 

51  37  33 

64  62  59 

46  43  35 

65  62  65 

44  43  28 

69  63  61 

47  37  31 

67  60  48 
30  43  30 

71  59  64 

52  41 

67  61 

45  46  28 

65  62  52 

52  42  36 

67  68  63 

54  40  36 


32  46 

70  50  60 

50  35  36 

69  67  64 

52  40  34 

67  65  55 

51  40  36 

66  66  43 

49  42  34 

69  69  60 

50  40  31 

66  46  51 


65   66   45 


44   58   66 


58   63   56 


68   77 
43   50 


50   64   64 


45   55 
32   34 


41   58   69 
36   28   30 


41   46   66 
36   29   32 


45   59   69 
37   27   27 


68   69 
55   61 


66   72 
39   46 


63   66 
41   57 


66   7B 
45   50 


69   61   46 


65   69   55 
41   49   30 


59   60   47 
39   35   31 


73   66   ftS 


70   72   57 


76   64   55 
44   46   31 


64   65   54 


28  33  40 

50  66  65 

27  37  36 

48  67  65 

30  29  31 

45  65  69 

26  24  30 

44  65  65 

26  26  38 

54  68  62 

29  42  47 

50  67 

30  31  35 

52  68  65 

25  41  47 

55  70  69 
2  5  42  49 

35  44  65 

26  25  32 

42  51  67 

27  29  40 

53  69  69 
26  44  50 


48  69  69 

30  25  30 

53  69  60 

29  41  50 

53  59  68 

26  30  35 


47   67   69 
25   25   30 


66   67 
47   42 


71   65   50 
34   49   31 


66   66   61 
51   42   3  5 


64   59   62 
51   41   31 


68   64   54 
50   41   32 


67   67 
45   42 


66   56   59 
44   40   42 


63   67   44 
35   43   35 


69   66   62 
52   42   32 


60   57   56 
50   42 


70   64   46 
33   43   36 


67   70   46 
44   43   29 


70   59   60 
54   42 


67   66 
44   43 


67   52   61 
50   39   42 


66   62   60 
49   43   44 


65   65   66 
42   42   30 


59   54   50 

30   30   30 


51   47   60 
23   25   34 


50   43 
30   26 


60   58   56 
34   23   42 


51  48  63 
24  24  32 

63  52  60 

31  24  25 

62  52  67 
29  29  38 

61  50  56 
31  19  24 

52  54 

33  33  25 

57  50 
27  24  35 

63  50  45 
27  20  26 

53  52  62 
33  30  43 

52  52  64 

26  26  39 

53  49  54 
29  26  32 

62  50  46 

27  26  26 

58  53  59 
25  26  32 

46  41  52 

29  24  31 

55  49  46 

25  25  27 

61  49  50 

26  24  24 

67  51   50 

30  24   25 

59  49 

27  25 

54  49   61 
27   26   37 

52   45   57 
26   25   32 

49   46   67 
25   22   32 

47   45   53 
24   24   32 


62   46   56 

40   40   42 


53   56 
35   47 


56   59   56 
46   37   44 


42   36   46 


59   59   71 


57   53   56 


56   58 
40   43 


63   59   60 
34   39   39 


54   59   56 
43   43   41 


56   59   57 
46   42   49 


43   36   44 


64   48   54 
43   40   40 


64   54   58 
37   40   46 


51   53   57 
38   33   45 


56 

50 

56 

57 

53 

36 

34 

37 

34 

40 

61 

54 

56 

55 

53 

37 

39 

39 

38 

38 

65 

59 

62 

54 

59 

36   41   41 


60   55   57 


62   50 

42   40 


52   46   46 

44   39   37 


56   55   47 


59   48 
43   38 


41   37   36 


60   57   49 


65   60   49 
40   40   35 


49   49   53 


42   40   37 


56   48 
42   40 


55   46   49 
42   40   39 


57   46   47 
42   40   38 


58   52   50 
4ft   ftO   38 


54   54   46 
41   40   36 


56   49 
42   40 


43   40   38 


49   64   66 
34   34   38 


60   70 
40   36 


58   69 
38   31 


61   72   74 


60   52   45 
28   27   27 


51   55   63 
30   30   41 


55   55   55 
38   31   31 


60   47   42 
29   25   26 


65  53 

30  28 

55  53 

26  30 


54   55 
40   49 


54   56   59 
43   34   47 


59   58 
36   48 


56   57   55 
43   34   46 


47   53   56 
41   42   44 


61   50   55 
35   36   36 


58   62   58 
47   43   49 


67   58   65 
49   43 


57   57   58 
32   37   37 


65   51   59 


60   53 
42   41 


ftO   40   40 


54   54   45 
ftO   36   38 


53   46   47 


53   50   49 
38   41   38 


42   41   40 


52   49   49 


46   46   47 
41   40   36 


60   55   47 
38   41   39 


56   47   48 


55   50   50 
42   40   40 


45   64 
38   30 


63   69   77 
31   40   55 


43   62   73 


69  72  77 

26  35  51 

58  74  72 

40  35  56 

46  59  66 

39  40  39 

61  72  74 

30  37  55 

63  72  71 

41  39  55 

60  69  73 

41  32  5ft 

ftft  64  70 

41  35  42 

65  70  74 

40  33  53 

58  70  73 

35  42  54 

46  59  70 

36  28  33 

46  59  72 

38  34  36 

58  61  74 

40  30  43 


74  64  56  56 

44  34  36  36 

65  54  53  46 
46  32  37  38 

66  58  55  53 
55  36  39  38 

70  65  62  61 

45  33  43  43 

73  65  56  55 

48  32  38  37 

66  60  63  64 


72   60   60 
50   33   40 


62   66   65 

43   43 


64   5  8 
38   41 


7  2   64   5  6 

54   32   33   39 


75   65 
34   26 


57   56 
26   40 


57.2 
38.3 


59.0 
39.5 


63.6 
39.3 


60.3 
36.2 


60.2 
37.3 


59.9 

37.6 


61.1 
40.3 


61.9 

40.1 


58.4 
34.4 


54   59 
36   42 


48   56   72 
27   29   43 


49   58   71 
26   27   23 


62   71   56 


68   62   66 


63   59   62 
29   20   33 


52   51   64 
30   29   39 


53   56   55 
35   36   41 


61   51   66 
30   21   36 


59   55   55 


57   50   60 
29   22 


62   61   61 
50   41   47 


43   43   40 


56   58   45 
39   41 


49   43   47 
39   40   37 


58   56 
38   41 


55   49   54 


63   50   55 


61   6ft   61 


63       ft9       56 
ftft       ftl       ft3 


62   62   60 
45   41   45 


58 

71 

71 

41 

35 

51 

57 

70 

74 

42 

34 

57 

60 

72 

74 

37 

29 

45 

59 

71 

75 

37 

29 

42 

53 

72 

72 

50 
36 

69  64  60  53 

54  33  ftl  ftl 

73  65  52  51 

ft7  37  35 

72  6ft  55  55 
52  32  37  39 

76  66  59  57 

50  31  ftO  39 

63  51  52  43 

ftO  36  32  35 

73  63  55  55 
46  31  36  37 

71  64  55 

51  32  35 


59.6 
40.6 


60.1 
41.3 


59.2 
39.9 


56.5 
38.3 


61.6 
39.4 


54.8 
36.1 


56.6 
37.5 


76   64 
47   34 


56   61 

34   40 


70   60   56   56 
52   33   39   39 


56   54 
ftO   39 


69   64   5ft   48 
46   33   38   »2 


70   61   57   56 
ft7   32   39 


ft2   ftO   39 


56   51   53 
ftl   40   39 


41   40   39 


56   56   55 


36  31  50 

66  66  75 

31  44  51 

48  60  70 

39  32 

63  73  73 
31  34  56 

65  66 

35  39  52 

47  58  71 

40  28  31 

50  63  74 

39  34  40 

64  68  75 
29  37  56 

61  73  75 

37  26  40 

62  54  75 

32  44  55 

60  63  66 

33  40  49 

61  74  74 

40  27  40 

52  62  71 

32  34  44 

62  77  85 
37  26  36 


65   59   53 

51   33   35   37 


51   55   49 
40   40 


73   65   57   55 
50   35   39 


60.4 
36.1 


60.1 
40.2 


59.1 
40.5 


58.8 
38.1 


57.1 
38.3 


56.2 
ftO.8 


56.6 
36.8 


70   62   58   55 
56   35   ftl   41 


76   67   55   55 
48   45   42 


75   60   59   55 
45   38   38   38 


73   69   54 
52   34   41 


60.8 
41.6 


61.8 
41.8 


56.9 
36.4 


59.4 
38.5 


72  59  59  56 
51  35  40 

74  65  61  61 

43  31  43  39 

69  54  56  50 

47  35  39  40 

73  71  53  53 
46  42  41 

69  59  62  53 

43  36  44  40 

77  71  56  57 

53  37  39  40 

77  53  50 

49  39  43 


60.5 
41.7 


63.3 
37.2 


50.2 
40.4 


52.8 
38.5 


59.7 
39.6 


63.0 
37.2 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  31  - 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
MARCH  1961 


IRVINGTON 

MAX 
MIN 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
HIN 

MAYFIELD 

MAX 
MIN 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

HIDDLESBORO 

MAX 

MIN 

MONT  I  CELLO 

MAX 
MIN 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

MOUNT  VERNON 

MAX 

MIN 

MURRAY 

MAX 
MIN 

OWENSBORO  2    W 

MAX 
MIN 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

PAOUCAH 

MAX 

MIN 

PARADISE  STEAM  PLANT 

MAX 
MIN 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

SHELBYVILLE 

MAX 
MIN 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 
MIN 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 
MIN 

WILLIAHSTOWN  5  WSW 

MAX 
MIN 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

Day  Of  Month 


45   63   67 
36   32   42 


46   62   64 
36   31   42 


41   57   63 
32   31   41 


42   58   66 
32   25   36 


44   62   66 
36   33   43 


33   30   39 


37   33   43 


44   62   65 


50   65   61 
36   35   44 


33   27   28 


52   56   63 
40   26   28 


43   60   68 


35   25   32 


42   60   68 
37   27   42 


52   65   61 
38   36   43 


47   63   61 
37   33   41 


60   63   63 
37   35   46 


52   65   62 
36   36   44 


38   30   34 


44   62   70 


49   66   61 
36   26   35 


34   29   30 


46   65   66 


46   62   67 
38   32   44 


32   30   34 


44   56   66 
37   25   40 


43   62   67 
37   29   42 


30   27   37 


42   61   61 


39   44   59 


59   44   59 
40   27   24 


38   40   58 
31   29   31 


54   45   51 


64   66   7  5 
54   60   57 


70 

73 

66 

60 

44 

60 

58 

40 

34 

30 

69 

66 

56 

62 

36 

59 

54 

40 

32 

28 

76 

68 

61 

65 

34 

55 

55 

44 

33 

26 

66   67   74 
57   62   50 


66   65   70 


53   62   55 


69   71 
60   58 


70   76   73 


75   75 
62   56 


63   65 
50   54 


73   74   72 


70   74   68 


56   58   59 


69   70 
61   59 


63   65 
54   5  7 


67   74   67 
51   60   57 


65   68   70 


66   70 
57   52 


60   71 
49   51 


63   64 
52   52 


67   70   74 
30   46   54 


61   44 
36   29 


59   63   42 


61 
33 

42 
31 

64 
36 

50 
33 

63 
35 

46 
31 

62 

38 

44 
29 

69 
52 

52 
29 

65 
37 

46 
34 

57 
36 

66 
30 

69 

51 

51 
29 

67   65   38 
49   36   29 


70 

71 

65 

66 

46 

59 

56 

42 

46 

29 

75 

69 

64 

65 

46 

60 

58 

44 

46 

37 

75 

76 

74 

66 

49 

63 

56 

43 

37 

32 

69 

75 

66 

60 

51 

60 

57 

41 

35 

31 

73 

71 

67 

61 

48 

61 

47 

43 

33 

32 

72 

74 

72 

64 

50 

62 

57 

43 

38 

33 

67 

71 

77 

65 

58 

57 

59 

43 

44 

32 

79 

76 

72 

75 

52 

55 

57 

55 

52 

33 

73 

77 

64 

64 

49 

61 

56 

42 

36 

30 

65 

72 

67 

61 

63 

52 

60 

41 

42 

28 

60 

44 

53 

39 

30 

26 

60 

61 

40 

40 

30 

25 

65 

43 

50 

34 

29 

26 

60 

41 

53 

35 

29 

23 

66 

47 

43 

46 

30 

28 

63 

42 

46 

35 

32 

32 

64 

69 

36 

47 

30 

27 

72 

71 

39 

57 

28 

26 

56 

61 

37 

37 

27 

26 

65 

67 

40 

45 

31 

24 

53   66   62 
26   38   43 


53   68   63 
29   38   45 


27   34   41 


47   67   64 
29   29   33 


51   68   61 
33   42   45 


50   65   60 
30   36   39 


55   69   64 


53   69   66 
28   45   46 


53   69   67 
25   40   47 


48   69   69 
29   26   31 


54   67   62 
27   42   52 


38   46   66 
30   26   32 


52   66   66 
31   29   32 


50   67   65 
26   30   36 


46   65   67 
26   32   39 


56   65   67 
28   30   39 


55   62   70 


51   68   66 
29   40   44 


53   67   60 
27   42   52 


56   70   68 
30   45   49 


47   55   70 
29   34   44 


56   71   62 
22   36   42 


36   49   66 
26   27   40 


53   71   62 
26   41   45 


58   59 
38   35 


58   65 
39   31 


47   34   34 


53 

64 

49 

35 

30 

31 

49 

56 

52 

37 

36 

30 

46 

59 

50 

32 

34 

28 

60 

56 

55 

41 

42 

32 

68   55   58 


65 

66 

41 

34 

65 

65 

43 

28 

57 

55 

42 

45 

67   66   46 


61   65 
43   29 


67   62   63 


65  58 
41  35 

64  63 

41  34 

58  56 

42  44 

53  62 

40  39 

57  56 

41  42 

58  57 

42  45 

70  53 

42  37 

63  69 

47  33 

58  58 

40  35 

66  43 

41  32 

56  58 

42  39 

70  68 

46  36 

66  43 
40  3  3 

62  63 

40  32 

50  62 

35  31 

67  53 

41  34 

50  53 

37  42 


54   48   61 


54   46 
44   32 


65   44 
39   32 


70   47 
34   27 


29   24   39 

49   43   59 
27   24   33 


53  65 

33  45 

56  54  63 

30  26  34 

54  53  66 
2  8  2  6  40 

60  53  65 

33  21  39 

55  54  64 
33  34  46 

54  48  42 

27  26  27 

60  61  60 
37  23  39 

55  57  63 

31  26  40 

54  47  57 
26  24  32 

57  52  60 

28  25  36 

55  54  64 
33  34  44 

54 
30 

52 

33  34  45 

57  54  65 

33  34  46 

62  56  56 

32  31  33 

57  57  65 

34  27  38 

58  55  65 

30  31  41 

61  49  50 

26  24  26 

55  55  65 

31  31  43 

54  55  64 

32  31  42 

57  49  44 

27  24  26 

53  53  60 

29  26  36 

51  56  61 

30  29  40 

53  43  52 

28  25  32 

46  47  66 

29  28  33 

55  50  48 
27  21  24 


71  56  63 

33  24  29 

51  46  43 

26  22  23 

65  53  56 

27  27  30 


60   52   56 
43   40   46 


69   54   55 
43   40   41 


54   55   66 
42   37   42 


56   64   56 
46   44   40 


56   62 
42   38 


53   52   66 
41   36   46 


68   53   54 
42   40   43 


59   52   56 
42   41   46 


60   60   55 
46   42   46 


64   65   62 
51   46   50 


56   55   62 
42   39   42 


55   54 
33   36 


63   72   69 
49   36   48 


57   70   63 
49   44   48 


57   56 
37   48 


56   64   60 
42   42   50 


56   56   56 

44   40   43 


56   50   54 
41   41   48 


47   62   47 
42   41   43 


57   56   52 
42   42 


65   49 

44   42   44 


61   65   61 
50   46   50 


56   56   52 

42   41   44 


58   56 

41   36   39 


56   53   66 
40   41   48 


58   64   56 
48   43   49 


60   48   64 
36   36   30 


66   66   60 
49   42   47 


66   66   59 

47   42   48 


59   58   57 
40   34   46 


55   54   68 
40   36   44 


60   57   61 
33   39   39 


61   60   73 
41   45   45 


56   53   50 
31   31   31 


64   55   68 
44   46   46 


46   46 
39   36 


46   48 
40   35 


45   46 

37   38 


45   44 
40   38 


47   48 
41   40 


52   46   45 
41   40   38 


50   46   56 


47   47 
40   39 


41   40   35 

60   57   47 
39   43   39 


57   54   48 


55   46 
42   39 


51   50 
41   37 


52   49 
39   36 


50   56 

40   37 


50   56 
42   39 


46   47 
40   36 


47   52 
40   38 


49   55 
43   41 


57   51   49 
39   40   39 


57 

48 

45 

42 

49 

49 

40 

38 

54 

44 

39 

37 

50 

49 

40 

38 

47 

53 

41 

38 

53 

46 

39 

37 

52 

60 

40 

37 

38  40  36 

52  60  46 

42  42  39 

5*  47  46 

45  40  38 

54  58  49 

43  43  39 

56  60  49 

40  42  37 

67  62  46 

41  37  35 

56  59  48 

38  42  39 


69   76 
39   54 


71   77 
42   55 


57   68   70 
41   38   53 


72 

31   49 


67 

40   50 


58   69   74 
40   37   50 


67   65   73 
30   36   54 


64   66   76 
30   37   55 


68   67 
60   3* 


62   56 

39   35 


64   56 
41   31 


65   54 
41   39 


64   54 
40   37 


6  8   60 
62   40 


7  2   62 

60   35 


63  74  72 

40  26  48 

65  65 

32  43  53 

51  58  72 

37  31  31 

64  72  70 

41  29  39 


70   71 
35 


62   61   73 


32   42   55 


56   53 
40   38 


57   51 
40   39 


52   45 
38   36 


59   62 
43   42 


55   50 

42   34 


52   46 
39   32 


7  3   67   60   60 
56   31   41   40 


69   65 
42   34 


69   62 
52   41 


73   63 
46   35 


66   65 
43   33 


64   54 
40   42 


54   54 

37   37 


64   63 
45   46 


68   62   57   56 
43   33   42 


69   60 
64   36 


43   54 
66   71 


32   34   34 


78   78 
32   45 


66   67   77 
28   37   54 


47   60   72 
37   37   50 


70   62 

40   30 


7  2   66 
6  5   40 


67   66 

48   37 


66   64 
44   40 


72   63 
52   40 


76   69 
50   36 


69   60 
46   41 


71   60 
51   37 


70   62 
51   35 


55   54 
41   43 


60   54 
40   40 


55   47 
40   36 


68 
42 


62  74  78 

30  34  56 

54  7*  73 

29  42  56 


47  59   59 

38  38 

60  72   72 

37  33   52 

64  73   73 

26  36   55 

59  70   77 

39  32   47 

69  68   73 

38  32   47 

48  63 
37  28   29 

50  64 

37  31 

45  59 

36  3* 

50  62 

30  32   33 


72   62 
56   36 


59   52 
66   3* 


72   64 
50   34 


67   57 
38   31 


69   57 
52   33 


70   60 
61   37 


64   54 
43   35 


76   61 
42   32 


72   56 
49   33 


71   63 
46   33 


74   70 
46   33 


5*   53 
36   36 


60   56 
42   40 


59   56 
41   41 


See  Beference  Notes  Following  station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KENTUCKY 
MARCH  1961 


BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BENHAH 

BEHEA  COLLEGE 

CAMPBELLSVILLE 

COVINGTON  ?rB  AIRPORT 

CYNTHIANA 

DANVILLE 

DEWEY  DAD 

FARMERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

HENDERSON  7  SSW 

IRVINGTON 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LONDON  FAA  AIRPORT 
LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
MAYSVILLE  DAM  33 
HIDOLESBORO 
MILLERSTOWN 
MONT I CELLO 
OWENSBORO  2  W 
PIKEVILLE 
SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  oi  month 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
MARCH  1961 


:« 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


KENTUCKY 
MARCH  1961 
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STATION  INDEX 


OBSERVATION 

Q 

s 

U 

U 

1 

TIME  AND 

2 

B 

P 

TABLES 

STATION 

X 

a 

COUNTY 

< 

< 

2 

OBSERVER 

i 

i 

1 

ii 

ADDISON    DAM    45 

0031 

BRECKINRIDGE 

37    55 

86    34 

380 

6A 

6A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

ALBANY    4    H 

0063 

CLINTON 

38    16 

85    33 

700 

7P 

7P 

KflS. BARBARA    M.    COOL 
CHARLES    G.    BARRET 

ASHLAND    0AM    29 

OZS*. 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BARBOUBVILLE 

0381 

KNOX 

36    52 

83    53 

1000 

6P 

6P 

UNION    COLLEGE 

BARDSTOWN    S    J    PREP    SCH 

0397 

NELSON 

37    46 

85    28 

631 

5P 

5P 

H 

ST.    JOSEPH    PREP.    SCHOOL 

eAXTEf! 

C.    HOMER    NOLAN 

37    25 

86    52 

6P 

6P 

E.    G.    YOUNG 

BENHAM 

0595 

HARLAN 

36    56 

82    57 

1585 

H 

C.    C.    WHITEAKER 

BENTON 

0611 

MARSHALL 

36    51 

88    20 

395 

JAMES    H.    MILLER 

BENTON    2 

0615    MARSHALL 

36    51 

S8    20 

305 

5P 

5P 

RADIO    STATION    WCBL 

BEREfl    COLLEGE 

0619    MAOISON 

37    34 

84    18 

1070 

6P 

6P 

C    H 

JAMES    A.    GROSSMAN 

062*.    MADISON 

37    33 

1010 

BLAINE    1    W 

0752    LAWRENCE 

38    02 

82    52 

aONNIEVILLE 

OSS'.  JHART 

37    23 

85    54 

684 

5P 

5P 

WAYNE    0.    BERRY 

80MLING    GREEN 

090*,   LaRPEN 

37    00 

86    26 

536 

7A 

JAMES    R.    EDWARDS 

BOWLING    GREEN    SUBSTA 

37    01 

86    26 

5A 

TVA-639 

BOWLING   GREEN    FAA    AP 

36    56 

86    26 

535 

MID 

FED.    AVIATION    AGENCY 

BRENT    DAM    36 

)97e 

CAMPBELL 

39    03 

84    25 

7A 

CORPS   OF   ENGINEERS 

BROWNSVILLE    LOCK    6 

10<.6 

EDMONSON 

37    12 

86    16 

405 

7A 

ELDRIDGE    SKAGGS 

BUCKMORN 

loao  iPERRY 

37    21 

83    23 

936 

CORPS    Of    ENGINEERS 

1120  IpikE 

37    13 

82    35 

1643 

C 

EDWIN    E.    JOHNSON 

1137  ICUMBERLANO 

65    22 

600 

MARVIN    M.     LEE 

CADIZ    LOCK    E 

1206    TRIGG 

36    46 

67    58 

384 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

CALHOUN    LOCK    2 

1227  ,MC    LEAN 

37    32 

402 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

CAMPBELLSVILLE 

1256    TAYLOR 

37    20 

85    21 

771 

6P 

6P 

H 

ALVA    MC    KINLEY 

129i.   GPAYSON 

CARfiOLLTON    LOCK    1 

1345   iCARPOLL 

3fl    41 

85     11 

480 

4P 

7A 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

CECILIA 

1406    HARDIN 

37    40 

WILLIAM    S.    VERTHEES 

CLAY    CITY     1     WNW 

1576    POWELL 

37    52 

83    56 

712 

7A 

JOEL    W.    MOUNTZ 

1611    'buLLITT 

37    55 

85    40 

5*0 

5P 

5P 

BERNHEIM    FOUNDATION 

CLINTON 

1631    JHICKMAN 

36    41 

89    00 

390 

WOODSON    0.    FRANKLIN 

COBB 

36    59 

87    47 

COLLEGE    MILL    LOCK    11 

170-.  lESTlLL 

37    47 

84    06 

611 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

COVINGTON    WS    AIRPORT 

1855    BOONE 

39    04 

84    40 

669 

MID 

MID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

CUMBERLAND    FALLS    ST    PK 

1969  |WHITLEY 

36    50 

84     19 

1070 

5P 

CY.    DEPT.    OF    CONS. 

CYNTHIANA 

1998   HARRISON 

38    23 

84    IB 

664 

7A 

H 

MARSHALL    HILL 

CYNTHIANA    2 

2003   HARRISON 

38    23 

8A 

:Y.    CARDINAL    DAIRY 

DANVILLE 

2040    BOYLE 

37    39 

84    46 

955 

7A 

7A 

H 

?.    P.    COLDIOON 

DAVEULA 

2053    MARTIN 

37    46 

82    3? 

718 

MRS,    EVA    M.    DAVIS 

OELPHIA    1    E 

2132    PERRY 

^ 

37    02 

83    07 

1647 

6P 

BALLARD    F.    WALKER,    JR. 

2139  XNOTT 

37    Z5 

62    46 

850 

HATTIE    B.    BARNEY 

OEWEV    DAM 

2160   FLOYO 

1   j    37    45 

82    47 

7A 

7A 

7A 

C    H 

CORPS    OF    ENGINEERS 

2214  ^ERCER 

7A 

7A 

PHILLIP    0.    THACKER 

DUNDEE    2    SE 

2358    MUHLENBERG 

37    33 

86    43 

431 

7A 

c 

JESSE    L.    HUFF 

OUNMOR 

2366   UhlENBERG 

37    05 

87    00 

592 

7A 

N.    0.    GIVENS 

OYER 

2391    8RECKENRIDGE 

37    43 

86     13 

793 

c 

LENA    BLAIR 

tOMONTON^    '"°"    "^ 

2445   tTON 
2469    METCALFE 

37    03 

85    37 

855 

7A 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

ELIZABETMTOWN 

2510  JHARDIN 

37    41 

65    52 

739 

6P 

6P 

RADIO    STATION    W I  EL 

ELKHORN    CITY 

2528  ,PIKE 

37    18 

B2    21 

800 

7A 

EOMOND    0.    BENNETT 

ELKTON    2    S 

2548    TOOD 

36    47 

67    10 

520 

7A 

S.    RICHARD    ANDERSON 

38    40 

B*    20 

560 

2903    FLEMING 

83    33 

668 

MRS.    C.    C.    STAMPER 

FLEMINGSBURG 

38    25 

83    43 

658 

7A 

MRS.    ALHYRTA    B.    HALL 

FLEMINGSBU»G    2 

2908    FLEMING 

38    25 

83    45 

911 

6P 

mo 

WILLIAM    H.     FISCHER 

FOPD    LOCK    10 

2953   iMAOISON 

37    54 

84    16 

660 

6A 

CORPS    OF    ENGINEEi'S 

FOPOS     FERRY    DAM    50 

2961    CRITTENDEN 

>410 

C    M 

CORPS    OF    ENGINEERS 

FRANKFORT     LOCK    4 

3028   iFRANKLlN 

38    14 

64    52 

504 

5A 

6A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

FRANKLIN     1     E 

3036    SIMPSON 

36    43 

86    34 

690 

7A 

MRS    KATIE    0.    NEAL 

FREEBURN    2    5W 

3046     >IKE 

37    33 

82    10 

730 

8A 

MRS    ALTA    S.    GOOSLIN 

FRENCHBURG 

3052    MENIFEE 

37    57 

83    39 

664 

7A 

MISS    ESTHER    WILSON 

3112   iMONPOE 

GEORGETOWN    WATER    WORKS 

3194   ,SCOTT 

38    12 

84    33 

688 

8A 

WILLIAM    F.    flPAMBLETT 

GEST    LOCK    3 

3203   HENRY 

38    25 

84    53 

490 

7A 

C    H 

CORPS    OF    ENGINEERS 

GLASGOW 

37    00 

85    55 

760 

7A 

EMILY    M.    BEAM 

GLASGOW    WKAY 

325Z   ^lARDIN 

37    00 

85    55 

808 

6P 

GLENOALE    1     E 

37    36 

85    54 

710 

7A 

DEWEY    S.    HILL 

GOLDEN    POND    B    N 

36    54 

FISH    +    WLOLF.    REFUGE 

GRANT     DAM    38 

3358     )OONE 

38    59 

84    50 

503 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

GPAVSON    1     SE 

3392   BARTER 

3B    19 

82    56 

900 

feA 

5A 

ALBERT    G.    SWANAGAN 

GREENSBURG 

630 

GPEENSBURG    MIWAY    61    BR 

3435    GREEN 

37    15 

65    30 

590 

7A 

LYNN    T.     BLAKEMAN 

GREENUP    DAM    30 

82    51 

538 

7A 

CORP   OF    ENGINEERS 

GREENVILLE    2    W 

3451    ^UHLENBERG 

37    12 

67    12 

519 

5P 

5P 

C,    R.    LOVELL 

HALEYS    MILL 

3539    CHRISTIAN 

37    03 

87    20 

740 

c 

CLEATUS    E.    BPINKLEY 

iHARTFORD    6    NW 

3652    DHIO 

37    32 

86    54 

429 

DAVID    K.    CARSON 

HAZARD 

3709    PERRY 

37    15 

83     12 

B69 

HAZARD    WATER    WORKS 

3714     >EBRY 
3741     LEE 

37    15 

B3     11 

680 

7A 

H 

LEE    J,    HOGSTON 

HEIDELBERG    LOCK    1* 

37    33 

83    46 

663 

5P 

6A 

C    H 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HENDERSON     7     SSW 

3762   HENDERSON 

37    45 

87    38 

3B2 

6P 

6P 

H 

FRANK    STREET 

3798    CHRISTIAN 

512 

Ic 

C.    W.    KEATTS 

HICKMAN     I     E 

3816  ^ULTON 

36    34 

89     10 

362 

7A 

7A 

MRS,    NELL    S.    CALVIN 

3821    IgRAVES 

36    46 

88    30 

440 

3837    JESSAMINE 

37    49 

84    43 

544 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HINOMAN 

37    20 

82    59 

1190 

5P 

5P 

LUTHER    RITCHIE 

3929    LARUE 

c 

NATIONAL     PAOK     SERVICE 

HOPKINSVILLE 

3994     CHRISTIAN 

36    5] 

67    30 

540 

7A 

7A 

H 

NEWELL     F.     SMITH 

HYOEN 

4093    LESLIE 

37    10 

890 

MRS.     FERN    F.     ELAH 

|1NEZ 

4134     lARTIN 

37    52 

62    32 

538 

5P 

6P 

UNITED    FUEL    GAS    CO. 

ilflVlNGTON 

4165     IRECKINRIOGE 

37    53 

86    18 

6*6 

7P 

7P 

H 

FLOYO   G.    ROBBINS 

Ijackson 

4196    BREATHITT 

37    33 

83    23 

795 

7A 

JAMES    0.     MALONEY 

JEREMIAH 

4255  tETCHER 
4*14  ILIVINGSTON 

37    10 

82    56 

1150 

5P 

HOBART     ISON 

37    57 

7A 

HUGH   W.    BUFF  IN 

KENTUCKY    DAM 

37    01 

88    16 

362 

5A 

TVA-379-A 

LA    GRANGE    2    NNW 

4595    3LDHAM 
4620    GARRARD 

38    26 

85    23 

880 

5P 

S.    R.    VARABLE 

LANCASTER 

1032 

KENTUCKY    UTILITIES    CO. 

■LEITCHFIELD 

A703    GRAYSON 

37    29 

86    IB 

642 

6P 

BA 

CLYDE    STIKELEATMER 

MID 

MID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

r-" 

4755    CASEY 

37    21 

84    55 

772 

7A 

C 

PALLIA    F.    HANKLA 

^ 

OBSERVATION 

6 

i 

U 

M 

1 

< 

TIME  AND 

z 

6 

P 

TABLES 

STATION 

13 

COUNTY 

< 

3 

3 
1 

OBSERVER 

1 

1 

^ 
S 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    S         4625   IjESSAMINE              1 

37    45 

6*    35 

521 

7A 

C           IcORPS   OF    ENGINEERS                1 

LOCKPORT    LOCK    2                          4857  flENRY                        | 

8*    58 

465 

6A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

LOGLICK    1    S 

4682    CLARK                         | 

37    51 

84    02 

HUBERT    BURGHER 

LONDON 

4  893 

LAUREL 

37    08 

84    04 

1195 

NOXVILLE    FERTILIZER    CO 

LONDON    FAA    AP 

4  896 

LAUREL 

37    05 

84    05 

1191 

MID 

MID 

H      FED.    AVIATION    AGENCY           1 

LOUISA    2 

4946 

LAWRENCE 

38    07 

82    36 

5  85 

8A 

C            HAROLD    C.    FERGUSON 

LOUISVILLE 

JEFFERSON 

462 

C           ILOUISVILLE    G.+E.    CO.           i 

LOUISVILLE    BOWMAN    FLO 

4951   UEFFERSON 

36    13 

85    40 

55S 

CORPS   OF    ENGINEERS 

JEFFERSON 

36    11 

85    44 

474 

-    HJ    U.S.    WEATHER    BUREAU 

LOUISVILLE    UPPER    GAGE 

4955 

JEFFERSON 

38    17 

85    48 

403 

5A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

LOVELACEVILLE 

4957 

BALLARD 

36    5B 

88    50 

370 

5P 

5P 

BLAINE    MAlONE 

LUCAS 

5002    3ARREN 

86    02 

738 

:            WILLARD    E.    FOSTER 

MADISONVILLE    1    SE 

5057 

439 

5P 

:        ^omer  welborn.  jp. 

MAMMOTH    CAVE    PARK 

5097 

lDMONSON 

37     11 

86    05 

BOO 

5P 

IP 

MANCHESTER    *    SE 

5111 

CLAY 

37    06 

83    43 

850 

6P 

7A 

NORA    S.    WHITE 

MARTIN    1    SSW 

5171 

FLOYD 

37    33 

62    45 

655 

7A 

JAMES    D.    HUGHES 

«YFIELO 

MAYSVILLE    DAM    33 
MC    KEE 

5230 

GRAVES 

36    4* 

68    39 

364 

5P 

7A 

IAYFIELD    ELEC*    WTR. CO. 

5243 

MASON 

38    38 

83    42 

515 

7A 

C    H 

:ORPS    OF    ENGINEERS 

5291 

JACKSON 

37    26 

84    00 

1000 

MC    KINNEYSBURG 

5301 

PENDLETON 

38    36 

84    16 

562 

RICHARD     T.     SYONOR 

,«T. 

PIKE 

37    34 

82    27 

730 

WS.     EDITH    J.     SMITH 

MIDDLES6OR0                                   :5389  ^ELL 

36    37 

63    43 

1130 

5P 

7A 

H 

WS.    LELA    M.    HERRELL 

MIDOLESBORO    SEWAGE    PL         ,5396  JBELL 

36    38 

83    43 

1130 

c 

CITY   OF    MIDOLESBORO 

MIDWAY                                                 ^5407 

WOODFORD 

36    09 

6*    41 

8A 

CITY    OF    MIDWAY 

MILLERSBURG                                    5430 

BOURBON 

38    18 

a*    09 

789 

CITY    WATER    WORKS 

!mILLEB5T0WN                                    5438 

GRAYSON 

37    27 

86    03 

588 

7A 

M      JOVA    M.    LAWLER                              1 

jMONTICELLO                                       552* 

ALVIN    L.    BEOTOflH 

3B    11 

770 

c 

PROF.    HENRY    C.    HAGGAN 

MOUNT     STERLING                            5640 

MONTGOMERY 

38    04 

930 

5P 

5P 

FRED    CARTMILL 

MOUNT    VERNON                                 5648  WOCKCASTlE 

37    21 

84    20 

CITY    OF    MT.    VERNON 

MUNFORDVILLE                                 15664  LaRT 

37    16 

85    53 

524 

7A 

SHERMAN    C.    PUCKETT 

MURRAY                                                 15694  JCALLOWAY 
bLlVE    HILL    2    WNW                      ,6013   «:ARTER 

36    36 

&P 

36    19 

83     12 

895 

C 

GEORGE    E.    DUVAL 

OLNEY                                                    ,6020   WkINS 

ONEIDA                                                  6028   ICLAY 

37    16 

83    39 

750 

7A 

MRS.    ANNA    L.    BROWN 

'ONEONTA    DAM    35                            6033    CAMPBELL 

38    56 

84    18 

512 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

'OWENSBORO    2    W                              16091    DAVIESS 

37    46 

87    09 

420 

6P 

7A 

H 

VIRGIL    0.    CLARK 

OWENSBORO    DAM    46                      .6096    DAVIESS 
PAOUCAH    FAA    AIRPORT               6110  Uq    CRACKEN 
PAOUCAH                                              |6I15  'mc    CRACKEN 

87    07 

40* 

&A 

C 

CORPS    OF    ENGINEERS 

37    04 

ae    46 

1ID 

37    06 

86    37 

340 

5P 

SP 

WESTERN    P.    LACKEY 

PAOUCAH    SEWAGE    PLANT           ,6117  Uc    CRACKEN 
PAINTSVILLE                                    ;6136  jjOHNSON 

37    06 

86    36 

325 

c 

CITY    OF    PAOUCAH 

82    48 

620 

PARADISE    STEAM    PLANT            6155  JMUHLENBURG 

37    16 

86    59 

402 

7A 

7A 

c 

rVA-754 

IPIKEVILLE                                         ,6353   plKE 
■PINEVILLE                                         [6384   ^ELL 

37    29 

62    31 

5P 

ep 

C    H 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

35    45 

83    42 

1002 

7A 

FOLEY    PARTIN 

'PRINCETON                                         5575  'CALDWELL 

? 

37    06 

87    53 

529 

5P 

5P 

ALTON   M.    HAfiVlLL 

RAVENNA    LOCK    12                          6579|ESTILL 

534 

RICHMOND                                           '6805  'mADISON 

ROCHESTER    LOCK    3                      16882  pMIO 

37    13 

86    54 

401 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

RUSSELLVILLE                                 ,7049    LOGAN 

36    51 

66    53 

590 

5P 

7A 

H 

MRS.    HILDA    L.    COX 

RUSSELLVILLE    SUBSTA              17054   LOGAN 

36    50 

86    54 

576 

7A 

TvA-663 

SADIEVlLLE                                      17074    SCOTT 

84    33 

c 

MRS.    TRESSIE    A.    RALSTON 

ST    MARY                                                     7096    MARION 

8 

37    35 

85    21 

743 

JOHN    B.    BAUER 

SALVISA    LOCK    6                           7121   jwOODFORD 

37    56 

64    49 

490 

5A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

SALTERSVILLE                                 ;7l29  ,MAG0FF1N 

5 

37    45 

83    05 

859 

c 

STANLEY    GARDNER 

SALYERSVILLE    2    SE                    7134  'maGOFFIN 

5 

37    ** 

83    03 

920 

7A 

FORREST    C.    WILLIS 

SCOTTSVILLE    2    SW                      7220   ^LLEN 
SE8REE                                                 ,7234  [WEBSTER 
SHAWNEE    STEAM    PLANT               7311   |mC    CRACKEN 

65    12 

770 

5P 

NOBLE    ALLEN 

85    13 

760 

MRS.     IDELL    F.    DEERING 

37    36 

87    32 

350 

5P 

>AUL    0.    TOMPKINS 

37    09 

88    47 

3*5 

5A 

TVA-709 

SHEPHERDSVILLE                            7334  IbuLLITT 

38    13 

85    16 

8*1 

7A 

7A 

VIRGIL   D.    CROUCH 

38    00 

B5    44 

4*6 

TA 

OVID    K.    MAGRUDER 

SMITHFIELD    4    S                           ,7473  'shELBY 

38    20 

85    16 

862 

c 

SOMERSET                                            ,7508  (PULASKI 
SOMERSET    1    N                                 ,7510  [PULASK I 

37    06 

84    37 

1050 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

37    07 

84    37 

1050 

5P 

6P 

» 

RADIO    STA   WSFC 

SPRINGFIELD                                   |7604  |wASMlNGT0N 

37    41 

85    14 

736 

7A 

MM.    H.    GOATLEY 

STEARNS                                                      7677   jMC     CREARY 
SUMMER    SHADE                                  7800   ^TCALFE 
SUMMER    SHADE    SUBSTA              ,7805   ^ETCALFE 

1420 

c 

MRS    GLADYS    M.    GRIFFITH 

36    53 

85    43 

B6* 

5P 

6P 

H 

CHAS.    H.    MC    MURTREY 

36    53 

85    40 

TVA-664 

TATHAM    SPRINGS                           ,7924   WASHINGTON 

37    52 

85    09 

592 

c 

R.    C.    DEDMAN 

TAYLORSVILLE                                 ,7948 

SPENCER 

38    02 

85    21 

463 

7A 

MRS,    KATHRVN    B.    CARR 

TOMPKINSVILLE    WTR    WKS           8060 

MONROE 

85    41 

905 

c 

TOMPKINSVILLE    WATER    WKS 

iTURKET    CREEK    SCHOOL               8144 

36    45 

88    05 

390 

7A 

TVA-680 

InJ^rson 

38    02 

84    51 

524 

CORPS   OF    ENGINEERS 

JUNIONTOWN    DAM    49                       8197 

UNION 

37    46 

87    57 

35B 

6A 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

IvALLEY    VIEW    LOCK    9                 8246 

JESSAMINE 

37    51 

84    25 

571 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

,VANBU»EN                                            8250 

ANDERSON 

7A 

EVERETT    M.    MC    GAUGHEY 

iVANCEBURG    DAM    32                       8259 

LEWIS 

38    39 

83    21 

525 

6P 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

CayNESBURG    7    NE                          8486 

84    58 

110 

LINCOLN 

37    25 

84    36 

1215 

7A 

MRS,     RITA    RIDDER 

1 

MORGAN 

37    55 

83    15 

790 

7A 

7A 

ARNOLD    0.    MELTON 

'wiLLlAMSflURG    2                                H709 
WlLLlAMSTOWN    5    WSW                18714 

WHITLEY 

36    43 

84    09 

985 

SA 

6A 

ESTIL    H.     MEADOWS 

HENRY    NORTMCUTT 

iwlLLOW    LOCK    13                           18724  [lEE 

37    36 

CORPS    OF    ENGINEERS 

|WOLF    CREEK    DAM                           'bBOT 

(USSELL 

36    52 

B5    09 

585 

8A 

8A 

6A 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

WOODBURY    LOCK    4 

BS24 

3UTLEH 

3 

37    11 

86    38 

504 

CORPS    OF    ENGINEERS 
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KENTUCKY  -  APRIL  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:   91°  on  the  24th  at  Inez  and  Pikeville 
Lowest  Temperature:   21°  on  the  2nd  at  Williamstown  5  WSW 

Greatest  Total  Precipitation:   10.20  inches  at  Princeton 

Least  Total  Precipitation:   2.81  inches  at  Covington  WB  Airport 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.22  inches  on  the  10th  at  Monticello 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   4.0  inches  at  Danville 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   3  inches  on  the  3rd  at 

Danville 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
APRIL  1961 


Temperalute 


WESTERN 

EAVER    DAM 

ENTON    2 

OROS    FERRY    DAM    50 

OLDEN    POND    8    N 

REENVILLE    2    W 

iENDERSON    7    SSW 
llCKMAN    1    E 
OPKINSVILLE 
OVELACEVILLE 
ADISONVILLE    1    SE 

lAYFlELD 

URRAY 

WENSBORO    2    W 

AOUCAH    FAA    AIRPORT 

ADUCAH 

ARADISE  STEAM  PLANT 

RINCETON 

USSELLVILLE 

DIVISION 

CENTRAL 

DOISON  DAM  45 

NCHORAGE 

AROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

ONNIEVILLE 

OWLING  GREEN  FAA  AP 

AHPBELLSVILLE 
ECILIA 

LERMONT  1  SSE 
LIZABETHTOWN 
iLASGOW  WKAY 

.REENSBURG 
RVIN6T0N 
EITCHFIELD 
OUISVILLE 
OUISVILLE  WB  AP 

lAMMOTH  CAVE  PARK 
COTTSVILLE 
lUMMER  SHADE 
lOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 

BLUE    GRASS 
lEREA    COLLEGE 

;arrollton  lock  i 
;ovington  wb  airport 
:ynthiana  2 

lANVILLE 

IIX  DAM 
■ALMOUTH 
■LEMINGSBURG  2 
•RANKFORT  LOCK  4 
•EXINGTON  WB  AIRPORT 

1AYSVILLE  DAM  33 

WUNT  STERLING 

ilCMMOND 

JHELBYVILLE 

(ARSAW  MARKLAND  DAM 

(ILLIAMSTOWN  5  WSW 

DIVISION 

EASTERN 

ASHLAND  DAM  29 
iARBOURVILLE 
SAXTER 
iENHAM 
JLAINE  1  W 

5EWEY  DAM 
=ARM£RS 
5RAYS0N  1  SE 
1E1DELBERG  LOCK  1* 
^INDMAN 

HYDEN 

INEZ 

JACKSON 

uONDON  FAA  AIRPORT 

>(ANCHESTER  4  SE 


62.3 
64.8 
63.4 

62.6 
63.1 
63.5 
63.9 
63.9 

64.0 
66.1 
62.3 
61.9 
64.6 

64.1 

64.8 
54.9 


60.7 
59.9 
62.2 

61.8 

62.2 
58.5 
63.9 
61  .9 
63.0 

61.5 
52.0 
61.6 
51.5 

59.1 

54.7 


51. IM 

51.2 

56.9 

57.9 

58.2 

61.7 
60.7 
59.1 
59.1 
57.8 

57.0 
51.0 
58.0 
57.8 
56.7 

55.1 


60.6 
53. 3M 
50.5 
60.0 
59.7 

50.6 
62.0 
57.5 
64.0 
52. OM 

63. 9M 
64.7 

59.5 
63.4 


41.7 
40.7 
41.6 

42.2 
42.5 
41.6 
42.1 
41.8 

43.1 
42.6 
42.6 
42.1 
43.7 

40.8 
40.5 


39.7 
39.0 
39.3 

41.4 

41.6 
38.5 
40.4 
40.4 
41.8 

39.0 
40.5 
41.0 
41.8 
39.3 

41.4 
42.5 
40.3 
35.8 


40.  8M 

39.7 

39.9 

35.1 

37.4 

40.  S 
37.8 
38.3 
37.7 
39.5 

35.4 
40.0 
38.4 
38.3 
38.2 


39.5 
40.0 
36.8 
36.6 
35.7 

36.3 
37.9 
37.8 
37.4 
38.  8M 

36.  3K 
3S.0 

38.2 

38.7 


52.0 
52.8 
52.5 

52.4 
52.8 
52.6 

53.0 
52.9 

53.6 
54.4 
52.5 
52.0 
54.2 

52.5 

52.7 
54.0 


50.2 
49.5 
50.8 

51.6 

51.9 
48.5 
52.2 
51.2 
52.4 

50.3 
51.3 
51.3 
51.7 
49.2 

53.1 
53.5 
51.8 


51.  OM 
50.5 


47.8 

51.3 
49.3 
48.7 
48.4 
48.7 

45.7 
50.5 
48.2 
48.1 
48.5 

46.0 


50.1 
51. 7M 
48.7 
48.3 
47.7 

48.5 
50.0 
47.7 
50.7 
50.  4M 

50. IM 
SI. 4 

M 
48.9 
51.1 


4.6 
4.5 


5.1 
5.4 


4.3 
4.0 


5.2 

3.3 


6.6 
5.8 


392 
3S2 
391 

390 
368 
393 
383 
378 

364 
344 
390 

405 
349 

369 
389 
357 


457 
472 
435 

409 

405 
504 
403 
429 
396 

448 
424 

424 
409 
477 

377 
365 
411 
479 


451 
441 
497 
557 
3+   517 


420 
480 
491 
501 
490 

550 
449 

507 
510 
495 

572 


467 
425 
491 
509 
521 

503 
466 
525 
433 
4*9 

473 
429 

494 
430 


5.68 
7.23 
5.91 

4.87 
6.96 
5.57 
5.91 
5.61 

7.21 
6.14 
6.05 
5.97 
6.04 

5.71 

10.20 

6.25 


4.78 
6.67 
5.94 

5,01 

5.53 
5.80 
7.37 
5.38 
4.67 

4.82 
4.90 
5.50 
5.23 
4.83 

4.47 
5.02 
4.16 
4.38 


4.98 
4.32 
2.81 
6.17 
5.94 

6.14 
4.79 
4.58 
6.76 
6.04 

5.70 
6.41 
6.67 
6.22 
4.29 

5.80 


4.16 
4.93 
4.99 
6.41 
4.37 

4.97 
4.85 
4.59 
6.32 
6.95 

5.65 
3.48 
5.15 


1.55 
1.61 

.37 

1.40 
1.44 


1.93 
1.93 


6.09 
2.28 


.75 
2.58 


1.00 

.88 

1.31 

.82 


1.17 
.57 

.78 


2.57 
2.28 


1.86 
2.31 


1.89 
.33 


1.78 
1.59 


.95 
2.84 


1.35 
1.65 
1.17 

1.12 
1.19 
1.06 
1.24 
1.13 

1.20 
1.41 
1.02 
1.08 
1.28 

1.14 


.63 
1.99 
1.09 

1.07 

1.10 
1.24 
1.07 
.94 
1.09 

1.01 
.81 
.80 

1.11 
.95 


.90  26 

1.13  12 

1.16  12 

1.09  10 


.79 
.69 
.83 
.93 
1.38 

1.03 
1.16 
1.02 
1.81 
1.77 

1.15 
1.42 
1.52 
1.51 
1.18 

1.27 


1.10 

.88 

.98 

1.17 

1.28 

1.18 
1.29 
1.50 
1.17 
1.50 

1.12 
.S3 

1.42 
.99 
.90 


•  0 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 
T 

T 
T 
T 

.0 

.0 

T 
T 

T 


T 
T 
1.8 


.0 
2.0 

T 
T 
.0 


T 

T 
1.4 
1.5 
4.0 

.0 

T 
1.3 

.0 
2.9 


3.0 
2.0 

T 
T 


.6 

.0 
l.S 
3.0 

T 

T 
1.2 

•  0 

T 
1.0 

1.0 
.0 
.0 
.8 

T 


5  0 

1 


See   Refjefence   Notes   Following   Sration   Index 
-  39   - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 

KENTUCKY 
APRIL    1951 

Tern 

pera.u-a 

P 

fecip 

larion 

1   1 

<  i 

<   S 

1 

1  J  S 
III 

± 

1 

o 

s 

No  of  Days 

„  1 

I  si 

0 

1 

Snow.  SIser 

No  ot  Days 

Srarton 

Max 

Mm. 

£ 

1  i 

S  S 

a 

! 

5 

? 

hi 

hi 

rI 

°ai 

1 

MIODLESBORO 
MONTKELLO 
MOUNT    VERNON 
PIUEVILLE 
SOMERSET    1    n 

VANCEBURG    DAM    32 
WEST    LIBERTY 
WILLIAMSBURG    2 

DIVISION 

63.8 
62.7 
62.0 
64.1 
61.6 

61.2 
59.6 
63.7 

39.6 
'10.2 
^10.7 
41.6 
38.6 

38.4 
35.5 
38.2 

51.7 
51.5 
51.4 
52.9 
50.1 

49.8 
47.6 
51.0 

50.1 

-  6.5 

-  6.5 

81 
80 
83 
91 
79 

84 
88 
39 

24 
24 

24 
24 
24 

24 
25 
25 

24 
24 
24 
30 
23 

26 
23 
26 

8 

8 

7 
7 
8 

2 
8 
8 



408 
425 
423 
375 
456 

461 
527 
439 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

_ 

0 

I 

0 
0 

0 
0 
0 

10 
9 
8 
5 

14 

9 
15 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

5.54 
6.02 
4.63 
5.46 

4.31 

4.91 
4.71 
3.79 

5.04 

2.09 

1.20 

.12 

1.46 

1.40 

2.22 

.95 

.99 

1.06 

1.42 
1.39 
1.08 

1 
10 
26 
26 

9 

1 

1 

10 

T 
.0 

.0 
.4 

0 
0 

T 
T 
T 

0 
0 
0 

3 
3 

3+ 

8 

8 

10 

12 

8 

10 
10 

7 

4 
4 
5 
4 
3 

5 
3 
3 

2 

2 
0 
0 
1 

1 
1 
1 

COVINGTON  WB  AIRPORT 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE  WB  AIRPORT 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Number  of  days  with  precipitation 


WNW 
WNW 

I    WNW 


,      !       12 

12.3 

43 

WSW 

16 

71 

77 

58 

(             12 

13.4 

- 

- 

- 

78 

85 

61 

1             15 

9.9 

43 

W 

25 

77 

82 

62 

e2 

&  as 

<i^§ 

20 

- 

8.6 

19 

- 

7.5 

18 

37 

7.3 

See  RciOionce  Ncrcs  'o-^ovj:ng  Staii' 
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DAILY  PRECIPITATION 


»OOISON  0AM  *5 
JLBANY  *  N 
ANCHOR  AGE 
fcSHLANO  DAM  29 
BARSOURVILie 

BARDSTOtfN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVER  [>AH 

BENHAH 

SENTON  2 

SEREA  COLLEGE 
8EREA  WATER  WORKS 
BLAINE  1  W 
80MNIEV1LLE 
BOWLING  GREEN 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRENT  0AM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
BURDINE  2  NE 

BURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 
CAHPBELLSVILLE 
CANEYVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CECILIA 

CLAY  CITY  1  WNW 

CLERMONT  1  S5E 

cose 

COLLEGE  MILL  LOCK  11 
COVINGTON  WS  AIRPORT    f 
CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 
CYNTHIANA 
CYNTMIAHA  2 

DANVILLE 
DELPMIA  I  E 
DEWEY  DAM 
OIX  DAM 
DUNDEE  2  SE 

DUHMOR 

EDOYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 

ELIZABETmTOWN 

ELKMORN  CITY 

ELKTON  2  S 

FALMOUTH 
FARMERS 
FLEMINGSBURG 
FLEMINGSBURG  2 

FOHO  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 
FRANKLIN  1  E 
FREEBURN  2  SW 

FRENCHBURG 
GAMALIEL  I  S 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 
GE5T  LOCK  3 
GLASGOW 

GLASGOW  WKAY 
GLENOALE  1  E 
GOLDEN  POND  8  N 
GRANT  DAM  38 
GRAYSON  1  SE 

GREENSBURG 
GREENS8URG  1  S 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 

HAZARD  WATER  WORKS 
ME1DEL8ERG  LOCK  U 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
MICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDHAN 

HOPKINSVILLE 

HYOEM 

INEZ 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  1  SSW 
KENTUCKY  DAM 

LA  GRANGE  2  NNW 
LANCASTER 
LEITCMFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  2 
LONDON  FAA  AIRPORT 
LOUISA  2 
LOUISVILLE 

LOUISVILLE  MB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  *  SE 
MARTIN  1  SSW 
MAYFIELD 

MAYSVILLE  0AM  33 
MCKEE 

MIDOLESBORO 
MIDWAY 
MILLERSTOWN 
HONTICELLO 
MOUNT  STERLING 

MOUNT  VERNON 

MUNF0F3VILLE 

MURRAY 

OLNEY 

ONEIDA 


*.99 
4.40 
6.41 


4.98 

5.42 
4.37 


5.16 
3.01 
4.05 
5.49 


5.81 
5,53 

5.08 


Day  of  Month 


/lo.e6 

6.79 
4.20 


4.67 
5.47 
7.23 


.96 

6.30|  1.40 

.32  1.17 

4.87  .51 

6.96  1.13 

7,25  .92 


1.32 


6,42 

6.95  ,95 

5.57  .30 

5.65  1.12 


5.15,  1.42 
4.05|   .87 


66 

.11 

71 

.18 

23, 

.05 

61 

.02 

0& 

.59 

91 

.00 

61 

.55 

471 

.52 

04 

.89 

51 

.50 

21 

.15 

70' 

.15 

5.54  1,40   T 


,01   T     .20 


10    U    12 


13 


14   15 


1.01 
,25 
.78 


16   17   18 


.57 
1.15 
.93 


1.07   .49 


.56 
.02 
.72 


1.38       T 

.12 

.85       T 

.95 

32    1.06       T 

,34 

,43 

.05 

57       .37 

,50 

.49 

.32 

- 

07    2.22 

.47 

.47 

.02 

.^4 

83l      .23 

.50 

,16 

1.42 

T 

84       ,32 

.37 

.20 

,20 

.50 

65!      ,52 

.80 

,10 

.12 

.Ob 

35i 

1.41 

1.00 

.19 

.37  . 
.05 

.17  1. 

.23  . 


.02'   .58   .69   T 


.75 
.75 


.24  1.43 

.12  1.35   .30 

.30  1,81 


.12   ,63   .09 


.t2   .2Q  1.27 


.19   ,12 
.05 


1.10 

.04 

.90 

.05 

.34 

.10 

.73 

.14 

.90 

.05 

.11 

1,07 

.05 

DAILY  PRECIPITATION 


- 

Day  of  Month 

Station 

^ 

o 

1        2 

3 

4    S 

6 

7    1    8        9 

10 

u 

12 

13 

14 ! 

15 

16  I 

17 

18 

19      20      21 

22 

23 

24 

25      26  1  27 

28 

29 

X 

31 

ONEONTA  DAM  35 

».« 

.40 

T     .20 

.77 

.10 

.95 

.02 

.05 

.62 

.22 

.02       7 

.13 

.26 

7 

.58 

.07 

.03 

OWENSBORO  2  W 

6.03 

1.02 

.40 

.35 

.55 

.86 

.35 

.03 

.70 

.92 

.23 

.30 

.28 

.06 

y 

]t 

OWENSeORO  DAM  *6 

6.12 

.80 

.35 

.03 

.02 

.32 

.61 

.45 

.69 

.05 

.71 

.01 

1.32 

.33 

.41 

•  02 

A 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

5.97 

.31   .03 

•  10 

.39   .64 

.23 

1.08 

.95 

.72 

.44 

7 

.85 

.23 

PADUCAM 

6.0* 

1.28 

.22 

T 

.16   .73 

1.12 

.96 

7 

.47 

.20 

.90 

PAINTSVILLE 

4.30 

1.05   ,02   T 

.31 

.30 

.03 

.02 

.71 

.07 

.62 

.07 

.06 

.04 

.03 

.44 

.38 

.15 

PARADISE  STEAM  PLANT 

5.71 

.30 

.18 

.09 

.35 

.52 

.61 

.50 

.35 

.77 

.75 

.15 

1.14 

PUEVILLE 

5.46 

.43 

.18 

.09 

.25 

.19 

.65 

.47 

.21 

.55 

.03 

.06 

7         .25 

.87 

.99   .19 

.01 

.0* 

PINEVILLE 

6.49 

1.39   .02   .10 

T     T 

.40 

1.09 

.01 

.08 

1.05 

•  04 

1.40 

.03 

.08 

T 

.77 

.03 

PRINCETON 

10.20 

.50 

.85 

.15 

.08   .45 

.12 

2.32 

1.65 

.20 

.01 

• 

2.39 

.03  1.30   .01 

.01 

.13 

RAVENNA  LOCK  12 

4.61 

.80 

.18 

. 

.67 

.10 

.25 

.11 

.47 

1.25 

.11 

.67 

7 

RICHMOND 

6.67 

1.40 

.20 

T 

.01 

.25 

.73 

.10 

.15 

.04 

•  02 

.26 

.75 

.02 

.03 

.02 

.25 

1.52 

.02 

.65 

.14 

.11 

ROCHESTER  LOCK  3 

5.73 

.39 

.16 

T 

.08 

.40 

.53 

7 

.51 

.34 

.48 

.73 

.87 

.22 

•  99 

•  Ot 

RUSSELLVILLE 

6.25 

.34 

.20 

.41 

.38 

.58 

.94 

.22 

.54 

.52 

7 

1.01 

.10 

.98 

.03 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

6.26 

.32 

.33 

.18 

.42 

.60 

1.10 

.10 

.02 

.53 

.55 

.01 

.01 

1.02 

.10 

.95 

.02 

SALVISA  LOCK  6 

6.21 

1.36 

.12 

.01 

T 

.28 

.99 

.02 

.24 

.72 

.06 

.47 

.01 

.33 

.44 

.43 

7     .66 

.05 

, 

SALYERSVILLE  2  SE 

4.70 

1.23 

.04 

.03 

.20 

.42 

.11 

.55 

.73 

.10 

.08 

.32 

.33 

.56 

^ 

SCOTTSVILLE 

5.02 

.66 

.13 

.63 

.33 

1.13 

.63 

.22 

.49 

.12 

.27 

.41 

, 

SCOTTSVILLE  2  SW 

4.36 

.58 

.07 

T 

.10 

.25 

.54 

.95 

.20 

.12 

.68 

7 

.55 

.06 

.27 

, 

SEBREE 

5.60 

T     T 

.85 

1.20 

.40 

7 

1.20 

.35 

1.35 

7 

.25 

• 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

5.67 

.80 

.31 

T 

.08 

•  49 

.29 

.53 

.73 

.03 

1.05 

7 

.08 

.20 

.33 

.75 

, 

SHELBYVILLE 

6.22 

.87 

7 

7 

.36 

.80 

7 

.35 

.62 

.07 

.55 

7 

.04 

.05 

.27 

1.51 

.04 

.58 

.11 

, 

SHEPHERD5VILLE 

5.30 

.75 

.40 

.45 

.50 

.42 

.45 

•  15 

.50 

.05 

.23 

.90 

.45 

.05 

1 

SOMERSET  1  N 

4.31 

.63 

.18 

.04   .02 

1.06 

.44 

.48 

.06 

.12 

.45 

.02 

.08 

.04 

.06 

.63 

, 

SPRINGFIELD 

5.33 

.70   T 

.57 

T 

.40 

.85 

.55 

.21 

.60 

•  12 

.24 

.95 

.14 

■ 

STEARNS 

3.90 

.70 

.10 

.10 

1.01 

.20 

.62 

.33 

.10 

.74 

, 

SUMMER  SHADE 

4.16 

.54 

.13 

.10   7 

.79 

.08 

1.16 

.26 

.14 

.01 

.14 

.07 

7 

.55 

.19 

, 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

3.92 

.28 

.13 

T 

.10 

.15 

.80 

.76 

.44 

.01 

.08 

•  30 

.02 

.14 

.07 

.64 

, 

TAYLORSVILLE 

7.27 

.78 

.15 

.85 

.30 

.47 

.10 

•  53 

.05 

.40 

2.06 

.06 

1.46 

.06 

, 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

4.13 

.48 

.21 

.01 

.21 

.41 

.18 

.07 

.36 

.32 

•  74 

.15 

.13 

.33 

.49 

.02 

■ 

TYRONE  LOCK  5 

6.50 

1.13 

.03 

T 

.33 

.91 

.25 

.64 

.05 

.40 

7 

.04 

.56 

.98 

.31 

.82 

.02 

.03 

, 

UNIONTOWN  DAM  *9 

5.01 

.38 

.31 

.01 

.02 

.55 

.27 

.47 

.76 

.81 

.11 

1.06 

7 

.25 

.02 

T 

, 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

7.03 

1.28 

.11 

.01 

7 

.29 

.80 

T 

.32 

.71 

.17 

.96 

7 

.01 

7         7 

.33 

.76 

.11 

7    l.DO 

.11 

.06 

VANBUREN 

5.86 

.82 

.11 

.26 

•  68 

.18 

.62 

.06 

.48 

.04 

.46 

.39 

.89 

.M 

VANCE8URG  DAM  32 

4.91 

1.42 

.23 

.60 

.06 

7 

.61 

.10 

.58 

.01 

.13 

.01 

.30 

.19 

7 

.60 

.07 

■ 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

4.29 

.44 

.32 

.52 

.07 

1.18 

.11 

.48 

7 

.22 

.01 

.35 

.16 

.28 

.16 

7 

, 

WAYNES3URG  7  NE 

5.01 

1.08   7 

.63 

7 

.24 

.77 

.04 

.27 

.48 

7 

.24 

.51 

.05 

7 

.70 

T 

, 

WEST  LIBERTY 

4.71 

1.39   T 

7 

7 

7 

.30 

.42 

7 

.06 

.64 

7 

.60 

7 

.07 

.17 

.18 

.25 

7     .44 

.19 

, 

WILLIAMSBURG  2 

3.79 

.62 

.09 

.32 

1.08 

.02 

.10 

.29 

.02 

.75 

.09 

.02 

.02 

.37 

", 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

5.80 

.46 

1.07 

1.27 

7 

.21 

.82 

7 

.09 

.47 

7 

.10 

.05 

.41 

.30 

7 

.47 

.08 

7 

■ 

WILLOW  LOCK  13 

4.62 

.80 

.18 

.04 

.28 

.58 

.02 

.06 

.60 

.01 

.13 

.42 

.05 

.U 

.06 

.53 

, 

WOLF  CREEK  DAM 

4.38 

.52 

.08 

.08 

.08 

1.09 

.55 

.37 

.15 

.47 

.09 

.08 

.14 

.M 

T 

, 

WOODBURY  LOCK  4 

5.31 

.35 

.18 

.02 

.08 

.27 

.51 

.65 

.54 

.56 

.50 

.03 

7 

.47 

.20 

.90 

.0& 

i 


a  lollowing  Station   Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
APRIL  1961 


Day  Of  Month 


Station 


4D0IS0N  DAM  45 

ANCHORAGE 

ASHLAND  DAM  29 

BAR80URV1LLE 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVER  0AM 

8ENHAM 

BENTON  2 

BEREA  COLLEGE 

BLAINE  1  W 

SONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  lock;  1 

CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CTNVHIANA  2 

DANVILLE 

DEWEY  DAM 

OIX  DAM 

ELIZABEThTOWN 

FALMOUTH 

FARMERS 

FLEMINGSBURG  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  L0C<  4 

GLASGOW  WKAY 

GOLDEN  POND  8  N 

GRAYSON  1  SE 

GREENSBURG 

GREENVILLE  2  W 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  7  SSW 

HICKMAN  1  E 

HINDMAN 

HOPKINSVILLE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


54   52   50 
36   26   32 


50   47   54 
33   23   35 


52   46   44 
32   30   38 


54   53   48 
35   33   34 


51   49   49 
32   24   30 


62   48   51 
36   27   33 


52   52   51 
34   26   36 


64   43   48 
32   27   30 


54   57   48 
34   26   39 


48   46 
32   28   32 


52   50   49 
33   26   26 


53   54   48 
34   2  8   36 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


52   50   47 
33   27   33 


53   49   56 
33   24   33 


44   50   48 
32   24   30 


52   52   50 
33   26   32 


48   42   52 
33   23   36 


45   50   45 
32   24   27 


47   49   47 
32   26   26 


54   54   49 
34   33   28 


50   51   46 
32   26   32 


51   48   50 
32   24   32 


52   46   55 
32   26   30 


53   60 

33   34 


61   58 
30   40 


52   64 
34   32 


54   65 
30   32 


60   61 
28   38 


47   51 
30   29 


40   50 
32   28 


57   57 
36   45 


54   60 
34   43 


47   52 
35   26 


60   59 
35   44 


58   61 
30   42 


60   62 
35   42 


49   58 
31   33 


60   62 
29   39 


56   59 
35   40 


53   56 

36   32 


45   57 
32   35 


49   51 
31   27 


57   60 
27   37 


57   62 
35   31 


50 

48 

46 

51 

61 

56 

32 

29 

29 

31 

29 

37 

48 

46 

50 

61 

60 

52 

32 

25 

29 

34 

34 

33 

53 

54 

52 

61 

56 

56 

38 

27 

38 

36 

43 

3  7 

46 

50 

47 

54 

60 

59 

34 

26 

26 

35 

38 

38 

50 

51 

47 

58 

61 

53 

34 

26 

36 

29 

42 

38 

54 

54 

46 

62 

56 

54 

32 

26 

39 

29 

41 

32 

48 

48 

43 

45 

51 

61 

32 

29 

27 

31 

35 

40 

50 

52 

52 

48 

61 

61 

35 

27 

30 

27 

35 

36 

53 

53 

51 

60 

57 

55 

35 

26 

37 

29 

45 

36 

51 

52 

50 

54 

60 

58 

33 

30 

32 

29 

30 

37 

52 

53 

54 

61 

57 

55 

36 

25 

36 

34 

46 

37 

46 

52 

53 

51 

60 

53 

33 

31 

38 

34 

40 

36 

57 

46 

46 

47 

62 

53 

33 

33 

32 

31 

28 

40 

47 

55 

56 

50 

62 

57 

34 

27 

35 

32 

37 

36 

60   68 
30   32 


56   50 
26   36 


56   50 
29   38 


60   58 
24   42 


53   57   53 


53 

60 

25 

28 

69 

64 

27 

41 

62 

60 

22 

28 

66   53 
27   39 


47   56 
22   30 


66   59 

29   41 


59   56 

28   41 


54   63 
27   36 


50   56 
26   30 


56   66 
26   40 


54   45 
32   36 


50   56 
22   24 


50   55 
28   28 


66   64 
27   39 


56   63 

25   40 


55   51 
25   33 


57   56 
24   38 


63   47 
26   34 


57   52 
34   38 


52   66 
27   26 


56   52 
28   42 


60   52 
31   29 


48   48 
25   30 


54   58 
26   33 


55   66 
29   41 


52   50 
32   32 


67   63 
26   39 


58   S9 

32   44 


66   64 
28   43 


58   56 
2  5   42 


46   65 
29   30 


45   61 
27   34 


61   61 
29   44 


48   63   55 
34   29   42 


53   54   51 
36   28   45 


56   56 
27   42 


58   59 
25   44 


57   49 
32   41 


41   56 
26   33 


40   69 
29   29 


51   69   57 
37   26   43 


37   27   42 


50   69   60 
38   26   44 


63   49 

32   43 


49   43   56 
38   29   30 


63   61 
27   45 


57   65   53 
29   30   45 


60   62 
38   38 


52   58   62 
37   34   45 


52   65 
38   35 


70 
46 

62   70   70 
37   30   38 

53   70   70 

36  32   65 

60   44   59 

37  33   33 

58   72   55 
40   36   48 

70 
36 


65   44   70 
38   33   40 


25   22   39 


55   62 
33   41 


51   66   60 
32   36   38 


68   66 

23   40 


56   55   53 


56  43  62 

38  26  33 

62  62  60 

37  27  44 

52  60  62 

34  26  42 

64  50  64 

37  34  44 

52  57  55 

36  33  40 

53  51  54 
47  28  40 

58  65  62 

37  33  39 


60   71   70 
37   35   54 


63   65   66 
37   33   45 


52   62   68 
38   36   49 


59   SO   65 
37   30   33 


38   36   34 


56   66   71 
37   33   53 


62   70   68 
38   33   60 


46   44   52 


3  5   36 

44   48 


33  34  32 

50  62  50 

34  38  39 

56  45  56 

30  35  36 

73  60  53 

35  31  38 

50  46  68 

32  39  37 


31   3  3   34 


34   37   36 


36   34   34 


49   47   54 
34   3  7   35 


68   46   53 
33   38   38 


63   45 
32   34 


66   46   40 
32   38   37 


67   48 
31   39 


30   33   36 

70   46   40 
32   31   31 


70 

47 

30 

30 

77 

62 

SO   65 
38   28 


55   68   72 

37   29   44 


58   74   59 
40   41   33 


57   50   68 
38   30   31 


54   71   69 


64   74 
47   35 


61   44   56 
39   36   40 


68   73   71 
39   36   46 


59   74   66 
40   42   40 


52   53   69 
44   44   43 


36   33   41 


50   50   75 
40   39   46 


37  37  35 

71  45  48 

31  38  36 

52  45  54 

33  39  37 

66  44  48 

32  33  36 

60  46  45 

34  36  34 

56  42  46 

32  35  32 

50  46  69 

34  37  35 

69  46  41 

33  31  37 

59  46  56 

33  37  37 

51  52  63 
33  39  31 

74  47  42 

35  34  34 

71  49  46 

36  40  37 

50  46  61 

33  37  35 


73   60   46 
34   37   37 


46   45   59 
31   37   36 


56   55   56 
36   37   33 


57   47   42 
31   36   36 


32   37   33 


64   73 
31   40 


55   53 
31   29 


62   72 
30   32 


64   77 
28   39 


46   60 
33   30 


70   78 
33   46 


47   67 
34   27 


61   74 
34   43 


45   69 
29   26 


56   75 

36   46 


67   76 

31   43 


62   68 
35   39 


54   65 

30   34 


55   76 
30   39 


69   59 

37   40 


47   61 
30   29 


46   62 
33   36 


46   57 
34   28 


51   71 
35   40 


66   75 
29   45 


62   69 

31   30 


66   74   78 

54   57   60 


76 

82 

55 

63 

78 

88 

54 

56 

78 

90 

56 

53 

76 

81 

57 

51 

73 

74 

53 

67 

61 

83 

60 

59 

54   65   59 


56   59   58 


50 

72 

71 

70 

29 

28 

49 

46 

50 

70 

52 

58 

30 

36 

52 

52 

72 

60 

71 

77 

41 

63 

68 

54 

50 

58 

70 

54 

33 

36 

39 

51 

65 

77 

73 

71 

32 

45 

55 

59 

73 

62 

77 

78 

34 

55 

59 

58 

47 

57 

70 

61 

29 

26 

33 

54 

56 

68 

78 

57 

30 

38 

50 

65 

69 

78 

76 

72 

34 

50 

64 

66 

61 

73 

74 

74 

33 

28 

48 

47 

69 

79 

73 

74 

37 

50 

58 

59 

63 

71 

80 

74 

38 

44 

53 

51 

61 

73 

70 

74 

31 

27 

45 

51 

64 

69 

60 

56 

39 

48 

56 

54 

58  63  66 

58  78  79 

58  60  68 

57  75  81 
52  53  59 

51  70  75 

66  50  57 

58  76  83 

67  57  59 

66  72  81 

64  49  64 

62  67  75 

60  64  65 

52  59  75 
66  59  59 

63  76  77 
49  53  64 


66   67   66 


70   77   79 
66   58   58 


57   75   83 
60   62   56 


82   75   70 
56   45   47 


78   65   71 
60   46   45 


85   80   72 
68   61   44 


86   75   67 
58   62   60 


78   76   71 


61   58   73 


65   73   59 


76 

70 

47 

60 

80 

68 

62 

43 

66 

74 

45 

50 

56 

74 

46 

62 

74 

72 

47 

50 

67 

71 

48 

48 

76 

54 

45 

48 

77 

72 

45 

47 

52 

68 

48 

47 

77 

64 

46 

45 

75 

64 

46 

47 

60   64   43 


75 

70 

46 

49 

74 

71 

60 

51 

70 

71 

46 

44 

77 

71 

49 

43 

70 

70 

46 

45 

55   70 
46   47 


75 

55 

48 

48 

73 

73 

49 

49 

59 

73 

42 

48 

60   56 
50   44 


76   58 

48   49 


56   72 
44   47 


75   75 
49   45 


65   73 
44   46 


62   66 
44   46 


77   72 

50   44 


64   65 
43   49 


58   60 
43   31 


70   54 
43   39 


6  7   52 
41   31 


6  7   62 
47   31 


56   66   62 


69  64  59 

46  31  49 

70  63  59 
41  37  36 


62   60 
31   35 


55  65 

3  3  49 

61  66 

33  48 

61  68 

36  43 

59  62 
32  37 

63  59 

31  46 

64  65 
36  43 

50  69 

32  37 

60  60 
35  37 

61  58 

30  36 

60  64 

35  46 

67  64 

31  48 

59  66 

33  39 

59  66 

36  34 

59  63 

32  38 

65  69 

36  52 

69  62 

37  39 

52  57 

30  48 

66  74 

29  46 

62  56 
35  36 

64  56 

31  41 

64  58 

32  49 

60  63 

30  40 

55  68 

35  48 

68  68 

34  39 


59.9 
39.0 


50.5 
39.6 


63.3 

40.0 


62.2 
39.3 


50.6 
36.8 


53.4 
41.9 


60.0 
35.5 


51.1 
40.8 


59.7 
35.7 


61. 

8 

41. 

4 

62. 

2 

41. 

6 

51. 

2 

39. 

7 

58. 

5 

38. 

5 

63. 

9 

40. 

4 

56. 

9 

39. 

9 

67 

9 

35 

1 

58 

2 

37 

4 

60 

6 

36 

3 

61 

7 

40 

8 

61 

9 

40 

4 

60 

.7 

37 

■  6 

62 

.0 

37 

.9 

69 

.1 

38 

.3 

52 

.3 

41 

.7 

59 

.1 

37 

.7 

53 

.0 

41 

.8 

64 

.6 

40 

.7 

57 

.5 

37 

.6 

51 

.6 

39 

.0 

64   58 
34   44 


64.0 
37.4 


52.6 

42.2 


53.1 
42.5 


52.0 
38.8 


63.6 
41.5 


See  Reference  Notes  Following  station  Index 
-  43  - 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
APRIL  1961 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

" 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

ZG 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

HYDEN 

MAX 
MIN 

57 
27 

55 
24 

60 
23 

60 
42 

45 
29 

66 

30 

67 

37 

45 
34 

74 
32 

75 
35 

51 
35 

50 
37 

45 
33 

63 

30 

76 

30 

66 

49 

75 
60 

78 
65 

90 

53 

70 
46 

72 
41 

65 

30 

65 
33 

63.9 

36.3 

INEZ 

MAX 
MIN 

55 
33 

49 
32 

46 
28 

53 
30 

61 
27 

56 
38 

54 
27 

59 
23 

57 
39 

52 

40 

62 
29 

62 

47 

53 
37 

71 
35 

60 
41 

79 
36 

49 

34 

46 
35 

63 

32 

76 
27 

74 
47 

76 
46 

63 
58 

91 
56 

90 
61 

79 
54 

73 
44 

66 

40 

60 
31 

64 
30 

64.7 
38.0 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

52 
33 

49 
24 

52 
32 

60 
29 

60 

45 

56 
36 

55 

27 

58 
27 

52 
40 

49 
36 

58 
27 

55 
41 

56 
38 

70 
39 

67 
47 

49 
31 

44 
37 

56 
36 

68 
32 

77 
45 

71 
55 

71 
57 

79 
56 

82 
57 

78 
61 

68 

44 

74 
46 

59 

47 

55 
33 

69 

48 

62.0 
40.6 

JACKSON 

MAX 
MIN 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

52 
32 

50 
24 

50 
34 

59 
32 

59 
45 

53 
34 

53 
31 

56 

30 

53 
38 

52 
34 

60 
30 

56 

41 

54 
36 

71 
38 

67 
47 

47 
31 

45 
37 

55 
35 

67 
36 

77 
44 

72 
65 

70 
56 

80 
61 

81 
58 

78 
50 

65 

46 

72 
49 

63 

40 

62 

37 

67 
48 

61.6 

41.0 

LEXINGTON  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

47 
32 

45 
26 

50 
33 

56 

35 

67 
39 

52 
35 

47 
30 

53 
29 

48 
38 

48 
35 

55 
30 

58 
37 

48 
36 

67 
33 

69 

42 

44 
32 

42 
35 

48 
36 

60 
35 

69 
38 

62 

54 

67 
55 

74 
67 

79 
56 

73 
65 

63 

46 

70 
49 

59 
38 

59 
34 

64 
45 

57.8 
39.5 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

49 
33 

47 
27 

39 
30 

52 
30 

60 
32 

52 

38 

50 
26 

56 
25 

53 
39 

49 
36 

61 
27 

58 
40 

47 
30 

68 
28 

75 
43 

48 
33 

46 
34 

47 
36 

63 
28 

71 
35 

64 

54 

72 
51 

75 
68 

64 
55 

75 
62 

65 
49 

72 
45 

64 
36 

69 

30 

54 
42 

59.5 
36.2 

LOUISVILLE 

MAX 

MIN 

52 
35 

48 
26 

56 
36 

62 
39 

60 
47 

56 
36 

53 
33 

57 
30 

50 

41 

46 
33 

59 
33 

52 
39 

55 
39 

74 
36 

61 
37 

51 

33 

46 
36 

56 
39 

56 
36 

77 
44 

65 
56 

72 
58 

80 
67 

84 
54 

60 
53 

65 

53 

70 
46 

59 

44 

63 
41 

70 
51 

61.5 
41. 3 

LOUISVILLE  W8  AP 

MAX 
MIN 

50 
33 

46 
25 

52 
34 

59 
35 

58 
44 

53 
33 

51 
30 

55 
28 

48 
40 

45 
31 

56 
27 

53 
39 

53 

36 

68 
33 

61 
35 

44 

31 

44 
35 

53 
36 

63 
32 

73 
39 

65 
66 

71 
54 

77 
57 

61 
69 

78 
51 

63 
48 

69 
47 

57 
41 

60 
35 

57 
46 

59.1 
39.3 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

53 
34 

54 
25 

50 
39 

60 
30 

53 

44 

59 

32 

58 
31 

51 
32 

54 
40 

55 
38 

65 
35 

60 

44 

57 
42 

70 
38 

64 

37 

52 
33 

52 

40 

63 

30 

73 
39 

81 
54 

71 
60 

78 
63 

79 
65 

78 
65 

82 

61 

67 
41 

73 

45 

67 

46 

66 
33 

72 
48 

63.9 
42.1 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

53 

34 

53 
25 

55 
37 

62 

35 

57 
45 

55 

37 

54 
30 

56 
29 

54 
41 

52 
37 

63 
29 

61 

44 

59 

40 

74 
39 

72 
44 

49 
33 

49 
31 

61 
36 

70 
35 

79 
53 

75 

56 

73 
58 

80 
58 

81 
59 

79 
60 

65 
45 

72 
46 

69 
47 

66 
34 

59 

50 

53.9 
41.8 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

55 
33 

52 
24 

50 
35 

60 
27 

60 
45 

55 
35 

55 
28 

57 
27 

57 
41 

56 
36 

63 
26 

60 
45 

53 
38 

71 
39 

71 
53 

61 
32 

58 
37 

56 
35 

66 

31 

78 
45 

76 
55 

59 
68 

82 
63 

63 
66 

80 
55 

75 
45 

76 
51 

73 
46 

55 

30 

67 
47 

64.7 
41.4 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

53 
34 

50 
29 

45 
32 

52 
29 

65 
30 

55 

41 

54 
25 

57 
23 

58 
41 

56 
37 

65 
28 

65 

45 

55 

37 

70 
30 

75 
44 

59 
35 

50 
39 

46 
37 

62 
32 

73 
29 

67 
54 

76 
48 

78 
55 

88 
57 

83 
59 

75 

50 

75 
47 

70 
37 

61 
28 

65 
39 

63.4 
38.7 

MAYFIELD 

MAX 
MIN 

55 
31 

52 
27 

51 
38 

61 
34 

55 
45 

58 
37 

54 
34 

51 
37 

55 
40 

56 

38 

63 
37 

63 
46 

55 

40 

72 
40 

65 
37 

51 
33 

52 
38 

62 
33 

72 
41 

80 
54 

76 
56 

75 
60 

78 
66 

79 
67 

80 
50 

66 

45 

72 
48 

65 
49 

66 

34 

76 
48 

64.0 
43.1 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

45 
32 

49 
27 

44 
27 

52 
32 

52 
32 

61 
37 

51 
27 

47 
27 

54 
27 

48 
37 

41 
29 

58 
29 

56 
36 

47 
32 

62 
34 

70 
34 

45 
34 

41 
34 

46 

30 

57 
30 

70 
35 

61 
50 

59 

54 

75 
53 

82 
63 

79 
46 

53 

42 

59 

43 

59 
37 

57 

37 

57.0 
36.4 

MIDOLESBORO 

MAX 
MIN 

63 
36 

54 
29 

53 
34 

54 
32 

62 

31 

57 
41 

56 

27 

61 

24 

58 
43 

52 
37 

64 
26 

63 
42 

54 
36 

66 
30 

76 
44 

59 
35 

56 
36 

51 
37 

63 
26 

71 
31 

69 
50 

74 
55 

76 
59 

81 
65 

79 
66 

74 
53 

70 
47 

69 
41 

65 
32 

54 
38 

53.8 
39.6 

MONT  I  CELLO 

MAX 
MIN 

54 
34 

51 
27 

47 
36 

57 
27 

60 
35 

54 
42 

52 
25 

58 
24 

58 
37 

55 
37 

64 
26 

62 
45 

48 
37 

69 
31 

75 
55 

59 
27 

49 
36 

51 
37 

63 
29 

75 
40 

71 
57 

72 
54 

79 
62 

60 
69 

76 
68 

74 
46 

74 
50 

65 

41 

61 
29 

66 
43 

62.7 

40.2 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

48 
32 

48 
26 

46 
34 

53 
35 

60 
38 

56 

35 

52 
31 

55 
27 

53 

37 

48 
36 

58 
30 

57 
42 

52 
36 

67 
33 

73 
53 

72 
32 

41 
30 

46 

35 

60 
34 

70 
36 

70 
64 

68 

55 

75 
67 

83 
64 

61 
66 

75 
47 

71 
47 

59 
45 

59 
35 

54 

40 

61.0 
40.0 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

49 
33 

48 
29 

45 
32 

55 

31 

59 
35 

53 
38 

54 
24 

59 
30 

51 
38 

53 
34 

63 
27 

68 
43 

47 
36 

70 
43 

74 
46 

72 
43 

43 
36 

47 
36 

62 
30 

75 
38 

70 
58 

71 
56 

76 
58 

83 
69 

60 
66 

72 
47 

70 
60 

56 

40 

60 
30 

64 
44 

62.0 
40.7 

MURRAY 

MAX 
MIN 

53 
30 

54 
23 

54 
37 

61 
34 

60 
44 

58 
34 

57 
33 

54 
34 

56 

40 

55 
37 

65 
37 

63 
47 

66 

41 

74 
42 

72 
39 

53 
33 

53 
37 

53 
33 

73 
39 

61 
63 

81 
65 

79 
62 

81 
62 

80 
67 

81 
55 

57 
44 

76 
51 

71 
49 

57 
35 

77 
60 

66.1 
42.6 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

50 
36 

52 
27 

52 
35 

59 

34 

58 

47 

55 

38 

52 
30 

60 
36 

52 
41 

51 
35 

61 
32 

56 
42 

59 
39 

72 
40 

66 

42 

54 
31 

46 
38 

57 
37 

71 
36 

75 
48 

73 
66 

72 
56 

76 
60 

79 
68 

79 
66 

69 
46 

71 
47 

52 

48 

61 
35 

68 

49 

62.3 
42.6 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

53 
35 

52 
26 

51 
36 

59 
31 

53 
42 

57 
35 

51 
34 

52 
33 

53 
39 

54 
38 

63 
36 

50 
44 

56 
43 

70 
42 

57 
33 

50 
33 

49 
37 

63 
32 

70 
40 

80 
54 

59 
59 

76 
63 

77 
66 

78 
56 

60 
51 

66 
43 

72 
46 

61 
42 

64 
35 

70 
50 

61.9 
42.1 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

55 
35 

55 
27 

53 
39 

62 
34 

55 
43 

58 
39 

58 
33 

54 

38 

54 
40 

56 

38 

63 
39 

60 
45 

57 
42 

72 
42 

68 
38 

52 

33 

51 
39 

64 
35 

74 

40 

80 
54 

74 
59 

76 
63 

76 
56 

78 
67 

82 
61 

67 
46 

74 
45 

71 
47 

57 
34 

72 
49 

64.6 
43.7 

PARADISE  STEAM  PLANT 

MAX 
MIN 

75 
35 

55 
26 

55 
32 

52 

34 

62 
41 

58 
37 

58 
31 

55 
29 

58 
34 

55 

38 

52 
29 

64 
36 

61 
37 

60 
37 

73 
46 

64 
34 

55 
36 

46 
37 

61 
36 

71 
44 

79 
55 

65 
54 

72 
57 

81 
68 

83 
68 

81 
45 

68 
47 

75 
46 

52 
33 

57 
44 

64.1 
40.8 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

61 
37 

52 
36 

48 
34 

50 
34 

68 
31 

57 

44 

53 

30 

61 
32 

58 
43 

53 
40 

63 
31 

63 
42 

52 
40 

75 
36 

79 

44 

60 
40 

52 
38 

46 

37 

60 
34 

75 
32 

66 

51 

76 

54 

79 

55 

91 
56 

63 

61 

76 

55 

72 

45 

68 

49 

61 
45 

65 

43 

64.1 
41.6 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

55 
31 

55 

27 

52 
38 

62 
28 

57 
40 

56 

33 

56 

30 

55 
29 

55 

40 

57 
39 

61 

30 

56 
45 

60 
37 

74 
35 

69 

40 

51 
32 

48 
34 

64 

30 

70 
35 

75 
50 

81 
57 

75 
55 

80 
59 

80 
59 

61 
66 

71 

40 

75 
45 

69 

44 

69 

30 

72 
49 

6*.8 
40.5 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

47 
32 

49 
26 

47 
31 

46 
32 

55 
36 

60 
36 

54 
27 

49 
28 

54 
38 

49 
36 

39 
30 

57 
34 

60 
35 

48 
32 

68 
40 

72 
31 

46 
32 

40 
35 

47 
32 

59 
38 

73 

44 

64 
54 

70 
67 

75 
60 

61 
56 

74 
45 

67 
47 

70 
42 

61 
33 

59 
42 

58.0 
38.4 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

52 
35 

54 
28 

56 
38 

63 
29 

60 
40 

58 
36 

59 
30 

56 
31 

60 
40 

56 
38 

65 
30 

55 
47 

60 
39 

72 
40 

62 
42 

57 
53 

50 
37 

52 

33 

70 
35 

78 

50 

71 
61 

79 
59 

83 
66 

84 
58 

79 
62 

69 
45 

75 
45 

55 

47 

56 
32 

72 
56 

64.9 
43.0 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

55 
36 

53 
28 

49 
37 

60 
30 

62 
42 

55 
40 

55 
28 

57 
29 

64 
42 

60 
39 

65 
28 

57 
45 

54 
39 

71 
38 

69 
54 

60 
33 

48 
36 

57 
35 

69 
33 

61 

47 

77 
58 

72 
58 

82 
63 

79 

68 

77 
67 

72 
47 

74 
49 

55 
46 

53 
31 

70 
48 

64.4 
42.5 

SHELBYVILLE 

MAX 

MIN 

45 
32 

50 
24 

46 
27 

52 
34 

59 

37 

57 
36 

54 
29 

50 
28 

54 
29 

48 
35 

43 
29 

55 
34 

53 
35 

52 
35 

57 
45 

65 
30 

44 
29 

40 
34 

51 
36 

62 
41 

70 
40 

62 
54 

58 
55 

75 
55 

80 
57 

75 
46 

68 

47 

70 
46 

58 
35 

61 
45 

57.6 
36.3 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

52 
32 

48 
29 

45 
32 

56 
32 

61 
34 

54 
34 

52 

26 

57 
23 

53 
31 

52 
26 

62 
28 

60 
43 

50 
35 

69 
28 

74 
52 

60 
32 

46 
36 

51 
32 

61 
29 

73 

37 

69 
56 

71 
53 

76 
57 

79 
57 

77 
53 

73 
47 

73 
49 

69 
42 

61 

31 

65 
43 

61.6 
38.6 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

53 

33 

52 

25 

46 
26 

59 
25 

62 
37 

53 
38 

55 
26 

58 
27 

63 
41 

51 
36 

66 
26 

60 
43 

54 
38 

72 
35 

73 
50 

58 
33 

46 
36 

55 
36 

55 
31 

77 
44 

59 
66 

72 
68 

81 
52 

82 
68 

75 
67 

71 
46 

75 
62 

64 

40 

63 
29 

65 
46 

63.3 
40.3 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

49 
31 

47 
26 

52 
29 

54 
37 

63 
31 

57 
39 

57 
29 

57 
28 

52 
36 

48 
37 

59 
30 

57 
43 

51 
38 

66 
33 

70 
44 

67 
33 

44 
33 

47 
34 

59 

30 

68 
31 

66 

50 

71 
50 

74 
52 

64 
57 

83 
63 

75 
60 

72 
43 

56 
42 

56 
36 

54 
36 

61.2 
36.4 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 
MIN 

51 
32 

45 
24 

53 
31 

58 
35 

62 
35 

50 
36 

49 
27 

54 
22 

48 
33 

46 
36 

56 
26 

52 
42 

53 
39 

65 
32 

62 
42 

52 

30 

45 
32 

49 
37 

52 
33 

66 

37 

56 

64 

69 
49 

75 
62 

82 
57 

77 
54 

53 

48 

69 

47 

55 
46 

58 
35 

68 
43 

68.7 
36.2 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

53 
33 

48 
31 

47 
30 

47 

30 

52 
29 

60 

30 

54 
25 

47 
23 

58 
26 

51 
38 

43 
29 

63 
31 

65 

37 

44 
35 

71 
37 

75 
35 

47 
34 

43 
34 

46 
30 

60 
27 

73 
31 

63 
48 

73 
61 

78 
64 

88 
50 

79 
51 

68 

44 

74 
39 

60 
30 

59 
32 

69.6 
35.5 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 
MIN 

61 
34 

53 
32 

54 
35 

50 
31 

58 
36 

66 

41 

59 
28 

57 
26 

62 
27 

58 
39 

41 
27 

56 
28 

64 
37 

49 
29 

69 
33 

79 
34 

54 
37 

55 
37 

52 
29 

67 
30 

73 
43 

58 
56 

75 

60 

77 
54 

89 
59 

62 
50 

71 
49 

76 

41 

69 
.  31 

64 
32 

63.7 
38.2 

WILLIAMSTOWN  3  WSW 

MAX 
MIN 

43 
31 

49 
21 

44 
23 

52 

33 

57 
35 

60 
33 

50 
27 

47 
25 

54 
30 

45 
35 

40 
29 

57 
30 

54 
35 

50 
35 

63 
39 

65 
29 

42 

30 

39 
31 

45 
36 

50 
34 

58 
35 

60 
63 

66 
60 

74 
50 

80 
66 

77 
46 

62 

45 

58 
45 

55 

33 

57 
33 

56.1 
35.9 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

58 
35 

54 
25 

52 
32 

44 
25 

59 
25 

61 
35 

54 
24 

54 
25 

58 
27 

61 
38 

47 
27 

65 
28 

61 
39 

51 
29 

72 
29 

75 
35 

52 
35 

49 
39 

54 
29 

66 

30 

78 
39 

59 
63 

73 
65 

62 
56 

82 
69 

77 
47 

68 

47 

77 
39 

56 
28 

65 

31 

62.8 
35.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


EVAPORATION  AND  WIND 


KENTUCKY 
APRIL  1961 


Day  of  month 

Stabon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

DIX  DAU 

MADISOKVILLE   1    SE 
WOLF   CREEK   DAM 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.05 
80 

45 

.20 
132 

.14 
80 

44 

.17 
86 

.17 
65 

46 

.11 
85 

.05 
63 

18 

.07 
SO 

.16 

56 

35 

.09 
130 

.05 
69 

29 

.13 
84 

.17 

65 

38 

.15 
53 

.15 
46 

30 

.16 
78 

.00 
105 

45 

.02 
132 

.00 
100 

.09 
70 

.01 
57 

.00 
38 

30 

.12 
83 

.00 
101 

20 

.29 
204 

.00 
109 

.20 
60 

.08 
18 

.00 

54 

.11 
70 

.19 
134 

.00 
92 

.10 
30 

.13 
133 

.00 
100 

.17 

70 

.24 
225 

.14 

161 

.19 
75 

.03 

167 

.14 
107 

.11 
65 

.06 
43 

.14 
34 

.07 
25 

.14 
41 

.24 

74 

.05 
25 

.28 
67 

.21 
112 

.31 

45 

.06 

149 

.32 
78 

.08 
31 

.08 
78 

.10 
62 

.02 

14 

.20 
108 

.32 

153 

.27 
48 

.27 
136 

.32 

157 

.17 
60 

.31 
165 

.14 
125 

.22 
42 

.23 
59 

.18 
42 

.19 
20 

.23 
109 

.28 
53 

.23 
20 

.23 
97 

.20 
80 

.21 
75 

.23 
74 

.31 
71 

.17 
11 

B4.67 
B3109 

3.98 
2532 

1236 

Dix  Dam  -  Evaporation  pan  is  coated  with  alumlniun  paint  inside  and  out  each  year  before  being  placed  in  operation. 


See  Reference  Notes  FollowlDg  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KENTUCKY 
APRIL    1961 


Da7  of  month 


27     28     29     30     31 


BAROSTOWN  S   J   PREP   SCH 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  FAA  AIRPORT 

CAMPBELLSVILLE 

COVINGTON  WB  AIRPORT 


DEWEY  DAM 

FARMERS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  7  SSW 

HOPKINSVILLE 

IRVINGTON 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LONDON  FAA  AIRPORT 
LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

MAYSVILLE  DAM  33 
MIDDLESBORO 
OWENSBORO  2  W 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PIKEVILLE 
SOMERSET  1  N 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


1 

1.5 

T 

1.0 

1 

T 


1.2 
1 


2.9 
2 


3.0 

2 


See  reference  notes  foUowing  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


Still  ill? 

ilfll  ^Ml 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


KENTUCKY 
APRIL   1961 


'■     t® 


S:^..     A  I 


/I 


^.     k: 


p*-.-*-,^" 


^r-:r  t\  n  \.i  li  jj  i, 


.-A 


1*^^,7 


I    :J 


<>!  '* 


z^y 


:r*7i- 


|i    '  r^'^l^./-T*"^ 


11/*  ^H^i  ^  r/u  r\^?1 

-   Va     u     \  I 


p     I  I 


§  JM    f,||  l/i      ]( 

:  till  fiij  o'  i     io* 

I  tlH   ill!  "   I 

"Ills       ooll 

un  .  h  — 

oe«-<)-J,3i  i*e 


V.( 


^jcnv 


-^r 


e  DO 

O  d 


d  o 
3  ft 


a  o 

■H 

K  O 

O  ft 


48   - 


STATION  INDEX 


i^--'' 


STATION 


ADDISON    0AM    - 

ALBANY    I,    H 
■  ANCHORAGE 
ASHLAND    DAM    ; 
BARSOU^VlLLE 

BAR05TOWN    S    . 
! BAXTER 
BEAVER    DAM 
BENNAM 
BENTON 


BONNreviLLE 

BOWLING    GREEN 
SOWLINO   GREEN   SU1 
BOWLING    GREEN    FAi 
BRENI    DAM    36 
BROWNSVILLE    LOCK 

BUCKHORN 
aUROINE    2    NE 
BURJtESVlLLE 
CADIZ    LOCK    E 
CALHOUN    LOCK    2 

CAMPBELLSVILLE 

caneyville 
carrollton  lock 

CECILIA 


DUNDEE  2    SE 


eoovville  lock 

edmonton 

elizabethtown 


GRAI 


0AM    38 


GRAYSON    1    SE 
GREENSauRG 
GREENSBuRG    1 
GREENuP    DAM    3> 
GREENVILLE    Z    I 

iHALEYS    MILL 


HENDERSON    7    SSW 

HEfi^JON 

HICKMAN    1    E 

HICKSVILLE 

HIGH    BRIDGE    LOCK 

HODGENVILLE    NAT    P, 

HOPKINSVILLE 

HYOEN 

INEZ 

IRVTNGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
rEENE     1    SSW 


ILEITCHFIELD 
LEXINGTON    we    I 
LIBERTY 


a   COUNTY 


0031  BRECKIN 
0063  CLINTON 
01551 JEFFERS 


0397  NELSON 
C450  HARLAN 
0490  OHIO 
0595  HARLAN 
0611 ImaRSHALI 


062'.  KADI  SON 
I  0752  LAWRENCE 
0854[HART 


I  1137  CUMBERLAND 
!  1206  TRIGG 
1227|MC  LEAN 


l256!TArL0R 


,ANO  FALLS  ST  PK 


1969  WHITLEY 
1998  HARRISON 
2003  HARRISON 


2139 

KNOTT 

2180 

FLOYD 

2214 

MERCER 

2358 

MUHLEN 

FLEMINGSBURG  2 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM 
FRANKFORT  LOCK 

FRANKLIN  I  E 

FREEBURN  2  SW 
FRENCHBURG 
GAMALIEL  1  S 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 
GESI  LOCK  3 

GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
6LENDALE  1  E 
GOLDEN  POND  8  N 


2469  METCALFE 
2510  HARDIN 

2526  PIKE 

i  2548  TODD 

2775  PENDLETON 

2791 : ROWAN 
; 2903  1  FLEMING 

2908IFLEM1N6 
,2953  MADISON 
,2961  CRITTENDEN 


3203: HENRY 


3295 

TRIGG 

3358  BOONE 

3392  CARTER 

3430 'green 

3435; GREEN 

3443  GREENUP 

3451  MUHLENBERG 

3539  CHRISTIAN 

3709  I  PERRY 

3714  PERRY 

3741  LEE 

3762  HENDERSON 

3798  CHRISTIAN 

3816  FULTON 

38211  GRAVES 

3B37  JESSAMINE 

38991  KNOTT 

3929  LARUE 

3994 

CHRISTIAN 

^.093 

LESLIE 

4134 

MARTIN 

4165 

BRECKINRIDGE 

4196 

BREATHITT 

6255 

LETCHER 

4369 

JESSAMINE 

4414 

LIVINGSTON 

4595 

OLDHAM 

4620  GARRARD 

4703  1  GRAYSON 

4746|fayETTE 

4755 

CASEY 

36 

85 

08 

18 

85 

33 

36 

83 

53 

37 

85 

28 

36 

83 

20 

52 

36 

82 

5/ 

36 

88 

20 

36  5B 

86 

39  03 

84 

37  12 

86 

37  21 

83 

37  13 

82 

es 

36  46 

37  32 

87 

37  20 

85 

37  25 

86 

38  41 

37  40 

37  52 

83 

56 

37  54 

37  28 

38  1 


36  38 
38  12 
38  25 


38  19 
37  15 

37  IS 

38  37 
37  12 

37  03 


36  50 

84  19 

38  23 

84  IC 

84  11 

37  39 

64  46 

37  48 

82  32 

37  02 

83  07 

37  25 

82  4E 

37  45 

82  41 

37  48 

84  43 

37  33 

86  43 

37  05 

87  00 

37  43 

86  i; 

37  03 

88  05 

37 

15 

37 

33 

37 

49 

36 

44 

36 

36 

48 

38  26 
37  37 

37  29 

38  02 
37  21 


82  10 

83  39 
85  48 


84  50 

82  56 

85  30 
85  30 
82  51 
87  12 

87  20 


86  le 
04  36 
84  55 


OBSERVATION 
TIME  AI4D 
TABLES 


OBSERVER 


CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. BARBARA  M.  COOL 

LES  G.  BARRET 
CORPS  OF  ENGINEERS 
UNION  COLLEGE 

JOSEPH  PREP.  SCH( 
HOMER  NOLAN 
G.  YOUNG 
C.  WHITEAKER 

JAMES  H.  MILLER 

0  STATION  WCBL 
.S  A.  GROSSMAN 

LAURA  8.  GABBAR 

1  LEE  BURTON 


AVIATION  AGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ELDRIDGE  SKAGGS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
EDWIN  E.  JOHNSON 
MARVIN  M.  LEE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

.  MC  KINLEY 
'.  COX  SR. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
lAM  S.  VERTREES 

JOEL  W.  MOUNTZ 

BERNHEIM  FOUNDATION 
WOODSON  0.  FRANKLIN 
BENNie  B.  WHITE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U>St  WEATHER  BUREAU 

KY.  DEPT.  OF  CONS. 

MARSHALL  HILL 
KY>  CARDINAL  DAIRY 
R.  P.  COLDIRON 
MRS.  EVA  M.  DAVIS 

BALLARD  F.  WALKER.  J1 
HATTIE  6.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PHILLIP  0.  THACKER 
JESSE  L.  HUFF 

N.  D.  CIVENS 
LENA  8LA1R 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E.  MORAN 
RADIO  STATION  WIEL 

EDMOND  0.  BENNETT 
S.  RICHARD  ANDERSON 
FRANK  H.  LAWSON 
MRS.  C.  C.  STAMPER 


WILLIAM  H.  FISCHER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  KATIE  D.  NEAL 

ALTA  S.  GOOSLIN 
MISS  ESTHER  WILSON 
■UY  DECKARD 

CORPS  OF  ENGINEERS 

,Y  M.  BEAM 
RADIO  STATION  WKAY 
DEWEY  S.  HILL 

I  +  WLDLF.  REFUGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

LBERT  G.  SWANAGAN 
HOWARD  PICKETT 
ROBERT  C.  LANDERS 
CORP  OF  ENGINEERS 

!.  LOVELL 

CLEATUE  E.  8RINKLEY 
DAVID  K.  CARSON 

I.  BAILEY 
J.  HOGS TON 
CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANK  STREET 

C.  W.  KEATTS 

MRS,  NELL  S.  CAL'MN 

TVA-679 

corps  of  engineers 

luther  ritchie 
national  park  service 
newell  f.  smith 
mrs.  fern  f.  elam 
united  fuel  gas  co. 

Floyd  g.  robbins 
james  0.  maloney 
hobart  ison 
hugh  w.  buffin 

TVA-379-A 

S.  R.  VARABLE 
KENTUCKY  UTILITIES  CO. 
CLYDE  STIKELEATHER 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
PALLIA  F.  HANKLfl 


STATION 


LITTLE    HICKMAN    LOCH 
LOCKPORT    LOCK    2 
LOGLlCK    1    S 
LONDON 
LONDON    FAA    AP 

LOUISA    2 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE    BOWMAN    I 
LOUISVILLE    W8    AP 
LOUISVILLE    UPPER    Gi 

LOVELACEVILLE 
LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER    4    SE 


TIN 


SSW 


MIDDLESBORO 

MIDOLESSORO    SEWAGE    PL 

MIDWAY 

MILLERSBURG 

MILLEHSTOWN 

MONTICELLO 

MOREHEAO  STATE  COLLEGE 

MOUNT  STERLING 

MOUNT  VERNON 

MUNFORDVILLE 

MURRAY 

OLIVE  HILL  2  HNW 

OLNEY 


ONEONTA  DAM  35 
OWENSBORO  2  W 
0WEN5B0R0  DAM  4i 
PAOUCAH  FAA  AIRI 
PADUCAH 

I PADUCAH  SEWAGE  1 
j  PAINTSVlLLE 

PARADISE  STEAM  I 

PIKEVILLE 
! PINEVILLE 

I  PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 
ROCHESTER  LOCK 
RUSSELLVILLE 


I  SALTER 


SALYERSVILLE  2  SE 

SCOTTSVILLE 

SCOTTSVILLE  2  SW 

SESREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHELBYVILLE 
SHEPHERDSVILLE 
SMITHFIELD  *  S 
SOMERSET 
SOMERSET  1  H 

SPRINGFIELD 
STEARNS 
SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TATHAM  SPRINGS 

TAYLORSVILLE 
TOHPKINSVILLE  WTR  WK! 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 
VANCEBURG  DAM  32 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 


WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


COUNTY 


LAWRENCE 
JEFFERSON 
EFFERSON 
EFFERSON 


GRAVES 
MASON 

JACKSON 


BELL 

WOODFORD 
BOURBON 


ROWAN 

MONTGOMERY 

ROCKCASTLE 


CAMPBELL 
DAVIESS 
DAVIESS 
MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 

MC  CRACKEN 

JOHNSON 

MUHLENBURG 


7121 

WOODFORD 

7129 

MAGOFFIN 

7134 

MAGOFFIN 

7215 

ALLEN 

7220 

ALLEN 

7234 

WEBSTER 

MC  CRACKEN 

7324 

SHELBY 

7334 

BULLITT 

SHELBY 

7508 

PULASKI 

7510 

PULASKI 

7604 

WASHINGTON 

7677 

7B00 

METCALFE 

36  58 

36  53 

37  19 


82  36 
85  46 
85  40 


38 

38 

83 

4? 

26 

84 

OC 

38 

36 

84 

16 

3T 

34 

82 

27 

36 

37 

83 

*; 

36 

IB 

83 

4' 

38 

09 

84 

41 

38 

]] 

83 

?6 

37 

21 

84 

20 

37 

16 

85 

53 

36 

38 

83 

12 

36  50 
38  23 

37  35 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


82  48 
86  59 

82  31 

83  42 


83  57 

84  18 
86  54 
86  53 


36  45 

86 

12 

770 

36  4* 

13 

760 

37  36 

32 

350 

37  09 

47 

345 

38  13 

16 

841 

38  00 

44 

446 

38  20 

862 

1050 

37  07 

37 

1050 

37  41 

14 

738 

36  43 

29 

1420 

36  53 

43 

864 

36  53 

40 

- 

37  52 

09 

692 

38  02 

21 

483 

36  42 

*l 

905 

37  58 

85  10 

38  39 

83  21 

38  46 

84  5( 

37  25 

84  36 

37  65 

83  IS 

36  43 

84  09 

3B  38 

84  3( 

37  36 

93  5( 

36  52 

85  09 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HUBERT  BURGHER 

LLE  FERTILIZER  CO 
VIATION  AGENCY 

HAROLD  C.  FERGUSON 
LOUISVILLE  G.+E.  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
COftP   OF  ENGINEERS 

BLAINE  MAlONE 
WILLARD  E.  FOSTER 
HOMER  WELBORN.  JR. 
TIONAL  PARK  SERVICE 


NORA  S.  ' 


HITE 


JAMES  D.  HUGHES 

'IElD  ELEC.+  WTR.CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. WINNIE  W.  MORAN 
RICHARD  T.  SYDNOR 

MRS.  EDITH  J.  SMITH 


CITY    WATER    WORKS 


IRS.    ANNA    L.    8R0WN 
:0RPS    OF    ENGINEERS 

'IRGIL  0.  Clark 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AVIATION  AGENCY 
WESTERN  P.  LACKEY 

■  OF  PAOUCAH 
JESSE  FAIRCHILO 

'A-764 

,S.  WEATHER  BUREAU 
FOLEY  PARTIN 

IN  M.  HARVILL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
THOMAS  C.  HERNDON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HILDA  L.  COX 

TVA-683 

MRS.    TRESSIE    A.    RALSTON 

JOHN    B.    BAUER 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STANLEY  GARDNER 


WILLIS 


VIRGIL  0.  CROUCH 
OVID  K.  MAGRUDER 
GEORGE  E.  SIMPSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RADIO  STA  WSFC 

H.  GOATLEY 
MRS  GLADYS  M.  GRIFFITI 
CMAS.  H.  MC  HURTREY 
TVA-664 

:.  DEOHAN 

,    KATHRYN    6.    CARR 
'KINSVILLE    WATER    HI 

TVA-680 

CORPS  OF  ENGINEERS 
PS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
EVERETT  M.  MC  GAUGHEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
.RITA  R I  DOER 

ARNOLD  0.  HELTON 
ESTIL  M.  MEADOWS 
HENRY  NORTHCUTT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 


l-elG  SANDYj   2-CUM6ERLANDj   3-GREEN 


-KENTUCKY  I   5-LICKING[ 


MISSISSIPPI! 


q-TENNESSEE 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  illmate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station 
Lee  Terminal,  Standlford  Field,  Louisville  13,  Kentucky,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  ' 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Divisions,  as  used  in  "Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  In  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time 
of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  Include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  lor  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

-  No  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 
in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publica- 
tion "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Cllmatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents,   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D,  C. 
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KENTUCKY  -  MAY  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   90°  on  the  14+  at  Pikeville 
Lowest  Temperature:   23°  on  the  3rd  at  Vanceburg  Dam  32 

Greatest  Total  Precipitation:   10.67  inches  at  La  Grange  2  NNW 
Least  Total  Precipitation:   2.31  inches  at  London  FAA  Airport 
Greatest  One-Day  Precipitation:   5,40  inches  on  the  7th  at  Louisville 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:   Trace  at  Benham 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  weather  during  May  was  almost 
equally  divided  between  seasonal  tem- 
peratures and  unusually  heavy  precipi- 
tation during  the  first  two  weeks  and 
rather  dry,  unusually  cool  weather  the 
last  two  weeks  of  the  month.   The 
major  portion  of  the  month's  rainfall 
in  western  and  northern  locations  fell 
in  a  four  day  period,  May  5th  through 
May  8th.   Resultant  rapid  runoff  pro- 
duced heavy  flooding  in  tributary 
streams  in  north  central  and  north 
eastern  Kentucky,  with  considerable 
lowland  flooding  in  western  and  central 
Kentucky.   The  heavy  rains  were  the 
result  of  a  series  of  locally  heavy 
storms  along  a  band  about  150  miles 
wide,  centered  on  the  Ohio  River, 
which  also  produced  many  thunderstorms 
and  two  tornadoes.   One  tornado  in 
Graves  County  on  May  7th  caused  appre- 


ciable damage  to  barns  and  farm  build- 
ings, with  the  second  tornado  on  the 
same  date  causing  heavy  damage  to  urban 
and  farm  property  in  portions  of  McClean, 
Hopkins,  Ohio,  Muhlenberg,  and  Grayson 
counties.   Farm  activities  were  delayed 
for  several  weeks  by  wet  soils  and 
flooded  bottom  lands,  with  some  lowlands 
in  West  Kentucky  still  flooded  until 
the  final  week  of  the  month.   Unusually 
cool  temperatures  were  reported  on  May 
27th,  with  several  minimum  readings  of 
freezing  and  below  on  that  morning  and 
frost  deposits  reported  in  colder 
locations . 

0.  K.  Anderson 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Lee  Terminal,  Standiford  Field 
Louisville  13,  Kentucky 
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HAZARD    WATER    WORKS 


HEIDELBERG  LOCK  14      R 

3.71 

.36 

HENDERSON  7  S5W 

8.57 

.05 

HICKMAN  1  E 

6.50 

.34 

MICKSVILLE 

6.40  < 

.24 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

5.21 

.39 

HINDHAN 

3.56 

.22 

HOPKINSVILLE 

6.03 

.85 

MYDEN 

3.56 

.96 

INEZ 

3.37 

.82 

IRVINGTON 

9.64 

.18 

JACKSON 

3.85 

.48 

JEREMIAH 

3.07 

.95 

KEENE  1  SSW 

6.06 

.40 

UA  GRANGE  2  NNM 

10,67 

LANCASTER 

6.26 

.41 

UEITCHFIELD 

6.60 

.46 

LEXINGTON  W6  AIRPORT    (= 

6.14 

.53 

LIBERTY 

4.65 

.70 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

5.22 

.35 

LOCKPORT  LOCK  2 

9.38 

.11 

LONDON  FAA  AIRPORT 

2.31 

.01 

LOUISA  2 

4.04 

.46 

LOUISVILLE 

9.22 

LOUISVILLE  we  AP        R    9.00 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

9.18 

,07 

LOVELACEVILLE 

8.54 

1.16 

MADISONVILLE  1  SE 

6.56 

.52 

MAMMOTH  CAVE  PARK. 

5.99 

1,80 

MANCHESTER  4  SE 

2.71 

1.07 

MARTIN  I  SSW 

4.50 

.44 

MAYFIELO 

5.83 

1.60 

MAYSVILLE  DAM  33 

7.00 

.03 

MCKEE 

3.65 

.70 

MIDOLESBORO 

3.74 

.77 

MIDWAY 

S.16 

.06 

MILLERSTOWN 

6.01 

.72 

MONTICELLO 

3.28 

1.08 

MOUNT  STERLING 

5,73 

1.08 

MOUNT  VERHON 

4.28 

MUNFORDVILLE 

7.40 

1.40 

MURRAY 

6.24 

1.90 

OLNEY 

6.53 

.60 

ONEIDA 

4.27 

,72 

ONEONTA  DAM  35 

6.87 

T 

OWENSBORO  2  W 

9.26 

.25 

.34       .11    2.68 


.93    1.04    2.83    1.45 


.06 

.37 

.14 

1.01 

T 

1.16 

1.02 

.33 

1.32 

.18 

2.03 

.06 

1.00 

.11 

3.43 

.40 

1.79 

T 

1.23 

.23  3.23 

1.39 

2.82 

.54 

2.21 

1.35 

.78 

.27 

.75 

.04 

3.55 

.99 

2.01 

.10 

.22 

• 

.18 

.75 

.601  3.02  1*63  .121 

I  .53i 

.04J      .73  2.61  1.12J 

.99|      .86  2.37  1.02 

•  52i  2.65  .74  .70 


.26    1.28       .57    2.601 


.63|  1.07       .62    1.32 

.70       .60l 

4.40       .53    1.59| 


.04: 


.02 


.52    1. 


.95       .26    3.77  1.37 

.72!  1.33       .99  .30l 

.27       .66    2.10  .55 

.521   1.82       .83  .41 

.70;  1.15    1.72  .51 

.66;     .83   2.57  .67 


.55    1.70 


.57 


T  .10       .711 

.90    2.00  2.58    1.231 

1.09       .33  5.26    1.56 

.30    1.59 

.25  1.01       .71 

.29'  2.30  .34    1.66 

.06    1.00  .90      .60 

.93    1.16  2.83    1.43 

.73    1.15  1.00       .16 

.15       .45  .34    1.27 

•            *  1,10    1.31 

1.42       .17  2.26       .19 

.10    2.70  .66    1.10 

.65    1.56  .79    1.74 

.13       .70  .09      .56 

.33!   1.08  .38       .23 

.96    3.12  2.23       .09 

1.22       .65  .83    1.15 

1.06    1.05  .76 

.59    1,25  .54 

.90 


.23    3.61    2.72 
.30    1.62       .10 


.10  5.40  1.83  T 
.25  4.60  1.98  T 
1.27       .80    4.63    1.55 


1.16       .37    3.34 


.75    3.70    1.25 


.75       .60    1.85 


.22       .08;      T 
.33       .45'      T 


.15       .05 

.03      T 
.04      .04 


.31    1.66       .02 


.07       .06       .35 


1.16 
.23 

.89; 


.31 

.32' 

1.96, 

1-07| 
•  6V 
.70| 

.50 


1.63 

:i5i 


.14       .01 
.28       .09 


.38 
.08 
.30 


noi«s  lollowing  SiAtion    Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


I 


Day  of  Month 


13       U       15    i   16       17       18 


19   20   21  ,  22   23   24  1  25   26   27 


OWENSBORO  DAM  46 
PAOUCAH  FAA  AIRPORT 
PAOUCAH 
PAINTSVILLE 
PARADISE  STEAM  PLANT 

PIK,EVILL£ 
PINEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVtLLE  SUBSTA 
SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE  2  SE 

SCOTTSVILLE 

SCOTTSVILLE  2  SW 

SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHELBYVILLE 

SHEPHEROSVILLE 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 
SUMMER  SHADE 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TAYLORSVlLLE 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  h9 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VAN6UREN 

VANCEBURG  DAM  32 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 

WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILLIAMSTOWN  5    WSW 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


7.65   ,7* 


3.06   .23   .36 


3 

29 

1.05 

7 

23 

1.15 

3 

13 

.24 

4 

69 

.39 

6 

*9 

1.12 

6 

57 

1.87 

6 

5» 

2.16 

6 

59 

.42 

3 

37 

.38 

5 

35 

1.33 

5 

08 

.86 

9 

25 

.40 

i 

6« 

.77 

9 

99 

.04 

7 

72 

.15 

Z 

77 

1.18 

6 

63 

.56 

4 

14 

1.56 

3 

84 

1.44 

4 

07 

1.07 

8 

54 

.14 

6 

76 

2.00 

7 

93 

.08 

9 

33 

.19 

5 

83 

.61 

a 

2C 

.21 

5 

9C 

.04 

6 

56 

T 

5 

24 

.64 

4 

87 

.35 

3 

21 

1.50 

7 

77 

.03 

.03  1.491  1.10  3.64  1 
.42  2.39!  1.12  1-22 
.49  2.19  1.13  1.35 

.30   .41   .75 
.10   .10  1.20   .65  1 


.79  2.40 
.SO  1.45 
.52  1.64 


.96  1.20  1 


T     .05   .40  I 
.90  3.20  1.60 

.56  1*33  1 

1.55  4.32  1 

«   2.94  2 

.06 

2.43   .32  1 


1.27  3,05  2 

.31  1.39  1 

.75  3.55  1 

.26  2.7S  1 

1.40  1.05 

2.10  2.20  1 

.26  2.96 

.52  2.87  1 

1.73  .23 


.70 


.96 


•64  3.80  1 


1.49 

1.70 
1.75 


.59 
.35 

.05 


.26 
.45 


.04   .1S| 

.09 

.05   •051 


al 


n  regarding  the  climate  of  Kentucky 
ny  Weather  Bureau  Office  near  you. 


ained  by 


REFERENCE  NOTES 
rlting  to  the  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Statlo 


Lee  Terminal,  Standlford  Field,  Louisville 


Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  S3W,  indicate  dista: 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  isa 
Uonthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  mon 


in  miles  and  directio 
of  this  bulletin, 
will  be  carried  in  th 


the  post  offlc 


f  this  bulletin, 
late  to  be  included 


June  lssu< 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  t^ 
Divisions,  as  used  in  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

re  in  "F,  precipitation  and  evaporatli 


Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950, 
location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 


D  miles.   Uonthly  degree  day  totals 

d  Wind"  Table.   Max  and  Mln  in  "Evaporation 

represent  observations  taken  at  the  present 


nt  points  for 


wfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow 


other  causes  of  loc 

n  Ground"  Table,  and  in  the 


taken  from 
rd. 


1  snowfall  table  Include  : 


and  sleet.   Entries  of  : 


Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the 

24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  tine.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  tl 


Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  those  stations  s 
In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the  following: 

n.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  publisbettulater  in  "Hourly  Preclpltatlo 
ind"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


ground  values  are  at  6:00 


Recording  Rain  Gage  Sta 
"Soil  Temperature"  Tabli 
"Snowfall  and  Snow  on  G 
"Supplemental  Data"  Table. 


OTHER  REFERENCE  NOTES 


Table 


and  the  "Daily  Temperature' 
I  totals  may  be  found  in  th< 
'Dally  Precipitation"  Table 


Tabli 


ndicated  by  no  entry, 
nnual  issue  of  this  publication. 
Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  i 


atlc  wind  ini 
ered  ground;  hi 


No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Da 
Interpolated  values  for  monthly  preclpita 
-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Tabl 
+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  auti 
*   Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
ff     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-ci 
on  the  roof  of  a  building. 
//  Cage  Is  equipped  with  a  windshield, 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 
B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  wi 
U  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days 

carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset, 
T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day, 
VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 


.  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 


ts. 


,  shelter  located 


sing. 


very  10  inches  of  new  snowfall. 
See  "Daily  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.   Degree  day  da 

mounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 


Information  concerning  the  history  changes  in  loca 
publication  may  be  obtained  from  the  Superlntenden 
be  found  In  the  latest  annual  Issues  of  Local  Clin 


onth  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may 
Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C, 

tions   elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.   That 
t  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  30  cents.   Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may 
atologlcal  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  .ents. 

d  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
spondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Governioeot  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
MAY  1961 


Station 

Day  Ol  Month 

D 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s 

AOOISON  DAM  »5 

MAX 
MIN 

70 
50 

68 
34 

68 
36 

68 

40 

68 
48 

72 
48 

80 
58 

72 
60 

74 
50 

58 
46 

77 
52 

82 
54 

84 
58 

86 

58 

75 

54 

58 
48 

70 
42 

72 
48 

72 
48 

72 
48 

73 

50 

74 
51 

55 

44 

70 
42 

SO 
44 

82 
44 

66 
33 

66 

40 

76 

40 

80 
50 

78 
45 

72.9 
47.2 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

66 
52 

62 

30 

65 
33 

67 
38 

60 
46 

82 
53 

75 
50 

71 
59 

61 
51 

66 

41 

77 
48 

76 
52 

80 
51 

83 
58 

78 
63 

58 
53 

70 
45 

71 
56 

68 
60 

70 
46 

71 

50 

68 

47 

69 

42 

75 
41 

76 
45 

71 
46 

64 

33 

72 

40 

72 
56 

78 
44 

79 
43 

71.4 
47.5 

ASHLAND  0AM  29 

MAX 

MIN 

6* 
5* 

60 
33 

58 
32 

62 

36 

62 

48 

84 
49 

83 
59 

88 
57 

73 
55 

51 
51 

74 
52 

73 
51 

79 
50 

85 
53 

85 
59 

73 
54 

71 

45 

59 
52 

69 
55 

67 
41 

73 
43 

76 
43 

58 

45 

77 
39 

66 

44 

75 
45 

51 
35 

72 

38 

72 
50 

73 
39 

79 
41 

72.7 
46.7 

BARBOURVILLE 

MAX 

MIN 

52 

35 

34 

38 

73 
52 

72 
53 

83 
58 

85 
58 

85 
50 

68 
50 

76 
52 

71 
50 

83 

50 

85 
50 

80 
50 

79 

50 

82 

45 

80 
59 

72 
55 

72 

45 

76 
55 

37 

76 
36 

79 
42 

72 

49 

51 
30 

79 
34 

79 
46 

79 
45 

84 
40 

77.3 
47.0 

BARDSTOMN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

66 
52 

64 
30 

65 
32 

67 
38 

63 

45 

82 
55 

80 
58 

78 
59 

62 
49 

67 
42 

75 
46 

79 
50 

83 
52 

85 
57 

84 
63 

77 

51 

74 
46 

72 

67 

73 
60 

71 
45 

74 
52 

57 
49 

68 
43 

76 
38 

80 
44 

78 
44 

66 
31 

74 

39 

80 
66 

78 
46 

83 
42 

73.9 
47.1 

BAXTER 

MAX 
MIN 

62 

♦  4 

62 
37 

62 

31 

67 
34 

71 
39 

74 
51 

77 
54 

81 
52 

84 
57 

64 

50 

61 
51 

77 
54 

73 
51 

79 
52 

82 
54 

79 
53 

68 

47 

81 
48 

68 
56 

73 
46 

76 
48 

73 
45 

74 
39 

70 
38 

79 
39 

75 

43 

52 

32 

52 
33 

76 

42 

75 

44 

75 

40 

72.4 
45.6 

BEAVER  DAM 

MAX 

MIN 

68 

54 

64 
33 

67 
35 

67 

44 

65 

48 

84 
55 

79 

60 

79 
50 

62 
49 

69 

45 

76 

50 

81 
54 

83 
55 

85 
59 

79 
65 

73 
54 

73 
48 

74 
61 

72 
61 

74 
49 

76 

59 

73 
63 

72 

41 

78 

40 

81 

44 

78 
45 

55 
33 

76 
40 

81 
57 

76 
47 

85 
44 

74.8 
49.5 

BENHAM 

MAX 
MIN 

60 
38 

58 
33 

65 

28 

66 

34 

69 
41 

70 
52 

81 
59 

75 
65 

84 
47 

55 

45 

59 
47 

78 
49 

70 
46 

82 
52 

81 
51 

79 

51 

65 

43 

82 
49 

85 
54 

80 
45 

75 
42 

71 

40 

71 
36 

70 
36 

76 

40 

75 
52 

50 
34 

61 
32 

75 
37 

75 

45 

77 
37 

72.0 
44.2 

8EREA  COLLEGE 

MAX 

MIN 

60 
44 

60 
33 

63 
35 

67 
39 

67 

48 

82 

54 

81 
60 

81 
59 

80 
51 

63 

48 

75 

50 

75 
54 

82 
55 

82 
58 

80 
50 

61 
50 

81 

46 

78 
67 

71 
56 

69 

44 

70 
56 

70 
50 

64 
36 

76 

40 

60 
48 

75 
45 

61 

33 

76 
42 

78 
57 

77 
45 

83 
43 

73.8 
48.0 

BLAINE  1  W 

MAX 

MIN 

65 
43 

60 
30 

61 
29 

67 
30 

67 
36 

50 
47 

81 
58 

71 
56 

86 
58 

69 

51 

64 
52 

75 
55 

78 
48 

82 
48 

88 
55 

85 
53 

68 

41 

73 
49 

70 
64 

69 
41 

71 
42 

70 
41 

59 
36 

69 
34 

79 
39 

82 

51 

52 
30 

52 

33 

79 
45 

78 
40 

74 
38 

71.7 
44.0 

60NNIEVILLE 

MAX 
MIN 

67 
54 

65 
31 

67 
30 

69 
36 

68 

47 

81 
57 

78 
51 

60 
60 

52 

49 

68 
40 

77 
48 

78 
54 

82 
49 

84 
54 

83 
52 

74 
51 

41 

76 

69 
45 

73 

44 

74 
56 

68 

48 

59 

37 

77 

38 

80 
42 

77 
45 

65 
32 

76 
36 

79 
58 

80 
44 

60 
43 

74.2 
46.1 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 

MIN 

66 

48 

65 
36 

69 
37 

66 

44 

74 
52 

80 
56 

75 
62 

81 
56 

51 
51 

58 

47 

77 
53 

80 
53 

82 
55 

84 
51 

78 
63 

58 
52 

75 
49 

74 
55 

71 
61 

74 
53 

77 
55 

56 
52 

71 

44 

76 
43 

79 
49 

55 
47 

66 
35 

76 

41 

83 
56 

75 
52 

85 
47 

73.6 
50.6 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

65 
55 

64 
33 

68 
35 

68 
42 

70 
50 

79 
56 

79 
59 

79 
62 

62 

50 

68 

45 

78 
49 

78 
54 

82 
52 

84 
57 

82 
63 

70 
54 

76 
48 

71 

60 

70 
62 

73 
46 

74 
57 

72 

50 

69 
42 

78 
41 

78 
46 

69 
47 

53 
34 

74 
39 

78 
47 

76 
49 

S3 
45 

73.5 
49.0 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

68 

52 

62 
32 

67 
32 

65 
36 

64 
46 

82 
52 

81 
51 

70 
59 

53 

53 

64 
43 

74 
48 

78 
53 

79 

53 

82 
57 

82 
55 

74 
52 

68 

48 

71 
54 

70 
51 

68 
45 

72 

48 

72 

47 

67 

39 

75 
40 

79 
44 

79 
45 

55 
35 

74 

42 

79 
56 

78 

42 

79 
43 

72.6 
47.5 

CECILIA 

MAX 
MIN 

67 
55 

65 
32 

63 
34 

65 

40 

65 
45 

73 
45 

77 
61 

68 
50 

75 
52 

54 
44 

65 
49 

75 
50 

78 
53 

81 
56 

84 
64 

75 
53 

68 
47 

72 
57 

74 
52 

74 

60 

71 
56 

73 

50 

65 

40 

65 

40 

73 
42 

80 
46 

54 

33 

63 
39 

72 
45 

80 
47 

73 

43 

70.6 
47.8 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

69 

54 

66 

30 

68 
32 

69 
36 

68 
46 

81 

54 

83 
50 

79 

53 

76 

51 

58 
41 

78 
47 

81 
52 

84 
57 

85 
59 

87 
63 

80 
53 

74 
45 

74 
57 

76 
50 

74 
45 

77 
51 

78 
48 

71 
38 

78 
40 

81 
44 

83 

44 

66 
31 

75 
40 

81 
66 

82 

44 

81 
42 

76.5 
47.5 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

64 
42 

59 
32 

63 
35 

64 
39 

54 
46 

80 
54 

57 
51 

65 
58 

61 
49 

63 
42 

76 
45 

79 
60 

83 
57 

85 
52 

79 
59 

69 

53 

69 
51 

66 

53 

66 

48 

57 

50 

71 
46 

66 

49 

68 

43 

76 
45 

79 
63 

62 

43 

65 

34 

74 
45 

77 
56 

75 
45 

78 
51 

70.0 
48.5 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

65 
49 

67 
28 

61 
30 

65 
32 

57 
33 

66 

78 
61 

63 
59 

72 
56 

55 

45 

50 
49 

69 

50 

72 
49 

73 
51 

63 

73 
51 

62 

47 

65 
53 

61 

50 

63 

40 

52 
40 

65 

42 

69 

37 

61 
37 

70 
41 

72 

47 

46 

31 

70 
40 

68 

48 

73 
38 

68 
39 

65.7 
44.5 

DANVILLE 

MAX 

MIN 

63 
47 

63 
32 

60 
34 

65 

38 

65 

41 

54 
45 

79 
60 

74 
59 

80 
55 

50 
44 

65 
44 

73 
50 

70 
52 

81 
55 

83 
50 

78 
54 

65 

45 

75 

47 

59 

54 

57 

45 

70 
48 

72 

50 

67 

40 

57 

41 

74 
45 

77 
47 

55 
33 

51 
35 

75 
45 

79 
45 

73 
44 

70.0 
46.3 

DEWEY  OAM 

MAX 
MIN 

64 
36 

59 
32 

61 
32 

67 
33 

58 
34 

58 
47 

80 
49 

73 
55 

87 
58 

59 
52 

64 
52 

72 
52 

77 
53 

81 
50 

87 
54 

82 

57 

58 

43 

76 
46 

74 
55 

69 

42 

70 
41 

70 
35 

68 

38 

78 
35 

81 
44 

81 
61 

51 

33 

64 
38 

76 

47 

79 
37 

74 
40 

72.2 
44.2 

DIX  OAM 

MAX 
MIN 

6* 
65 

61 
34 

65 
37 

65 

40 

64 
49 

79 
54 

80 
50 

79 
60 

77 
53 

65 
45 

70 
51 

77 
53 

79 
54 

83 
58 

83 
53 

79 
54 

74 
48 

73 
56 

68 
54 

70 
45 

72 

50 

70 
51 

66 

40 

74 
40 

79 
48 

76 
47 

60 
34 

74 
44 

77 
57 

76 
47 

61 
45 

72.9 
49.2 

ELI2A8ETHT0NN 

MAX 

MIN 

67 
49 

65 

31 

65 
33 

65 
40 

62 
50 

80 
55 

78 
58 

77 
50 

66 

50 

67 
43 

75 
49 

77 
50 

80 
51 

83 
55 

83 
64 

74 
54 

73 
48 

72 

50 

72 
47 

71 
48 

74 
56 

71 
49 

67 
38 

74 
39 

79 

49 

76 
46 

63 

34 

76 
36 

73 
64 

77 
46 

82 
44 

73.1 
48.0 

FALMOUTH 

MAX 

MIN 

66 
51 

61 
30 

67 
31 

62 
33 

62 

47 

80 
51 

77 
60 

66 
44 

75 
48 

78 
52 

81 
43 

84 
52 

81 
63 

72 
51 

70 
46 

69 
53 

69 

60 

57 
41 

74 
44 

70 
43 

69 

38 

78 

39 

81 
43 

76 
46 

66 

33 

76 

38 

79 
55 

75 

40 

79 
41 

72.8 
45.0 

FARMERS 

MAX 
MIN 

64 
55 

53 

30 

65 

30 

67 
33 

64 

44 

82 

48 

82 
61 

84 
59 

69 
55 

55 
50 

73 
53 

77 
55 

81 
48 

87 
51 

85 
59 

75 
55 

73 
45 

71 
53 

69 
50 

71 
41 

72 
43 

73 
45 

59 
38 

77 
36 

82 
40 

79 

47 

61 
31 

77 

36 

78 
47 

77 
41 

79 
39 

73.9 
45.7 

FLEMINGSeURG  2 

MAX 
MIN 

63 
52 

60 
29 

65 
33 

66 
37 

60 
46 

77 
52 

72 
60 

79 
58 

51 
53 

57 
47 

72 
49 

77 
59 

80 
51 

85 
55 

80 
64 

68 
51 

71 
46 

66 
52 

67 
51 

67 
41 

71 
42 

55 

44 

67 

40 

76 
39 

80 
46 

69 

44 

67 
32 

75 

40 

76 
54 

71 
40 

75 
42 

70.8 
46.7 

FORDS  FERRY  OAM  50 

MAX 
MIN 

62 
46 

64 
39 

63 
40 

66 
45 

70 
48 

80 
50 

75 
59 

74 
57 

58 
47 

64 
43 

71 
49 

80 
54 

84 
52 

83 
62 

71 
59 

65 
53 

56 

50 

72 
55 

65 

54 

70 
54 

72 
59 

65 

54 

59 
48 

76 
48 

81 
50 

57 
43 

67 
37 

76 

44 

83 

50 

60 
51 

89 
56 

71.5 
50.6 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 
MIN 

67 

49 

69 
32 

63 

34 

67 
36 

65 
41 

57 
48 

80 
54 

59 
50 

79 
57 

63 
44 

57 
48 

75 
52 

79 
52 

81 
50 

84 
59 

80 
54 

70 
47 

70 
53 

70 
63 

70 
45 

70 
46 

73 
49 

66 

40 

68 

40 

75 
43 

80 
48 

63 
35 

66 
41 

75 
45 

60 

44 

76 
45 

71.6 
46.6 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
HIN 

64 
55 

64 

34 

66 

35 

66 

46 

78 
51 

80 
58 

76 
62 

82 
60 

60 
50 

57 
45 

75 
50 

78 
51 

83 
55 

85 
59 

82 
63 

73 
52 

77 
49 

72 
50 

70 
49 

72 
49 

73 
68 

70 
51 

68 

44 

76 

40 

79 

45 

75 
46 

63 

33 

75 
36 

80 
65 

77 
62 

86 

44 

74.0 
49.6 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 

MIN 

72 
55 

67 
31 

69 
33 

68 
39 

71 

51 

82 
60 

79 
52 

72 

58 

63 
48 

67 
42 

72 
45 

81 
49 

75 
59 

60 
59 

78 
65 

73 
51 

74 
45 

75 
59 

75 

50 

72 

55 

70 
68 

68 

51 

72 

44 

76 
42 

81 
44 

79 

44 

69 
31 

71 
45 

86 

54 

84 

50 

89 
55 

74.5 
49.5 

GRAYSON  1  SE 

MAX 
MIN 

62 

44 

60 
32 

59 
31 

64 

33 

66 
42 

54 
49 

80 
52 

68 
58 

85 
57 

67 
50 

63 
51 

72 
51 

77 
48 

80 
51 

85 
58 

83 
55 

68 
44 

70 
49 

68 
52 

67 

40 

58 

44 

70 
46 

55 

39 

66 
37 

76 
42 

82 

49 

52 
32 

60 
38 

76 
49 

77 
40 

72 

40 

69.7 
45.3 

GREENSBURG 

MAX 

MIN 

65 
55 

65 
33 

64 
34 

67 
37 

69 
41 

70 
50 

81 
62 

75 
51 

80 
54 

55 
44 

67 

49 

78 
52 

79 
50 

83 
55 

86 
53 

80 
55 

69 

45 

78 
52 

70 

50 

70 
46 

76 
51 

76 
48 

71 
39 

70 
39 

77 
44 

79 

50 

66 
34 

55 
38 

76 
45 

81 
48 

77 
42 

72.8 
47.3 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

63 
53 

63 
33 

66 
35 

65 

43 

52 

49 

83 
57 

74 
51 

79 
59 

61 
49 

67 
45 

75 

50 

79 
53 

82 
55 

84 
63 

79 
65 

57 
51 

73 
46 

73 
61 

71 
54 

73 
51 

75 
59 

70 
54 

70 
43 

75 
42 

79 
46 

72 

44 

65 

34 

74 

40 

82 
56 

78 
49 

84 
46 

73.0 
50.0 

HE1DEL8ER6  LOCK  14 

MAX 

MIN 

63 

52 

60 
31 

66 

30 

67 
32 

57 
46 

79 
48 

80 
57 

83 
55 

83 
54 

64 
50 

73 
51 

76 
53 

82 
47 

85 
49 

87 
52 

80 
53 

77 
43 

77 
66 

76 
53 

72 
41 

71 
48 

72, 
47 

59 
35 

77 
35 

60 
38 

75 
47 

60 
30 

78 
34 

80 
47 

76 
44 

62 
38 

74.7 
45.0 

HENDERSON  7  SSW 

MAX 

MIN 

65 
52 

65 
34 

67 
38 

67 
43 

64 
47 

79 
57 

73 
52 

68 
58 

51 
49 

68 

43 

76 
50 

80 
57 

83 
58 

84 
63 

76 
63 

69 

53 

68 

50 

74 
59 

67 
52 

72 
50 

77 
69 

59 
62 

72 
45 

76 
44 

60 
49 

73 
43 

67 

34 

74 
44 

83 
67 

77 
46 

85 
52 

72.9 
50.4 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

74 
48 

70 
41 

66 

45 

71 
49 

53 

51 

71 
55 

75 

59 

77 
50 

76 
50 

58 
42 

71 
49 

79 
52 

80 
55 

81 
52 

82 

64 

70 
53 

73 
51 

76 
54 

74 
68 

77 
53 

77 
50 

79 
50 

65 
61 

75 
45 

76 

50 

82 
51 

61 
39 

72 
46 

76 

46 

85 
53 

62 
58 

74.1 
61.9 

HINDMAN 

MAX 
MIN 

60 
50 

59 
34 

66 

30 

68 
32 

55 

45 

80 
52 

80 
58 

86 

54 

75 
54 

62 
51 

76 
51 

75 
53 

79 

86 
48 

81 
54 

79 
55 

79 
42 

74 
62 

69 

57 

72 
42 

68 

50 

70 
46 

67 
36 

75 
34 

76 
39 

70 
46 

68 
31 

76 

31 

76 

44 

71 

80 
36 

73.3 
45.1 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

74 
50 

68 
35 

68 
39 

71 
46 

56 
52 

74 
55 

82 
62 

73 
61 

81 
50 

55 
43 

70 
50 

75 
54 

79 
56 

84 
52 

85 
64 

80 
50 

71 
49 

74 
66 

78 
53 

73 
53 

76 
59 

80 
58 

53 
46 

72 
49 

74 

60 

62 
45 

59 
34 

56 
44 

76 
53 

86 
55 

79 
51 

74.1 
61.1 

HYOEN 

MAX 
MIN 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
MAY  1961 


Continued 


Station 


INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LONDON  FAA  AIRPORT 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOVELACEVILLE 

HADISONVILLE  1  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  4  SE 

MAYFIELD 

MAYSVILLE  DAM  33 

M10DLES80R0 

MONTICELLO 

MOUNT  STERLING 

MOUNT  VERNON 

MURRAY 

OMENSBORO  2  U 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RICHMOND 

RUSSELLVILLE 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE 

SOMERSET  1  N 

SUMMER  SHADE 

VANCEBURG  DAM  32 

WARSAW  MARKLANO  DAM 

WEST  LIBERTY 

WILLIAMSBURG  2 

WILLIAMSTOWN  3  WSW 

WOLF  CREEK  DAM 


Day  Of  Montli 


66   70 
32   3* 


64   67 
37   *0 


59   6* 
33   3a 


59   6* 
34   32 


65   68 
34   38 


62   65 

33   35 


65   68 
34   38 


63   66 
35   37 


66   69 
32   35 


62   67 
34   31 


66   70 
36   41 


63   60 
30   31 


63   69 

38   30 


61   64 
38   37 


59   63 
31   30 


66   69 
36   41 


64   68 
35   37 


64   66 

35   40 


68   66   70 
56   38   39 


70   69 
32   38 


68   63   81 
41   46   55 


63   83 
46   56 


63   55 
42   48 


67   71   77 


68   58 
48   43 


65   55 

40   47 


65   72 
43   51 


66   69 

43   48 


68   65   82 


70   70 
34   50 


66   73 
45   52 


65   65 

34   34 


73   75 
36   49 


67   64   79 


69   67 
36   50 


69   70 
45   54 


68   64 
46   49 


66   76 
44   51 


10  u 


12   13   14 


83  89  88 

56  54  52 

77  74  61 
60  58  49 

79  75  82 

57  54  55 

74  78  61 

60  60  49 

68  78  60 

59  55  50 

78  83  61 

61  57  50 

72  65  62 

60  58  52 

70  67  61 

60  58  50 

78  74  60 

60  60  49 

78  78  64 

63  58  49 

78  78  61 

62  60  50 

80  85  eo 

59  53  53 

75  75  60 

58  60  50 

80  70  81 
54   59  57 

81  81  78 
68   68  53 

79  80  68 
68   64  52 

79   81  64 

60  58  52 

7  7   81  74 

59  64  50 


67   78 
51   53 


67   77 
41   48 


66   60 
52   52 


68   75 
44   49 


65   71 
43   48 


63   73 
50   52 


69   80 
42   50 


77   65 
62   50 


44   48   52 


69   66 
36   36 


65   70 
40   33 


67   71 
32   35 


60   61 
31   35 


56   34   36 


67   64   67 
55   32   34 


66   61 
33   36 


60   64 
32   30 


64   66 
32   34 


61   65 
32   23 


61   65 
31   33 


61   60 
31   30 


62   64 
35   32 


63   60 
32   33 


68   64   63 
46   32   32 


70   69 
42   50 


71   63   81 


66  70 

40  50 

64  64 

41  49 

68  75 

41  54 

67  74 
40  54 

65  65 

40  45 

67  72 

42  52 

68  82 
42  54 

67  65 

36  47 

64  55 

35  47 

66  69 
32  37 

71  73 

32  41 

64  64 

36  41 

67  68 

33  41 


74   71   62 


74   55 
55   45 


61   60   49 


84  86  80 

61  60  50 

78  90  80 

62  58  58 

74  7  5  66 
60  60  48 

78  73  79 
60  58  55 

75  83  73 
62  68  50 

7  5  79  64 

62  61  50 

79  68  76 
56  59  52 


62  57  52 

78  80  62 
61  62  49 

79  84  66 
59  53  54 


70   77 
40   46 


68   76 
42   50 


69   79 
45   48 


63   77 
51   52 


69   78 
42   48 


64   65 
49   47 


63   79 
50   53 


65   77 
49   53 


64   72 
47   48 


63   65 
48   45 


69   75 
45   50 


71   78 
45   49 


68   78 
40   45 


73   76 
45   49 


54   71 
45   50 


62   78 
52   54 


70   77 
41   51 


60   63 
47   47 


71   78 
43   49 


68   77 
46   49 


53   65 
42   46 


64   75 
42   45 


66   77 
46   50 


67   78 
49   51 


83  89 
49  49 

84  87 
55  62 

77  81 

49  49 


83  84  78 

55  60  63 

79  83  78 

54  59  59 


85   88 
57   63 


53   58   57 


82   83 
60   61 


83   84 
57   62 


83   84 
55   62 


79   74 

49   51 


77   76 
48   60 


67   78 

44   45 


73   74 
48   60 


71   66 
46   57 


76   69 
47   60 


73   75 
52   59 


21   22   23 


74   75   72 


70  65  62 

56  59  52 

82  71  86 

52  56  57 

80  85  85 

63  62  56 

78  68  74 

57  57  54 


65   73 
52   47 


65   65 
52   52 


63   66 
49   51 


61   63 

40   43 


61   66 
51   50 


82  87 

48  51 

80  81 
60  64 

74  81  84 

49  52  57 

77  83  81 

48  50  57 

81  84  81 
54  57  62 

79  85  83 

52  57  64 

81  85  81 

60  55  62 

83  84  60 

60  62  65 

81  84  77 

59  63  66 

81  81  73 

61  65  57 

83  86  79 

61  63  65 

82  83  85 
55  58  65 

82  90  86 


84  81  78 

54  54  62 

77  80  83 

51  57  62 

80 
64 

83  84  80 

53  59  62 

75  78  81 

54  58  61 

79  83  80 
48  54  60 

84  82  80 
62  58  62 

80  85  84 

52  54  61 

81  84  79 
52  56  59 

80  83  89 

48  49  55 

74  84  85 

49  51  59 

79  81  82 

54  56  61 


84   85 
59   58 


69   71 

47   57 


70   75 
49   63 


71   74 
48   61 


75   69 
46   60 


80   79 
42   58 


70   74 
50   60 


66   69 
44   46 


79   77 
43   57 


79   71 
45   54 


73   71 
46   53 


79   72 
46   60 


79   77 

50   63 


71   78 
52   59 


67   74 
48   55 


70   77 
49   61 


71   75 
48   57 


24   25 


73   75 


69   71 

54   41 


72   71 

48   38 


70   70 
53   44 


63   66 

47   42 


70   68 
44   42 


73   72 

54   42 


66   67 

48   41 


75   62 
49   32 


74   69 
45   31 


77   81   60 


38   41 


72   73 
58   45 


76   74 
59   41 


72   70 
52   40 


72   70 
44   36 


73   73 
58   47 


43 


80  75  64 

50  45  34 

79  66  61 

52  43  35 

77  64  60 

42  40  31 

84  68  68 

49  46  40 

79  64  65 

45  43  36 

81  77  68 

48  44  34 

80  79  66 

47  44  34 

79  76  63 

46  45  32 

78  74  62 

40  47  28 


29   30 


79   76 

46   44 


83   78 
57   46 


79   78 
48   45 


43   57   48 


77   70 
56   47 


82 

47 


70   76 
49   60 


65   74 

45   52 


75   76 
46   6U 


78   72 
45   59 


68   69 

48   51 


79   74 
41   58 


72   68 
46   53 


68   70 
50   56 


68   76 
43   49 


72   82 

44   46 


65   69 
46   48 


67   79 
42   48 


72   74   74 


70   72   71 


70  74  77 

53  51  59 

70  74  76 

52  53  61 

74  75  81 

53  53  60 

75  72  76 
52  50  58 

71  73  72 
60  45  45 

70  74  79 
52  52  60 

71  67  69 
52  45  49 

74  77  78 

49  50  52 

71  75  76 

48  50  58 

69  67  68 

52  48  53 

69  72  72 

48  45  55 

70  73  75 
47  48  58 

70  69  71 

52  43  46 

70  67  72 

50  47  46 

73  70  71 

53  40   36 

72  77   80 

57  46   48 

68  67   66 

49  44   44 

72  74   75 

51  46   49 


72 

65 

67 

45 

38 

39 

73 

71 

76 

44 

36 

36 

70 

70 

80 

50 

37 

37 

77 
46 

80 
48 

70 


77   72 
52   47 


83   83 
52   47 


70   64 
47   43 


70   68 
45   36 


73   73 
53   46 


78  80 

58  49 

77  70 

53  42 

73  72 
51  40 

77  73 

57  45 

71  65 
49  42 

65  72 

53  43 

68  71 

53  41 

74  65 
49  43 

70  66 

43  44 

72  67 
49  44 

72  69 

47  41 

65  79 

48  42 

72  70 

45  36 


71   64 
44   36 


76   70 
47   36 


40   49   30 


73   63 
48   32 


79   77   60 
47   45   34 


77  71  55 

49  36  30 

82  78  62 

52  45  35 

80  76  62 

47  45  34 

79  61  65 

50  42  34 

82  80  65 

48  45  34 

78  80  59 


83   72   63 
43   48   36 


79   69   72 
45   40   32 


75   78   53 
48   49   32 


67   68 

45   34 


80   73 
52   45 


85   82 
54   51 


83   82 
60   50 


80   77 
55   48 


80   76 
45   44 


85   83 
55   53 


75   77 
48   40 


78   76 
43   45 


79   76 

50   49 


77   76 
54   44 


79   75 
50   44 


81   82 
56   54 


84   80 
59   49 


84   80 
57   51 


87   86 
59   50 


76   84 
55   47 


76   73   62 
40   46   32 


79   71   64 
49   46   32 


81   71   60 
45   45   34 


62 
45 


80  81  56 

40  45  32 

80  77  63 

40  48  31 

77  78  51 

45  45  32 


78   61 
48   31 


80   75 
47   48 


83   82 
53   48 


74   78 
50   44 


83   79 
54   50 


81   77 
55   47 


72   79 
49   46 


76.5 

45.1 

74.7 
48.7 

74.0 
46.6 

73.2 
50.3 

69.9 
48.6 

71.3 
47.1 

73.8 
»0.1 

70.6 
47.6 

74.7 
60.7 

74.6 
60.1 

73.8 
49.2 

75.2 
46.1 

74.7 
61.8 

69.8 
44.4 

74.6 
46.7 

74.0 
49.0 

72.2 
46.6 

72.4 
47.4 

75.8 
52.6 

73.9 
51.2 

72.4 
50.6 

76.4 
51.7 

74.3 
49.3 

75.7 
48.2 


75.1 
49.4 


69.9 
47.6 


75.5 
49.9 


74.3 
49.2 


69.3 
47.5 


78 

75 

62 

72.7 

52 

47 

40 

46.9 

80 

77 

86 

74.2 

52 

53 

43 

49.7 

75 

77 

74 

72.7 

54 

33 

42 

46.7 

76 

76 

79 

71.1 

55 

41 

43 

47.4 

78 

78 

76 

72.2 

47 

41 

40 

44.1 

80 

84 

80 

75.4 

42 

48 

41 

46.4 

73 

76 

74 

68.6 

47 

39 

41 

44.7 

78 

81 

75 

73.5 

39 

47 

39 

45.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


KENTUCKY 
MAY  1961 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Is? 

DEWEY  DAU 

EVAP 
WIND 

- 

.12 
13 

.17 
13 

.08 

7 

.12 

4 

.19 

50 

9 

.17 
53 

.13 
21 

.10 
15 

.00 
9 

.06 
6 

.22 
4 

.22 

4 

.26 
42 

.09 

7 

0 

5 

.39 

5 

* 
4 

« 
14 

.25 

7 

.18 
3 

.17 
20 

.06 

15 

.15 
8 

5 

4 

.07 
.     5 

.19 
2 

B4.04 
B   378 

DIX  DAM 

EVAP 
WIND 

.07 

62 

.11 
47 

.18 
38 

.20 
40 

.17 
93 

90 

« 
57 

.58 
122 

.29 
118 

.05 
103 

.17 
109 

.12 

7 

.21 
44 

.19 
21 

.27 
45 

.24 
99 

.15 
50 

.12 

46 

.08 
36 

.13 

16 

.17 
13 

.17 
21 

.17 
34 

.09 
16 

.27 

13 

.18 
48 

.26 
56 

.19 
30 

.16 
10 

.26 
43 

.16 
15 

5.41 
1542 

MADISONVILLE    1    SE 

EVAP 
WIND 

.28 

56 

.14 
63 

.28 
33 

.30 
32 

.33 

76 

.10 
67 

101 

74 

112 

.05 
49 

.26 
48 

.18 
35 

.25 
46 

.28 

56 

.27 
94 

.39 

97 

.24 
38 

.25 
68 

.18 
38 

.14 
24 

.14 
40 

.15 
6 

10 

.20 
36 

.15 
26 

.00 
79 

.21 

77 

.28 
28 

.24 

63 

.32 
44 

.21 
39 

B6.68 
1655 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

.03 
22 

.10 
16 

.16 
16 

.16 
26 

.16 
34 

.09 
28 

.15 
51 

.03 
35 

.28 

59 

.10 
25 

.11 
39 

.15 
20 

.13 
8 

.15 
5 

.19 
13 

.17 
23 

.10 
6 

.14 
14 

.03 
19 

.25 

15 

.19 
20 

.10 
10 

.15 
10 

.14 
20 

.11 
15 

.14 
25 

.21 
65 

.15 
20 

.24 
25 

.13 
15 

.31 
20 

4.55 
719 

-  Evaporation  pan  Is  coated  with  aluminum  paint  Inside  and  out  each  year  before  being  placed  in  operation. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BENHAH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


AVERAGE  TEMPERATURE 
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STATION  INDEX 


STATION 


ADDISON  DAM  4% 
ALBANY  k  N 
ANCHORAGE 
ASHLAND  DAM  29 
BAReOURVILLC 

BARDSTOWN  5  J  I 
BAXTER 
BEAVER  DAM 


BENTON  2 
1  BEBE*  COLLEGE 
]  BEREA  WATER  WORKS 
:  BLAINE  1  W 
I  BONNIEVILLE 

SOWLtNC  GREEN 
I  BOWLING  GREEN  SUBSTA 
I  BOWLING  GREEN  FAA  AP 
I  BRENT  DAM  36 
!  BROWNSVILLE  LOCK  6 

BUCKHORN 
I  6URDINE  2  NE 
I  BURKESVILLE 
:  CADIZ  LOCK  E 
;  CALHOON  LOCK  2 

j  CAMPBELLSVILLE 

I  CANErvlLLE 

'  CARROLLTON  LOCK  1 

j  CECILIA 

I  CLAY  CITY  1  WNM 

'  CLERMONT  1  SSe 

I  CLINTON 
COBB 

COLLEGE  HILL  LOCK  U 
F:  COVINGTON  W8  AIRPORT 

1  CUMBERLAND  FALLS  ST  PI 
j  CYNTHIANA 
CYNThIANA  2 


OELPHIA  1  E 
,  DEMA 
,  DEWEY  0AM 

01 X  DAM 
■  DUNDEE  2  SE 

;  OUNKOR 
;  OVER 

EDDYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 

ELI2ABETHT0WN 

ELKHORN  CITY 
I  ELKTON  2  S 

I  FALMOUTH 
FARMERS 
FLEMIN6SBURG 

I  FLEMINGSeURG  2 
;  FORD  LOCK  10 
I  FORDS  FERRY  DAM  50 
!  FRANKFORT  LOCK  A 
'   FRANKLIN  1  E 


REEBURN 


.  I* 


SW 


GAMALIEL  1  S 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 
GEST  LOCK  3 

GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  I  E 
i  GOLDEN  POND  a  N 

;  GRANT  DAM  3B 

GRAYSON  1  SE 

GREENSauRG 
GREENSBURG  1  S 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 

HALEYS  MILL 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD 

HAZARD  WATER  I 
MEIOELBERG  L0( 


HENDERSON  7  SSW 

HERNDON 
I  HICKMAN  1  E 
I  HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDHAN 
1  HODGENVILLE  NAT  PARK 
HOPKINSVILLE 
MYDEN 
INEZ 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  1  SSW 
KENTUCKY  DAM 

LA  GRANGE  2    NNW 
LANCASTER 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LIBERTY 


COUNTY 


BRECKINRIDGE 

CLINTON 

JEFFERSON 

BOYD 

KNOX 

NELSON 

HARLAN 

OHIO 

HARLAN 

MARSHALL 

MARSHALL 
MADISON 
MADISON 
LAWRENCE 


WARREN 

MARREN 

WARREN 

CAMPBELL 

EDMONSON 


PERRY 


MC  LEAN 

TAYLOR 
GRAYSON 
CARROLL 
HARDIN 
POWELL 


1611  BULLITT 
1631  HICKMAN 
1663  CALDWELL 
no*.  ESIILL 


1969 

1998 

2003  HARRISON 

2040  BOYLE 

2053  MARTIN 

PERRY 
KNOTT 
FLOYD 
MERCER 
MUHLENBERG 


MUHLENBERG 

8RECKENRI0GE 

LYON 

METCALFE 

HARDIN 

PIKE 


FLEMING 

FLEMING 
MADISON 
CRITTENDEN 
302ej  FRANKLIN 
30361  SIMPSON 


3041 


3241 
3246 
3252 
3295 
335B 

3392 
3430 
3435 
3443 
3451 

3539 

3692 
,  3709 

!  371 
I  3741 

3762 
3790 
3816 
3B21 
3637 


PIKE 

MENIFEE 

MONROE 

SCOTT 

HENRY 

BARREN 
BARREN 
HARDIN 
TRIGG 
BOONE 

CARTER 

GREEN 

GREEN 

GREENUP 

MUHLENBERG 

CHRISTIAN 


LEE 

HENDERSON 

CHRISTIAN 

FULTON 

GRAVES 

JESSAMINE 


KNOTT 


3899; 
3929 
3994  CHR 

■ESLIE 
lARTIN 


4165 


BRECKINRIDGE 

BREATHITT 

LETCHER 

JESSAMINE 

LIVINGSTON 

OLDHAM 
GARRARD 
GRAYSON 
FAYETTE 
CASEY 


37  4a 

36  51 

37  25 


37  54 

37  28 

38  1 

36  4) 

37  33 

37  57 
36  3B 
36  12 

36  29 

37  00 


38  5 

38  1 

37  15 

37  19 

36  37 

37  12 

37  D3 


37  33 

37  I 
37  57 

37  01 

38  26 
37  37 
37  29 


85  28 
63  20 
66  52 
62  57 
66  20 


66  26 
66  26 
86  26 


63  23 
62  35 
89  22 

87  9B 


68  09 
85  37 
85  52 


83  45 

84  1 
66  06 


84  5: 

85  55 
85  55 

69  54 
SB  00 

64  50 

62  96 

65  30 
85  30 
62  91 


87  20 

66  94 

83  12 
63  11 
63  46 

67  36 

87  34 
89  10 

86  30 

84  43 

62  5' 

65  4- 

87  30 
83  23 
82  32 


82  56 

84  36 
66  1 


OBSERVATION 

TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. BARBARA  M.  COOL 
CHARLES  G*  BARRET 
CORPS  OF  ENGINEERS 
UNION  COLLEGE 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

C.  HOMER  NOLAN 

E.  G.  YOUNG 

C.  C.  WKITEAKER 

JAMES  H.  MILLER 

RADIO  STATION  WCBL 
JAMES  A.  GROSSMAN 
MRS.  LAURA  B.  CABBARD 
JOHN  LEE  BURTON 
WILLIAM  L.  FERRISS 

JAMES  R.  EDWARDS 

TVA-639 

FED.  AVIATION  AGENCY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ELORtOGE  SKAGGS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
EDWIN  E.  JOHNSON 
MARVIN  M.  LEE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ALVA  MC  KINLEY 
G.  V.  COX  SR. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  S<  VERTREES 
JOEL  W.  MOUNTZ 

BERNHEIM  FOUNDATION 
WOODSON  D.  FRANKLIN 
MRS  3ENN1E  B.  WHITE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

KY.  OEPT.  OF  CONS. 
MARSHALL  HILL 
KY.  CARDINAL  DAIRY 
R.  P.  COLOIRON 
MRS.  EVA  M.  DAVIS 

BALLARD  F.  WALKER*  JR< 
HATTIE  B.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PHILLIP  O.  THACKER 
JESSE  L.  HUFF 

N.  D.  GIVENS 
LENA  BLAIR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  e.  MORAN 
RADIO  STATION  WtEL 


ALHVRTA  B.  MALI 

lAM  H.  FISCHER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


MRS 


TIE  D.  NEAL 


MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 
HISS  ESTHER  WILSON 
E.  GUY  DECKARD 
WILLIAM  F.  BRAMBlETT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

EMILY  M.  BEAM 
RADIO  STATION  WKAY 
DEWEY  S.  MILL 
FISH  +  WLOLF.  refuge 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ALBERT  G.  SWANAGAN 
HOWARD  PICKETT 
ROBERT  C.  LANDERS 
CORP  OF  ENGINEERS 
C.  R.  LOVELL 


FRANK  STREET 

C.  W.  KEATTS 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

TVA-679 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LUTHER  RITCHIE 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
NEWELL  F.  SMITH 
MRS.  FERN  F.  ELAM 
UNITED  FUEL  GAS  CO. 

FLOYD  G.  R0B6INS 
JAMES  0.  MALONEY 
HOBART  I  SON 
HUGH  W.  8UFFIN 
TVA-379-A 


S.  R. 


UTILITIES  CO. 
:  STIKELEATHER 
WEATHER  BUREAU 


STAnON 


LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 
LOCKPORT  LOCK  2 
LOGLICK  1  S 
LONDON 
LONDON  FAA  AP 

LOUISA  2 
LOUISVILLE 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOVELACEVILLE 
LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 

MARTIN  I  SSW 


.  MC  KINNEYSBURG 


HIDDLESBORO 
MIDDLESBORO  SEWAGE  PL 
MIDWAY 
MILLERSBURG 

MILLERS TOWN 
MONT  I  CELLO 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 
MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON 
I 
MUNFORDVILLE 

I  OLIVE  HILL  2  WNW 

OLNEY 
I  ONEIDA 

'  ONEONTA  OAM  55 
I  OWENSBORO  2  W 
I  OWENSBORO  DAM  46 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 


WEST 


.I6ER 


WILLIAMSBURG  2 
WILLIAMSTOWN  5  < 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  OAM 

WOODBURY  LOCK  i. 


COUNTY 


PADUCAH  SEWAGE  PLANT 
I  PAINTSVILLE 

PARADISE  STEAM  PLANT 
I  PIKEVILLE 
'  PINEVILLE 

I  PRINCETON 

RAVENNA  LOCK  12 
j  RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
I  RUSSELLVILLE 


SALYERSVILLE  2  SE 
SCOTTSVILLE 
SCOTTSVILLE  2  SW 
SEBREE 

:AM  PLANT 


SHEL8YVILLE 
SHEPHEROSVILLE 
SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET 
SOMERSET  I  N 


TAYLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE  WTR  WKS 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANEUREN 
VANCESURG  DAM  32 
WARSAW  I 
WAYNESBURG  ■ 


JESSAMINE 
HENRY 
CLARK 
LAUREL 


LAWRENCE 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 

BALLARD 

BARREN 

MOPKINS 

EDMONSON 

CLAY 


LOYD 


BELL 
BELL 

WOODFORD 
BOURBON 


CALLOWAY 
CARTER 
HOPKINS 
CLAY 

CAMPBELL 
DAVIESS 
DAVIESS 
MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 

MC  CRACKEN 

JOHNSON 

MUHLENBURC 

PIKE 

BELL 

CALDWELL 
ESTILL 
MAO 1 SON 


8246  JESSAMINE 
6250;  ANDERSON 
62991  LEWIS 
I  8446  GALLATIN 
LINCOLN 


MORGAN 
WHITLEY 
GRANT 


7134  MAGOFFIN 
7215  ALLEN 
7220|  ALLEN 
7234J  WEBSTER 
73111  MC  CRACKEN 


SHELBY 
BULLITT 
SHELBY 
PULASKI 
PULASKI 

WASHINGTON 

MC  CREARY 
METCALFE 
METCALFE 
WASHINGTON 


36  37 
36  38 

36  09 


37  2 
36  50 
36  11 


36  19 

37  1 
17  16 


37  1 
37  29 
36  4S 


B6  50 

66  02 

67  2' 
66  05 


88  39 

63  42 

64  00 


86  03 
64  90 
83  26 

63  56 

64  20 

69  93 


83  19 

84  16 

87  09 
•  7  07 

88  46 

at  1 

68  36 
62  46 

86  99 

82  11 

83  42 

87  93 


66  12 
86  13 

67  32 


84    26 

85    IC 

83    21 

64  se 

64    36 

63    15 

84    05 

84   3E 

83   50 

36   52 

85   09 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HUBERT  BURGHER 
KNOKVILLE  FERTILIZER  C£ 
FED.  AVIATION  AGENCY 

HAROLD  C.  FERGUSON 
LOUISVILLE  G.+E.  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 

BLAINE  MALONE 
WILLARO  E.  FOSTER 
HOMER  WELBORN.  JR. 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
NORA  S.  WHITE 


ARD  T.  SYONOR 

MRS.  EDITH  J.  SMITH 

MRS.  LELA  M.  HERRELL 

OF  MIDDlESBORO 

OF  MIDWAY 
CITY  WATER  WORKS 

M.  LAWLER 
N  L.  BERTRAM 
PROF.  HENRY  C.  HAGGAN 

RED  CARTMILL 
CITY  OF  MT.  VERNON 

SHERMAN  C.  PUCKETT 
MURRAY  STATE  COLLEGE 
GEORGE  E.  DUVAL 
MELVIE  PARLEE  NEISZ 

MRS.  ANNA  L.  BROWN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
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CORPS  OF  ENGINEERS 
FED.  AVIATION  AGENCY 
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RADIO  STA  WSFC 
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CHAS.    H.    MC    MURTREY 

TVA-684 
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MRS. 


ATHRYI 


CORPS   OF    ENGINEERS 
EVERETT    M.    MC    GAUGMEY 
CORPS   OF    ENGINEERS 
CORPS  OF   ENGINEERS 
MRS.    RITA    RIDDER 
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CORPS   OF    ENGINEERS 
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ASHEVILLE:  1961 


KENTUCKY  -  JUNE  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:   96°  on  the  30th  at  Fords  Ferry  Dam  50  and  on  the 

11th  at  Mayfield 

Lowest  Temperature:   36°  on  the  16th  at  Grayson  1  SE 


Greatest  Total  Precipitation:   10.38  inches  at  Bowling  Green 

Least  Total  Precipitation:   2.27  inches  at  Brent  Dam  36 

Greatest  One-Day  Precipitation:   4.93  inches  on  the  15th  at  Dunmor 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
JUNE  1961 


WESTERN 

BEAVER  DAM 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 
OREENVRLE  2  W 

HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 

MAYFIELD 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

DIVISION 

CENTRAL 

ADOISON  DAM  45 

ANCHORAGE 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
ELIZA8ETHT0WN 
GLASGOW  WKAY 

GREENSBURG 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
SCOTTSVILLE 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 

BLUE  GRASS 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

01  X  DAM 
FALMOUTH 
FLEMINGSBURG  2 
FRANKFORT  LOCK  4 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAYSVILLE  DAM  33 
MOUNT  STERLING 
SHELBYVILLE 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 

DIVISION 

EASTERN 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BENHAM 
BLAINE  1  W 

DEWEY  DAM 
FARMERS 
GRAYSON  1  SE 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HINDMAN 

HYDEN 

JACKSON 

LONDON  FAA  AIRPORT  - 

MANCHESTER  4  SE 


62 


83.0 
84.6 
S3.0 
84.8 
83.3 


84. 9 
82.6 
85.8 

82.2 
83.8 
83.0 


81.9 
79.8 
83.5 
82.6 
82.7 

81.9 
81.3 
85.0 
81.5 
81.8 

82.1 
84.0 
81.4 
82.1 
79.9 

79.2 
82.0 
82.2 
82.5 


82.4 
81.8 
81.1 
78.4 
80.1 

81.7 
82.3 
80.0 
81.3 
80.2 

79.8 
80.6 
79.1 


59.0 
58.8 
51.1 
58.0 
59.8 

50.3 
60.9 
60.4 
60.2 
59.9 

61. 7M 

62.1 

50.9 


59.4 
53.9 
59.3 


55.7 
58.0 
57.5 
57.3 
50.4 

59.5 
57.0 
57.-' 
57.8 
59.9 

57.9 
58.9 
50.5 
51.7 
57.8 

59.2 
59.7 
58.8 
55.2 


57. 3M 

58.1 

59.1 

54.5 

55.8 

59.5 
56.5 
56.9 
57.0 
59.9 

55.3 
58.-' 
58.0 
57.7 
56.3 


82. IM 
80.3 
81. 3M 
81.3 

80.5 
83.0 
80.4 
83.5 
79. 5M 

82. 5M 
80.7 
79.6 
82.9 


55. OM 
54.9 

56.5 
55.9 
52.0 
55.1 
54. 5M 

55.5 
55.1 
56.5 


71.2 
71.2 

71.7 
72. B 
71.7 
72.5 
71.6 

73. IM 
73.4 
72.9 
72.2 
73. 5M 

70.8 
71.3 
71.2 


59.3 
58.9 
70.5 
70.0 
71.6 

70.8 
69.2 
71.4 
59.7 
70.9 

70.0 
71.5 
71.0 
71.9 
58.9 

59.2 
70.9 
70.5 
59.4 


70.1 
56.5 
58.5 

70.6 
59.4 
68.5 
59.2 

70.1 

67.6 
69.7 
58.5 
69.6 
67.7 

59.1 


M 
59. 5M 
68.6 
58. 2M 
58.1 

68.6 
59.5 
65.2 
59.3 
57. OM 

69. IM 
57.9 
58.1 
69.7 


3.4 
4.0 


3.9 
3.9 


2.8 
2.4 


4.4 
4.4 


4.5 
3.0 
3.6 


50  22 
52  22+ 


13    46 

12    45 
12 


48  15 

1 
18  + 
22+ 
15 


2 

5   0 

3   0 


5.0 
2.9 


90  30 
90 j  30+ 
94  12 
92  30 
89  13 


30 


1 

13  0 
30  0 
20   3 

1 


20  1 
15  3 
57  1 
11 

21  0 


10 

1  27 
24  19 
24+ 


8.80 
4.92 
6.70 
3.98 
7.81 

4.30 
3.82 
6.02 
5.43 
2.86 

2.79 
4.02 
3.02 
5.00 
6.21 

5.15 
3.95 
7.43 


4.42 
4.59 
4.63 
5.80 
9.38 

5.39 
3.72 
5.91 
2.71 
10.13 

7.06 
2.38 
4.42 
3.83 
3.59 

7.75 
9.66 
8.33 
4.22 

5.74 


7.14 
3.27 
2.28 
5.57 
5.51 

7.67 
4.37 
5.27 
4.57 
5.12 

5.31 
4.59 
4.10 
4.20 
5.31 

4.97 


2.98 
3.72 


1.87 
2.31 


.01 
3.55 


2.22 

1.85 

.02 


2.34 

.57 

1.76 


1.19 
.20 


0 

0 

0 

0   0 

0   0 


0 

0 

0  0 
0 
0 


1 


5.41 
4.61 


5.50 
5.69 


6.72 

4.12 
5.45 
3.77 
4.36 


3.08 
1.30 
2.80 

1.49 
2.85 
2.83 
2.55 
1.87 

1.33 
1.97 
.91 
2.21 
2.82 

2.25 
1.70 
2.34 


1.33 
1.13 
1.60 
1.47 
2.22 

2.49 
1.25 
1.27 
1.13 
2.98 

1.90 
1.00 
1.40 


3.45 
1.75 
1.02 


1.26 

1.44 


2.45 
1.08 
.36 
1.83 
1.12 


1.39 
2.31   15 
1.40 
1.61 
1.39 


1.58 
1.67 
1.04 
2.40 
2.40 


1.45 
.85 
.85 

1.45 

1.35 
1.75 
2.34 
1.70 
2.51 

1.18 
1.20 

.77 


14 


.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 


5 

10 

11 

9 


9 
11 

10 
10 

11 
9 


\ 


See   Rcleie-ce   Moles   FoHoving   Slation   lncle< 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 

KENTUCKY 
JUNE    1961 

Tempeialure 

Precipilahon 

J  1 

s,  i 

i     c 

<  s 

1 

ill 
III 

J 
I 

1 

'i 

a 

a 
1 

No  ol  Days 

1 

1^1 

1 

S 

Snow,  Sleer 

No  ol  Days 

Sration 

Max, 

Mm, 

1 

11 

1    o 

1 

I 

3  « 

ii 

s  i 

5  * 

b2 

o 

§ 

MIDOLESeORO 
MONTICELLO 
PIKEVILLE 
SOMERSET    1    N 
STEARNS 

VANCEBURG    DAM    32 
WEST    LIBERTY 
WILLIAMSBURG    2 

DIVISION 

81.8 
81.7 
83.0 
81.1 
79.6 

81.4 
82.2 
84.0 

55.5 
58.2 
59.4 
56.2 
57.8 

57.3 
54.4 
57.6 

69.2 

70.0 
71.2 
68.7 
68.7 

69.4 
68.3 
70.8 

68.9 

-  3.7 

-  4.5 

90 
89 
93 
90 
85 

91 
94 
93 

11 
11 
12 
12 
30+ 

12 
13 
12 

49 
48 
52 
43 
49 

47 
44 
44 

24+ 

16 

18+ 

27 

27 

16 

16+ 

1 

7 

8 

1 

19 

17 

13 

26 

6 

1 

0 
5 

1 
0 

1 
4 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

5.22 
5.11 
6.43 
4.02 
6.39 

6.24 

6.27 
4.91 

5.44 

1.96 

1.99 
1.16 
1.20 

1.09 
1.26 
2.73 
1.12 
1.34 

1.44 
1.28 
1.21 

21 
9 
15 
15 
21 

10 

9 

21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

10 
9 
9 
6 

12 

10 
10 
10 

5 
4 
5 
3 
5 

5 
4 
3 

1 

2 
1 
1 
2 

1 
4 
1 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 

speed 

p.  h. 

Relative    humidity   averages 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

1 

3 

Station 

> 
a. 

a,B  S. 

0) 

> 
< 

1    . 
11 

a     J 

_  a 

•I    0) 

a 

a 
o  H 

7:00   p 

EST 

8 

.01-09 
10-49 
.S0-.99 
1.00-1.99 

SI 

1 

.,  as 

-  8  " 
III 

COVINGTON    WB    AIRPORT 
LEXINGTON   WB   AIRPORT 
LOUISVILLE   WB    AIRPORT 

SSW 
s 

SSE 

24 
15 
13 

8.4 
8.0 
6.4 

23 

27 

WNW 

s 

2+ 
5 

79 
84 
90 

84 
86 
92 

50 
56 
64 

55 
64 
65 

5 
1 
3 

4       ,3       j      2             0 
4:61             2 
3,4             1             1 

0 
0 

0 

14 
14 
12 

57 

6.3 
5.6 
5.5 

See   Reference   Notes  Following   Slalion   Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


AOOISOH  0AM  *5 
AL8ANY  4  N 
ANCHORAGE 
ASHLAND 
BARBOURVILLE 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BENTON  2 

BEREA  COLLEGE 
SEREA  WATER  WORICS 
BLAINE  1  H 
80NN1EVILLE 
BOWLING  GREEN 

BOWLING  GREEN  SUBST 
BOWLING  GREEN  FA 
BRENT  OAH  36 
BROWNSVILLE  LOCK 
BUROINE  2  NE 


AP 


BURKESVILLE 

CADIZ  LOCK  E 

CALHOUN  LOCK  2 

CAMPBELLSVILLE 

CANEYVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CECILIA 

CLAY  CITY  1  WNW 

CLERMOWT  I  SSE 

COBB 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 
CYNTHIANA 
CYNTHIAHA  2 

DANVILLE 
OELPHIA  1  E 
OEWEY  DAM 
DIX  DAM 
DUNDEE 


SE 


OUNMOR 

EDDYVILLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELI2ABETHT0WN 
ELKHORN  CITY 

ELKTON  2  S 
FALMOUTH 
FARMERS 
FLEMINGSBURG 
FLEMINGSBURG  2 

FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 
FRANKLIN  1  E 
FREEBURN  2  SW 


4.42 
4.69 


Day  of  Month 


LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 

MARTIN  1  S5W 
MAYFIELD 

MAYSVILLE  0AM  33 
MCKEE 
MIODLESBORO 

MIDWAY 

MILLERSTOWN 
MONTKELLO 

MOUNT  STERLING 
HUNFORDVILLE 

MURRAY 

OLNEY 

ONEIDA 

ONEONTA  DAM  3S 

OWFNSBORO  2  W 


1.33 
1.10 
.10 


.59   .21  2.49 


15  1 

.29 

35  2 

.00 

.90 

75  I 

.43 

1.12 

22  1 

.74 

06 

.01 

.89 

.06  1.12 

.45  .64 

.72  1.35 

.44  1.22 


10   11   12 


13   14   15 


.IB 

.13 

.33 

.76 

•  16 

.52 

.B5 

.10 

.60 

.03 

.a5 

04 

2 

1 

.90 
.80 

39 

I 
1 

.01 
.36 

.37  l.OS 
.06  1.26 
1.B2  1.10 


FRENCH8URG 

7.89 

.49 

GAMALIEL  1  S 

7.34 

GEORGETOWN  WATER 

WORKS 

5,55 

.20 

6EST  LOCK  3 

4.30 

.941 

GLASGOW 

9.73 

GLASGOW  WKAY 

10.13 

.04 

GLENOALE  1  £ 

3.12 

.16 

GOLDEN  POND  8  H 

3,98 

GRANT  DAM  38 

3.07 

T 

.50 

GRAYSON  1  SE 

B.82 

.67 

GREENSBURG 

7.06 

6REENSBURG  1  S 

7.09 

GREENUP  DAM  30 

5,61 

.36 

GREENVILLE  2  W 

7.81 

HARTFORD  6  NW 

3.60 

.49 

HAZARD  WATER  WORKS 

5,35 

HEIDELBERG  LOCK 

4      R 

6.76 

T 

HENDERSON  7  SSW 

4,30 

.14 

HICKMAN  1  E 

3.82 

HICKSVILLE 

4.26 

.65 

HIGH  BRIDGE  LOCK 

7 

5.41 

1,09 

NINDMAN 

6.72 

.16 

HOPKINSVILLE 

6.02 

HYOEN 

4,12 

IRVIN6T0N 

2.38 

.01 

.46 

JACKSON 

5.45 

JEREMIAH 

2.66 

HEENE  1  SSW 

5.96 

1.46 

KENTUCKY  DAM 

2.9< 

LA  GRANGE  2  NNW 

3.86 

.10 

1.03 

LANCASTER 

9.14 

1.66 

LEITCHFIELD 

4.42 

.14 

LEXINGTON  W8  AIRPORT    R 

5.12 

.18 

1.3/ 

LIBERTY 

6.22 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

5.65 

LOCKPORT  LOCK  2 

4.16 

.89 

LONDON  FAA  AIRPORT 

3.7- 

.01 

LOUISA  2 

8.9' 

LOUISVILLE 

3.8 

.07 

1.24 

LOUISVILLE  WB  AP 

R 

3.5« 

.08 

.91 

.05 

.21  1.09 

.42 

.04  1.15 

,45 

.65  1.02 

.20 

.91   .07 

1.86 

.05  2.45 

1.46 

.11  2.96 

1.86 
1.87 
.73 


16   17   18 


.02 
•  OS 


2.33 
.05  1.25 
T  1.13 
.20  1.25 

2.00 

2.31 

.19  1.76 


05 

.93 

1.93 

34 

.31 

i.ie 

08 

.38 

.03 

.47 

42 

.23 

?5 

.20 

.57 

.55 

.07 

45 

.30 

.20 

06 

.02 

1.14 

06 

.30 

1.12 

07 

.39 

.15 

15 

.60 

1.10 

.14 

1.00  1.07 

.17  1.21 

.05  1.90 

.40   .81 

2.43 

2.35! 

.11 

.50  2.26 

.78  1.00 

1.42 

.06  3.42 

.12   .90 

.23  1.35 

1.03 

.02  1.70 

.04 

.24  1.93 

.10 

1.61 

1.28  1.30 

.36   .71 

2.34  1.57 

.08 

1.90 

.21 

2.00 

1.11   .84 

2.60  2.53 

.02 

T    1.78 

1.39 

.04  1.70 

.69  1.26 

2.65 

1.86 

.02  1.28 

.05  2.51 

2.83 

.07   • 

.01 

.07  1.00 

.25  1.20 

•  30 

1.90 

2.30 

.03 

.05  1.20 

'i  .20 

.05  2.37 

.86 

1.40 

.32 

.40   .79 

.65 

.05  1.32 

T 

.10  1.00 

T    1.86 

.13 

.01   .65 

2.22  1.4e 

.59  1.12 

T 

.07  1.13 

2.23 

2.55  1.91 

T 

.04  1.87 

.64 

3.06 

1.32 
.72   .76 

.06  1.31 


02 

.00 
.16 

.10 

.02 

T 

.67 

.16 

.23 

.20 

.65 

.75 

12 

.40 

.24 

.98 

.19 

.03 

.30 

.55 

.23 

.65 

.13 

.16 

25   26   27 


T     T     .13 


.03        .02 


.86   .16 

.15   .06 
1.49 


1.12   .05 


28   29   30   31 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13       14       IS 


29      30      31 


OWENSBORO  DAH  4« 

t.OO 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

6*00 

PAOUCAH 

6.21 

PAINTSVILLE 

5.7* 

PARADISE  STEAM  PLANT 

5.15 

PIKEVILLE 

6.43 

PINEVILLE 

4.96 

PRINCETON 

3.9S 

RAVENNA  LOCK  12 

S.62 

ROCHESTER  LOCK  3 

6.69 

RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SOBSTA 
SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE  2  SE 
SCOTTSVILLE 

SCOTTSVILLE  2  SW 

SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHELBYVILLE 

SHEPHERDSVILLE 

SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 
SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 

TAYLOftSVlLLE 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  '•9 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 

VANBUREN 
VANCEBURG  DAM  32 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WEST  LIBERTY 

WILLIAMSBURG  2 
WILLIAMSTOWN  3  WSW 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  ft 


•  OS 

l.OS 

1.18 
.08 
1.75 

.62 
.20 


.74 

1.76   .15 

1.10 


.36 

.05 

1.17 

.89 

.27 

1.34 

.66 

.49 

.65 

.06 

.09 

.73 

.19 

.36 

.80 

.68 

.91 

•  60 

.84 

.08 

1.96 

1.65 

T 

.97 

1.93 

•  41 

.42 

.42 

.03 

.80 

1.52 

.86 

2.84 

.13 

,07  1.52  1.70 


.13   .06  1.28 


.37  1.** 

•10  •ll  1.15 

.16  1.02 

.08  .15   .68 


.25  1.70 

.10  1.10 

3.9ft 

2.3ft 
2.25 

1.58 


.03  ft.lO 

1.90  1.20 

2.20 


.59 

.35 

.64 

.71 

.37 

.27 

.81 

.90 

.97 

.07 

2.40 

MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


AOOISON  DAM  45 
ALBANY  »  N 
ANCHORAGE 
ASHLAND 
8AR80URVILLE 

8ARDST0WN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVER  0AM 

SENHAH 

BENTON  2 

8EREA  C0LLE6E 
BEREA  WATER  WORKS 
BLAINE  1  W 
80NNIEVILLE 
BOWLING  GREEN 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
8UR0INE  2  NE 
8URKESV1LLE 

CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 
CAMP3ELLSVILLE 
CANEVVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 

CECILIA 

CLAY  CITY  1  WNW 

CLERMONT  1  SSE 

COBB 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

DELPHIA  1  E 
DEWEY  DAM 
OIX  DAM 
DUNDEE  2  SE 
OUNMOR 

EDOYVILLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELUABETHTOWN 
ELKHORN  CITY 
ELKTON  2  S 

FALMOUTH 
FARMERS 
FLEMINGSBURG 
FLEMINGS8URG  2 
FORD  LOCK  10 

FORDS  FERRY  DAM  SO 
FRANKFORT  LOCK  <> 
FRANKLIN  1  E 
FREE8URN  2  SW 
FRENCHBURG 

GAMALIEL  1  S 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 
GEST  LOCK  3 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 

GLENDALE  1  E 
GOLDEN  POND  8  N 
GRANT  DAM  38 
GRAYSON  1  SE 
GREENSBURG 

GREENSBUR6  1  S 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  1  <• 

HENDERSON  7  SSW 

HICKMAN  1  E 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN 

HOPKINSVlLLt 
MYDEN 
INEZ 
■   IRVINGTON 
JACKSON 

JEREMIAH 

KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  2  NNW 

LANCASTER 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOCKPORT  LOCK  2 

LONDON  FAA  AIRPORT 

LOUISA  2 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOVELACEVILLE 


Season  of  X960  -  1961 


July 


August 


September 


9.8 
Z.i 


2.8 
5.5 


January 


2.0 
4.5 
2.0 
12.5 
5.5 
4.1 

1.0 

5.0 
1.2 


4.9 
1.0 


3.0 
3.6 
2.3 


5.0 
6.0 


3.5 
2.3 


3.0 
5.5 


2.4 
1.8 


1.9 
2.0 


6.6 

12.0 
6.0 


7.0 
7.0 
6.0 


5.7 
4.0 


4.0 
6.9 


10. 0 
10.9 


6.0 

4.0 

7.4 
6.6 
2.5 

5.5 
8.4 


February 


9.0 

6.0 


9.1 
9.5 
7.0 


5.7 
6.5 
6.5 


8.5 

5.3 

8.5 

10.0 

6.5 


8.0 
7.0 


2.0 
3.0 
2.6 


2.0 

6.0 

5.0 
6.7 
10.0 

5.3 

1.0 

13.3 

7.7 

4.0 

2.0 


5.5 
4.0 
4.0 


3.8 

6.1 


7.2 
4.0 


7.5 
2.0 
5.5 
2.8 
5.5 


5.5 
4.0 


1.5 
6.5 


6.0 

4.0 
12.5 

2.6 

3.0 
13.5 

7.1 

4.6 


April 


May 


1.2 
4.0 


2.0 
1.0 


1.5 
1.5 
4.0 


1.2 

T 
1.3 


27.8 
21.6 


13.2 
15.3 


7.0 
35.5 
25.4 
23.3 


14.0 
17.7 


12.8 
18.5 


12.5 
15.0 


12.5 
16.0 


12.8 

15.0 
22.9 
25.7 
22.7 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of  1960  -  1961 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

AprU 

May 

June 

Total 

NADISONVILLE  1  SE 

4.3 

3.4 

- 

T 

T 

- 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

3.5 

6.8 

4.2 

.4 

14.9 

MANCHESTER  »  SE 

- 

~ 

1.0 

T 

T 

•* 

MARTIN  1  SSU 

2.0 

7.5 

- 

~ 

MAYFIELO 

1.5 

~ 

" 

~ 

MAYSVILLE  0AM  33 

T 

_ 

- 

5.5 

- 

- 

- 

MCKEE 

- 

- 

3.0 

2.5 

- 

MIDDLESBORO 

1.8 

6.0 

3.6 

1.0 

T 

12.6 

MIDWAY 

4.0 

- 

- 

- 

T 

- 

MILLERSTOWN 

2.3 

~ 

6.4 

.5 

" 

MONT  I  CELLO 

1.5 

- 

2.0 

.5 

- 

MOUNT  STERLIN6 

T 

- 

- 

6.5 

- 

3.0 

- 

MOUNT  VERNON 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

~ 

MUNFORDVILLE 

- 

- 

- 

- 

MURRAY 

3.5 

- 

1.0 

" 

OLNEY 

- 

- 

- 

T 

T 

- 

ONEIOA 

- 

10.5 

2.0 

1.0 

- 

ONEONTA  DAM  35 

T 

- 

- 

6.7 

.5 

.5 

~ 

OWENSeORO  2  W 

4.1 

7.0 

9.5 

T 

T 

20.6 

OWENSBORO  DAM  ki 

3.0 

5.5 

- 

T 

~ 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

5.0 

2.2 

2.5 

T 

9.7 

PADUCAH 

3.5 

3.0 

4.0 

T 

10.5 

PAINTSVILLE 

1.0 

7.0 

1.0 

T 

T 

9.0 

PARADISE  STEAM  PLANT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

~ 

PIKEVILLE 

T 

2.6 

7.3 

T 

T 

T 

9.9 

PINEVILLE 

T 

2.0 

4.0 

2.0 

1.0 

T 

9.0 

PRINCETON 

- 

- 

- 

T 

- 

RAVENNA  LOCK  12 

- 

- 

.5 

- 

T 

~ 

RICHMOND 

4.0 

10.0 

3.0 

.8 

2.0 

19.8 

ROCHESTER  LOCK  3 

~ 

" 

" 

" 

" 

RUSSELLVILLE 

- 

- 

- 

- 

SALVISA  LOCK  6 

- 

- 

6.5 

T 

~ 

SALYERSVILLE  2  SE 

- 

- 

- 

" 

~ 

SCOTTSVILLE 

3.0 

7.0 

3.0 

- 

T 

- 

SCOTTSVILLE  2  SW 

1.0 

6.0 

5.0 

T 

12.0 

SEBREE 

- 

- 

- 

T 

- 

SHELBYVILLE 

7.0 

7.5 

10. B 

T 

T 

25.3 

SHEPHERDSVILLE 

- 

- 

13.5 

~ 

SOMERSET  1  N 

- 

- 

- 

T 

T 

~ 

SPRINGFIELD 

3.0 

~ 

6.5 

1.5 

STEARNS 

- 

- 

- 

- 

SUMMER  SHADE 

3.2 

6.0 

- 

1.0 

~ 

TAYLORSVILLE 

- 

- 

- 

T 

~ 

TYRONE  LOCK  5 

- 

- 

5.0 

~ 

~ 

UNIONTOWN  DAM  49 

- 

~ 

~ 

" 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

2.3 

6.2 

4.3 

T 

T 

12.8 

VANBUREN 

- 

- 

- 

- 

VANCEBURQ  DAM  32 

T 

- 

- 

- 

T 

T 

~ 

WARSAW  HARKLAND  0AM 

T 

- 

7.6 

6.0 

- 

T 

' 

WAYNESBURG  7  NE 

3.5 

9.0 

2.0 

1.0 

2.0 

17.5 

WEST  LIBERTY 

T 

1.0 

6.0 

3.0 

T 

T 

10.0 

WILLIAMSBURG  2 

- 

- 

- 

~ 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

5.7 

13.7 

9.0 

- 

- 

~ 

WILLOW  LOCK  13 

- 

- 

2.5 

~ 

WOLF  CREEK  DAM 

- 

3.0 

- 

~ 

WOODBURY  LOCK  * 

2.0 

- 

2.5 

T 

- 

See  Reference  Notes  Following  station  Index 

-  70  - 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JUNE  1961 


ADDISON  DAM  4S 

ANCHORAGE 

ASHLAND 

BAR80URVILLE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENHAH 

BENTON  2 

BEREA  COLLEOE 

BLAINE  1  W 

BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

DEWEY  DAM 

DIX  DAM 
ELIZABETHTOWN 


FLEMINGSBURG  2 
FORDS  FERRY  0AM  50 
FRANKFORT  LOCK  * 
GLASGOW  WKAY 
GOLDEN  POND  8  N 
GRAYSON  1  SE 
GREENSBURG 
GREENVILLE  2  W 
HEIDELBERG  LOCK  l<i 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 


HOPKINSVILLE 


DayOi  Month 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


46   65   64 


86  ai 
64   68 


68   89 

53   55 


88   87 
67   67 


84   85 
42   52 


90   88 
64   64 


84   86 
43   60 


89   89 
66   60 


67   65   61 


80   88 
53   62 


90   8  7 
66   68 


91   89 
65   64 


86   85 
65   67 


63   67   65 


82   87 
46   64 


90   92 
69   69 


87   83 
67   63 


74 

88 

48 

69 

82 

85 

47 

68 

79 

89 

45 

59 

85 

85 

65 

67 

87 

85 

64 

66 

89 

88 

59 

65 

55   72   63 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


85 

87 

63 

66 

90 

89 

71 

67 

81 

88 

47 

68 

89 

87 

67 

67 

90 

90 

65 

64 

83 

88 

46 

62 

85 

89 

45 

64 

88 

87 

68 

66 

87 

89 

53 

60 

81   83 
57   62 


85  84  84 

58  55  64 

82  82  84 
55  58  60 

84  86  80 
58  54  54 

85  83  86 
57  61  63 

83  80  84 
61  51  58 

85  79  85 

63  61  54 


82   84   84 


80   72   85 
49   49   60 


84   83 
57   60 


84   83   86 
62   63   63 


85   85   84 
58   61   62 


82   83   81 
51   55   65 


82   83   84 
55   59   62 


58   53   61 


81   86   84 
54   62   65 


49   53   60 


80 

80 

83 

84 

55 

57 

61 

64 

78 

82 

84 

84 

50 

50 

55 

64 

80 

82 

82 

80 

57 

59 

62 

65 

82 

81 

65 

81 

55 

58 

64 

65 

82 

83 

83 

62 

51 

53 

62 

60 

81 

88 

84 

85 

49 

52 

61 

60 

65   67   64 


77   82   75 
61   66   65 


86   85   85 
61   65   63 


80   85   81 
63   66   64 


84   84   83 
61   63   62 


84   85   79 
64   66   66 


84   85   85 
58   60   61 


78   82   79 
63   65   66 


82   85   83 


86   S3   84 
60   62   63 


82   86   77 
64   66   65 


79   86   78 
65   64   65 


83   84   73 
64   64   65 


80   84   82 
63   67   65 


64   66   65 


63   65   65 


81   82  78 

64   67  65 

80   82  82 

60   59  65 

80  85 


82   88   90 
63   61   66 


62   60   64 


79   84   90 
64   66   62 


65   61   66 


83   80   88 
59   60   65 


90   88   84 
66   66   54 


80   86   86 
62   63   55 


84   87   84 
66   70   50 


89   88   70 
68   67   53 


67   82   82 
61   61   62 


85 

87 

85 

66 

67 

65 

89 

86 

86 

63 

69 

70 

88 

89 

90 

62 

63 

65 

89 

85 

87 

62 

65 

69 

89 

85 

85 

68 

68 

68 

89 

82 

81 

65 

68 

70 

68   68   66 


90   92   91 
65   63   68 


80   87   84 
51   55   57 


60   69   67 


79   83   82 
51   54   62 


83   87 
65   65 


82   80   84 
53   55   60 


84   83   82 
61   60   62 


87   63   89 
61   61   64 


50   50   58 


82   63   83 
56   59   62 


84   78   85 


53   52   60 


56   64   65 


53   51   63 
83   87   80 


82   83   74 
61   63   64 


86   86   81 
66   67   65 


63   65   66 


82   86   78 
64   66   65 


63   66   65 


83   82   85 
59   64   64 


6  3   84   86 
64   65   65 


65   66   67 


85   85   85 
50   53   53 


86   84   79 
66   66   66 


90   85   85 


80   80   79 
61   52   62 


63   57   55 


85   90   90 
65   62   65 


75   85   85 
63   63   65 


84   90   91 
62   61   64 


86   92   94 
63   65   68 


73   83   67 
62   59   63 


62   54   64 


83   88   89 
65   62   66 


84   88   91 
65   59   64 


85   90   92 
62   50   55 


84   90   91 
61   61   63 


84   87   90 
63   59   65 


65   54   59 


73   86   90 
64   63   63 


85   88   87 


82   91   89 
64   63   50 


51   61   53 


75   85   90 


53   62   68 


85   89   90 


53   63   67 


82   88   91 
64   63   66 


50   51   60 


60   69   78 
48   48   50 


68   76   77 
46   47   50 


53   72   75 
35   35   37 


70   75   80 
46   45   48 


68   73   75 


71   77   80 
49   50   52 


64   78   75 
51   45   45 


67   70   77 
50   49   55 


71   77   79 
46   49   52 


61   70   86 
45   45   45 


70   78   81 
51   54   55 


69   77   78 


68   68   51 


89   85   87 
57   65   53 


89   89   89 
66   66   51 


80  80  81 

54  57  60 

79  77  68 
53  57  60 

80  81  83 
39  42  46 

83  81  74 

49  55  59 

81  80  82 
51  55  54 

77  82  77 


46   49   57 


80   76   72 
52   50   60 


52   60   60 


81   82   83 
49   49   51 


82   79   76 
51   55   60 


81   76   73 
57   62   56 


54   59   61 


52   57   59 


80 
54 


76   75   76 
47   65   49 


36   62   53 
69   80   76 


59 

61 

57 

50 

53 

54 

53 

70 

80 

78 

79 

80 

83 

83 

50 

51 

57 

51 

50 

52 

54 

78 

70 

80 

79 

78 

78   79   80 
50   52   52 


78   78   82 
53   55   53 


75   80   75 
45   40   54 


84   82   81 
56   51   53 


75   79   71 


79   78   77 
48   55   55 


76   78   76 
58   59   50 


75   77   78 


62   71   77   73   82   78 


48   48   50 


70   78   83 
45   45   45 


48   48   53 


87   80l  57   66   72 


65   60   51i 


47   45   46 


89   80   85   65   70   79 
66   67   50]  45   47   48 


84|  59   68 

551  50   51 


69   70   51 


I  48   48   52 


84   85   82 
57   72   52 


87   85   71| 
52   68   52 


46   47   50 


83   71   77   82 


53   55   52 


59   75   79 
44   47   50 


691   69   78   81 


68   67   54l  53   52   54 

91   87   87!   64   70   78 
67   68   54   48   48 


87   e9J   59   78   8U 
69   54   50   52   52 


92   89   80 
59   56   55 


89   83   81 
68   65   48 


67   67   54 


68   67   53 


54   53   52 


89   88   59   7i 
67   58   52I 


50   49   51 


51   59   76 
35   38   41 


49   48   51 


69   77   79 
49   50   54 


50   49   33 


88   91   88l   61   70   77 
69   73   50;  52   53   54 


81   81   77j   79   74 


59   70   50i 


33  35  58 

82  84  80 

53  57  58 

82  83  63 

57  60  55 

74  77  82 

49  5  3  51 

79  80 

50  55 

80  82 
53  55 

80  80 
56  60  51 

81  80  72 
52  58  57 

82  80  70 

51  55  50 


50   34   51 


81   79   71 
51   58   60 


62   81   73 


52   54   39 


82   77   73 
54   59   50 


51   48   57 


79   81   82 
43   45   49 


80   62   77 
53   37   60 


84   80   70 


82   82   75 
49   3  3   60 


62   82   73 
55   60   58 


55   60   51 


57   62   58 


54 

45 

79 

78 

66 

48 

80 

81 

60 

55 

77 

78 

63 

51 

78 

78 

55 

30 

78 

77 

54 

50 

78   77   79 
48   56   51 


82   80   80 
53   53   51 


77   80   75 


83   84   85 
54   59   54 


82   77   83 
51   60   55 


80   77   81 
53   53   35 


60   82   83 


78   81   80 
30   65   49 


78   73   76 
47   58   54 


70   78   79 
60   56   50 


75   75   77 
54   64   52 


77   78   80 
47   65   47 


59   36   45 


74   76   77 
49   62   48 


55  59  54 

70  78  78 

49  50  49 

78  77  78 

52  55  52 

82  82  80 

32  31  55 

73  75  78 

50  50  38 

78  77  80 
57  59  50 

79  79  80 
50  55  53 


80   81   80 
35   65   53 


77   83   84 
50   35   52 


71   81   82 
51   59   53 


54 

54 

85 

85 

56 

52 

78 

83 

56 

56 

75 

73 

53 

52 

77   80   76 
32   55   51 


78   81   72 
51   55   55 


80   80   79 
53   59   54 


81   81   82 


50 

32 

51 

79 

82 

86 

53 

52 

52 

80 

79 

84 

34 

53 

48 

79 

79 

83 

55 

50 

32 

81 

86 

90 

59 

57 

50 

80 

77 

82 

55 

56 

55 

79 

83 

83 

61 

54 

54 

85 

85 

89 

56 

30 

53 

80 

72 

78 

41 

46 

51 

84 

79 

83 

55 

54 

54 

82 

85 

87 

50 

53 

33 

79 

79 

84 

55 

52 

30 

83   85   87 
54   54   57 


5  3   54   56 


53   55   58 


8  5   88   90 
50   52   58 


54   57   59 


85   86   90 
53   55   58 


77   82   90 


81   83   86 
55   58   61 


84   87   90 


8  0  86  88 

49  51  58 

86  89  89 

51  52  59 

85  91  93 

56  56  62 

8  5  89  88 

55  57  50 


53   55   55 


83   84   87 
33   54   57 


86   90   93 
52   53   57 


86   91   93 
60   61   61 


80   S3   87 
53   55   58 


S3   87   90 
56   57   60 


56 
92 


55   58   54 

81   83   85 
55   36   34 


79   70   75 


52   60   53 


5  8   50   59 


50   50   65 


52   50   55 


56   58   39 


79.8 
58.0 


82.6 
59.0 

81.3 
55.0 

80.0 
58.8 

82.4 
57.3 


81.8 
38.1 


85.0 
57.7 


78.4 
54.6 


56.8 

80.6 


81.5 
57.8 

82.3 
56.5 

83.0 
55.9 

80.0 
56.9 


81.8 
59.9 


80.4 
52.0 


60.9 
79.5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
JUNE  1961 

Continued 

Day  Of  Month 

'^    1 

Station 

I 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^    1 

HYOEN 

MAX 
MIN 

as 

hi 

88 
54 

89 
57 

85 
56 

86 

54 

84 
57 

86 
61 

87 
53 

65 
62 

82 
61 

64 

90 
62 

53 

53 

55 

52 

72 
49 

76 

49 

80 
49 

84 
53 

60 
57 

72 

60 

60 
55 

80 
49 

78 
60 

82 

53 

74 

62 

81 
53 

66 
64 

88 
56 

62.5 
66.6 

IRVINOTON 

MAX 
MIN 

89 
66 

88 
67 

85 
65 

84 
57 

84 
60 

85 
63 

86 

55 

85 
57 

76 
66 

87 
65 

90 
62 

94 
66 

69 
68 

90 
69 

70 
51 

71 

43 

76 
48 

81 
51 

84 
53 

80 
58 

71 
69 

81 
50 

81 
66 

81 

50 

84 
63 

84 
68 

86 
53 

89 
53 

90 
55 

93 
60 

84.0 
58.9 

JACKSON 

MAX 
MIN 

82 

*0 

88 
54 

90 
61 

81 
54 

63 

54 

84 
54 

85 
51 

85 
60 

85 
54 

77 
61 

62 
50 

85 
63 

90 
63 

64 
64 

86 
5* 

60 

50 

70 
48 

77 

48 

78 
52 

81 
51 

81 
55 

72 

60 

77 
56 

78 
49 

77 
49 

81 
56 

72 
53 

79 
52 

84 
52 

66 
64 

60.7 
66.1 

LEITCMFIEUD 

MAX 

MIN 

88 
6S 

85 
66 

82 
66 

83 
59 

62 
63 

85 
63 

83 

54 

66 
65 

78 
65 

83 
65 

87 
64 

89 

66 

86 
67 

86 
68 

68 
52 

70 
49 

75 
52 

79 
55 

80 
59 

76 
61 

70 
56 

78 

51 

82 
65 

78 
55 

82 

54 

60 
60 

82 
56 

84 
59 

86 
59 

89 
62 

61.4 
60.5 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
67 

87 
66 

79 
64 

80 
56 

82 
61 

83 
52 

82 
65 

65 
66 

72 
55 

84 
64 

68 
65 

69 
69 

83 
59 

85 
62 

62 
49 

66 
46 

74 
51 

78 
64 

80 
57 

79 
62 

73 

56 

76 

50 

76 
69 

77 

64 

80 
55 

76 
60 

80 
67 

84 
60 

67 
60 

90 
64 

80.2 
69.9 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

8« 
S6 

85 
65 

80 
58 

81 
55 

75 
54 

83 
53 

84 
61 

82 
63 

79 
63 

83 
61 

86 
61 

87 
60 

81 
66 

88 
66 

68 
54 

70 
52 

75 
50 

77 

51 

79 
49 

78 

54 

73 
60 

76 
59 

77 
52 

76 
47 

79 

50 

72 
56 

78 
48 

82 

51 

64 
64 

87 
55 

79.6 
56.5 

LOUISVILLE 

MAX 

MIN 

88 
72 

84 
71 

84 
56 

73 
57 

85 
62 

85 
67 

81 
67 

86 
67 

74 
66 

62 
63 

87 
62 

88 
67 

93 

70 

64 
62 

62 
53 

71 
52 

76 
55 

82 
56 

85 

60 

83 
64 

68 

52 

81 
56 

81 
54 

80 
56 

83 
61 

81 
62 

84 
61 

69 
61 

91 
53 

92 
56 

82.1 
61.7 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

67 
71 

86 
67 

82 
57 

79 
55 

81 
59 

82 
61 

76 
63 

84 
66 

75 
66 

83 
63 

67 
62 

86 
57 

86 
68 

65 
52 

62 
52 

70 
47 

74 
49 

78 
51 

60 
53 

76 
59 

56 

53 

76 

49 

76 

54 

77 

51 

80 
54 

78 
57 

81 
63 

83 

53 

66 

54 

88 

69 

79.9 
57.8 

LOVELACEVILLE 

MAX 

MIN 

91 

91 
62 

84 
66 

87 
61 

66 
64 

90 
64 

82 

63 

85 
66 

81 
67 

68 
63 

91 
63 

89 
56 

90 
69 

86 
66 

56 
56 

72 

51 

78 
51 

82 
53 

63 
54 

61 
60 

77 
50 

84 
49 

82 
65 

83 
62 

85 
50 

86 

60 

68 
53 

91 
58 

92 
61 

92 
64 

84.8 
60.2 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

87 
70 

88 
68 

87 
58 

82 
62 

66 
64 

67 
62 

86 
55 

84 
66 

79 
67 

86 
65 

69 
61 

68 
57 

88 
69 

87 
66 

70 
53 

70 
51 

78 
50 

81 
53 

61 
56 

80 
50 

79 
60 

80 
51 

79 
66 

79 
53 

83 

61 

83 

60 

84 
53 

66 
55 

68 
66 

92 
57 

63.3 
59.9 

MAMHOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

86 
66 

86 
67 

82 
67 

81 
58 

79 
61 

78 
53 

75 
63 

80 
65 

75 
65 

60 
64 

86 
61 

85 
65 

80 
62 

64 
70 

75 
54 

66 

49 

75 
49 

76 
51 

76 
54 

75 
60 

70 
58 

75 

50 

75 
64 

76 
52 

80 
53 

80 
59 

80 
56 

82 

55 

86 
56 

86 
59 

79.2 
59.2 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 

MIN 

87 

51 

90 
61 

87 
58 

87 
54 

83 
53 

85 
54 

66 
60 

84 
64 

60 
63 

65 
61 

89 
54 

90 
62 

82 
63 

86 
71 

S3 
55 

71 
51 

79 

48 

80 
48 

84 
51 

60 
53 

72 

60 

79 
50 

79 
55 

76 

48 

81 
60 

79 
54 

80 
50 

66 
52 

88 
54 

89 
55 

82.9 
56.4 

MATFIELO 

MAX 

MIN 

90 
67 

89 
67 

60 
66 

87 
64 

83 
66 

89 
55 

65 
57 

84 
57 

81 
56 

89 
53 

96 
54 

88 
56 

88 
69 

86 
69 

72 
66 

73 
51 

76 
51 

76 
55 

80 
55 

79 
54 

62 

50 

82 
66 

81 
54 

64 
55 

85 
59 

87 
55 

89 
61 

91 
62 

93 
68 

84.4 
61.7 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

78 
*5 

88 
68 

67 
63 

79 
50 

82 
52 

83 
56 

81 
50 

81 
51 

85 
65 

75 
63 

84 
60 

89 
62 

90 
66 

82 
65 

62 
53 

63 
43 

70 
45 

76 

50 

78 
60 

81 
52 

76 
59 

71 
50 

74 
51 

76 
46 

75 
51 

79 

53 

74 
54 

80 
54 

85 
54 

87 

55 

79.6 
65.3 

MIDOLESBORO 

MAX 
HIN 

6S 
52 

88 
58 

86 
55 

83 
58 

80 
56 

84 
61 

83 
50 

83 
53 

81 
61 

83 
62 

90 
62 

89 
61 

83 
51 

84 
64 

84 
60 

71 
64 

77 
51 

77 
49 

61 

49 

76 
52 

71 
59 

81 
61 

78 
55 

77 
49 

81 
50 

77 
54 

80 
62 

83 
53 

66 
66 

69 
57 

61.6 
66.5 

MONT  I  CELLO 

MAX 
MIN 

8S 
57 

87 
69 

82 
61 

83 
58 

83 
60 

83 
62 

65 
62 

85 
65 

81 
64 

65 
63 

69 
53 

86 
62 

81 
57 

84 
68 

77 
55 

71 
48 

78 
49 

80 
52 

60 
60 

77 

58 

75 
60 

77 
61 

79 
62 

77 
49 

81 

49 

75 
57 

82 
61 

84 
50 

86 
55 

68 
58 

61.7 
58.2 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

86 

6<. 

87 
68 

82 

64 

77 

53 

83 
57 

62 
62 

61 
53 

84 
65 

82 
63 

83 
69 

66 
61 

67 
66 

85 
56 

63 
68 

82 
49 

56 
44 

76 
49 

77 
51 

79 
53 

78 
60 

72 
60 

73 
56 

77 
63 

77 
51 

79 
55 

76 
57 

76 
53 

62 

54 

66 
56 

88 
60 

80.6 
68.7 

MURRAY 

MAX 
MIN 

90 
67 

91 
66 

85 
67 

86 
65 

82 
55 

90 
67 

65 
65 

86 
57 

82 
67 

89 
54 

90 
66 

87 
69 

86 
69 

85 
69 

72 
55 

73 
52 

80 
52 

79 
53 

82 
56 

79 
65 

74 
61 

82 
52 

82 
66 

84 
55 

85 

54 

85 
59 

87 
66 

90 
52 

91 
63 

96 
69 

64.6 
62.1 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

91 
55 

92 
67 

84 
56 

88 
59 

81 
54 

68 
64 

87 
66 

86 

68 

78 
67 

89 
65 

93 

54 

90 
68 

91 
59 

89 
70 

59 
54 

74 
52 

79 
53 

66 
64 

82 
56 

81 

50 

74 

60 

80 
62 

80 
56 

60 
54 

84 
53 

85 
61 

89 
55 

92 

55 

92 
58 

95 
59 

64.9 
60.9 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 
69 

87 
68 

63 
66 

84 
61 

62 
55 

87 
55 

63 
64 

82 
68 

77 
67 

87 
63 

90 
65 

66 
68 

67 
70 

65 
69 

70 
54 

70 
51 

77 
51 

78 
65 

81 
56 

79 
62 

75 
57 

82 
62 

79 
60 

60 
56 

83 
56 

82 
61 

85 
56 

68 
61 

69 
66 

90 
67 

82.6 
61.7 

PAOUCAH 

MAX 
MIN 

91 
69 

91 
69 

89 
67 

68 
50 

65 
64 

89 
54 

88 
63 

84 
67 

61 
66 

90 
64 

90 
64 

66 
68 

90 
68 

88 
69 

70 
55 

73 
52 

78 
61 

60 
54 

84 
55 

61 
61 

84 
60 

84 
49 

64 
55 

79 

67 
55 

66 
59 

66 
54 

92 
59 

93 
62 

95 
65 

85.8 
61.1 

PARADISE  STEAM  PLANT 

MAX 
MIN 

85 
57 

82 
66 

69 
67 

75 
57 

87 
51 

81 
62 

86 
64 

85 
58 

65 
66 

80 
53 

67 
52 

91 
56 

87 
67 

89 
72 

73 
56 

62 

50 

73 
61 

80 
55 

83 
66 

83 
61 

77 
60 

69 
52 

60 
58 

80 
52 

80 
51 

85 
61 

85 
53 

86 

54 

89 
56 

91 
69 

82.2 
59.4 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

90 
56 

92 
66 

60 
50 

64 
57 

80 
55 

66 
65 

65 
64 

85 
53 

78 
54 

87 
52 

90 
66 

93 
65 

88 
55 

86 
56 

76 
56 

73 
56 

79 
52 

60 
52 

84 
53 

79 

55 

70 
53 

83 
61 

60 
52 

8U 
53 

83 
54 

70 
57 

82 
55 

85 
57 

89 
60 

90 
60 

83.0 
69.4 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

89 
63 

89 
62 

83 
61 

65 
61 

69 
61 

69 
61 

66 
53 

83 
66 

78 
55 

69 
63 

90 
62 

66 
66 

90 
66 

81 
58 

59 

54 

72 
50 

76 

50 

81 
53 

83 
64 

76 
60 

75 
50 

80 
50 

80 
66 

82 

50 

60 
49 

84 
56 

89 

50 

93 
53 

91 
58 

93 
59 

83.8 
58.8 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

90 
66 

84 
68 

87 
60 

63 
52 

68 
63 

84 
62 

83 
54 

65 
67 

78 
55 

65 
63 

90 
62 

68 
66 

89 
57 

87 
68 

68 
57 

71 
48 

77 
51 

80 
56 

85 
56 

75 
52 

70 
57 

61 
52 

80 
54 

62 

51 

64 
50 

83 
60 

84 
52 

87 
53 

69 
53 

92 
56 

83.0 
59.3 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

88 
63 

87 
65 

63 
68 

86 
52 

66 
60 

86 
50 

84 
52 

65 
65 

76 
65 

66 
66 

89 
64 

68 
67 

64 
68 

82 

68 

70 
65 

69 

5U 

76 
51 

80 
54 

62 
55 

75 
61 

74 
59 

78 
52 

78 
64 

60 
52 

62 
52 

80 
59 

82 
54 

86 
54 

88 
55 

90 
50 

82.0 
59.7 

SHELBYVILLE 

MAX 
MIN 

78 
46 

85 
67 

65 
65 

81 
55 

78 
58 

61 
52 

82 

63 

78 
65 

63 
65 

72 
63 

84 
53 

89 
66 

69 
68 

84 
66 

66 
51 

62 

46 

58 
50 

76 

53 

77 
55 

79 
59 

77 
59 

55 
48 

76 

57 

76 
50 

77 
54 

80 
57 

76 
53 

60 
56 

83 
57 

85 
60 

79.1 
68.0 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

84 
60 

85 
67 

83 
64 

84 
57 

81 
57 

83 
51 

84 
52 

64 
63 

79 
59 

87 
62 

87 
62 

90 
59 

79 
65 

84 
66 

79 
53 

70 
48 

76 
46 

78 
48 

61 
50 

78 
55 

72 
57 

75 
57 

79 
59 

77 

46 

61 
50 

75 
56 

76 
43 

63 

48 

87 
52 

89 
56 

81.1 
56.2 

STEARNS 

MAX 
MIN 

84 
52 

84 
61 

65 
51 

62 
57 

83 
58 

79 
62 

83 
61 

85 
52 

64 
63 

81 
63 

83 
53 

83 
53 

65 
65 

81 
65 

82 
55 

59 
51 

58 
53 

75 
51 

77 
52 

80 
54 

77 
57 

71 
57 

77 
56 

77 
51 

75 
53 

78 
58 

74 
49 

79 

53 

81 
55 

85 
59 

79.6 
57.6 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

88 
62 

88 
66 

83 
65 

87 
60 

66 
60 

82 
62 

82 
52 

87 
65 

77 
63 

88 
55 

66 
53 

87 
53 

83 
57 

84 
68 

70 
55 

68 

46 

76 
5U 

60 
57 

63 
53 

77 
59 

76 

50 

78 
56 

76 
63 

79 

51 

63 
50 

82 
52 

83 
53 

85 
53 

88 
55 

90 
58 

82.2 
58.8 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

77 
53 

87 
60 

89 
56 

79 
51 

66 
52 

62 
62 

83 
52 

84 
63 

80 
55 

85 
64 

69 
52 

91 
55 

85 
57 

81 
56 

70 
52 

73 
47 

76 

50 

78 
52 

62 
53 

83 
57 

75 
61 

75 
52 

75 
51 

79 
50 

81 
52 

75 
52 

80 
55 

66 
54 

68 
66 

87 

55 

81.4 
67.3 

WARSAW  MARYLAND  DAM 

MAX 
MIN 

88 
65 

86 
54 

79 

51 

60 
54 

84 
55 

80 
67 

83 
51 

63 
56 

75 
65 

85 
55 

91 
51 

91 
55 

87 
67 

84 
62 

74 
52 

70 
42 

76 
48 

78 
56 

81 
54 

80 
60 

56 
54 

77 
50 

76 
53 

77 

50 

78 
54 

77 
55 

69 
54 

65 
54 

86 
66 

91 
56 

81.4 
57.7 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

SO 

68 
62 

90 
50 

81 
50 

63 
51 

85 
58 

85 
60 

84 
64 

85 
62 

80 
60 

85 
62 

90 
53 

94 
54 

63 
55 

85 
50 

63 
44 

74 
47 

79 
47 

80 
50 

62 
52 

83 
56 

77 
58 

BO 
55 

78 
49 

76 
47 

81 
53 

76 
52 

60 
46 

66 
49 

91 

51 

62.2 
54.4 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 
MIN 

69 

44 

89 
49 

90 
60 

91 
59 

67 
56 

62 
52 

69 
54 

87 
65 

85 
53 

84 
64 

85 
65 

93 
64 

90 
54 

63 
65 

65 
65 

59 
64 

73 
52 

8u 
49 

64 
51 

85 
54 

75 
59 

75 
60 

82 

57 

61 

50 

81 

51 

84 
55 

75 
53 

64 
54 

69 
56 

92 
56 

84.0 
57.5 

WILLIAMSTOWN  i    WSW 

MAX 
MIN 

78 
49 

65 
66 

65 
62 

77 
51 

60 
52 

83 
52 

83 
60 

60 
63 

61 
63 

72 
63 

84 
51 

89 
54 

91 
66 

85 
66 

62 
55 

62 

45 

66 

46 

76 

50 

77 
52 

80 
56 

79 
57 

54 
45 

75 
45 

73 
52 

75 
52 

77 
54 

77 
55 

61 
57 

65 
58 

87 
52 

79.1 
55.3 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

65 
43 

66 
55 

69 
58 

85 
55 

86 
56 

85 
56 

84 
51 

85 
51 

87 
63 

80 
52 

88 
52 

89 
63 

89 
63 

83 
62 

65 
65 

69 
49 

72 

50 

79 
53 

60 
52 

62 
55 

78 
57 

77 
56 

77 
61 

79 

4B 

79 

50 

83 
5^ 

76 
53 

Bo 
52 

64 
53 

86 
56 

82.5 
55.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


KENTUCKY 
JUNE  1961 


Day  of  month 

Station 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DEWEY  DAM 

EVAP 
WIND 

.16 
2 

.19 
24 

.11 
25 

2 

.16 

1 

6 

.06 

1 

.19 

4 

.24 
18 

.12 

9 

.08 
6 

.32 

1 

.21 
10 

.17 

4 

.11 
19 

.10 
10 

8 

2 

.15 
2 

.17 
4 

2 

.10 

4 

.06 
5 

.12 
23 

.21 
8 

.24 
18 

.02 
0 

.17 
3 

.19 

1 

.22 
2 

B4.64 
224 

DIX  DAU 

EVAP 
WIND 

.26 
18 

74 

35 

40 

.01 
31 

.26 
6 

.32 
19 

.40 
27 

.13 

90 

.00 
21 

.20 
13 

.22 

1 

.20 
9 

.19 
29 

.28 
90 

.17 
77 

.16 
23 

.21 
12 

.06 
13 

.21 
2 

.27 
15 

.14 
45 

.19 
50 

.30 
67 

.27 
47 

.20 
53 

.10 
16 

.10 

7 

.09 
4 

.21 
2 

B5.72 
936 

MADISONVILLE  1  SE 

EVAP 
WIND 

.28 

61 

.28 
92 

.32 
89 

.28 
30 

.10 
32 

.42 
34 

.29 
13 

.10 
65 

.28 
68 

.00 
38 

.50 
14 

.46 
23 

.28 
43 

.24 
64 

67 

.00 
67 

.12 
35 

.18 
17 

.21 
16 

.19 
18 

.17 
42 

.11 
20 

.32 

86 

.32 
45 

.14 
31 

.28 

31 

.30 
26 

.28 
12 

.28 

15 

.28 
17 

B7.25 
1211 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

.22 

10 

.15 
20 

.27 
22 

.09 
8 

.12 
20 

.15 
10 

.23 
13 

.06 
11 

.26 
13 

.17 
19 

.17 
6 

.21 

7 

.15 
8 

.13 
6 

.12 

14 

.15 
39 

.12 
27 

.14 
4 

.17 
7 

.21 
4 

.01 
12 

.12 
15 

.15 
11 

.22 
25 

.16 
18 

.19 

6 

.13 
4 

.22 
10 

.22 
11 

- 

84.87 
B  393 

Dix  Dam  -  Evaporation  pan  is  coated  with  aluminum  paint  Inside  and  out  each  year  before  being  placed  in  operation. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  73  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  1960  -  1961 


Long-tenn 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

AprU 

May 

June 

Total 

means 
July-June 

ADDISON  DAM  *5 

1 

0 

43 

308 

693 

1153 

1112 

674 

519 

457 

172 

26 

5158 

ANCHORAGE 

0 

0 

14 

218 

580 

1089 

1129 

701 

529 

472 

183 

22 

4937 

ASHLAND 

0 

0 

5 

196 

542 

1062 

1087 

662 

482 

467 

188 

BARBOURVILLE 

0 

0 

5 

164 

518 

1018 

986 

550 

414 

426 

92 

9 

4182 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

0 

0 

8 

213 

572 

1059 

1093 

669 

481 

436 

165 

12 

4707 

BAXTER 

0 

0 

3 

193 

601 

1080 

1097 

632 

515 

491 

199 

18 

4834 

BEAVER  DAM 

0 

0 

5 

149 

548 

1004 

1036 

609 

427 

386 

127 

9 

4300 

BENHAH 

0 

0 

19 

211 

596 

1093 

1112 

694 

497 

509 

232 

21 

4884 

BENTON  2 

0 

0 

12 

216 

561 

941 

108B 

62  3 

427 

17 

BEREA  C0LLE6E 

0 

0 

17 

186 

507 

1078 

1040 

627 

437 

451 

151 

10 

4504 

BLAINE  1  W 

0 

0 

318 

630 

1166 

1190 

723 

568 

521 

240 

29 

BONNIEVILLE 

0 

169 

14 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

0 

0 

1 

186 

580 

999 

1047 

604 

454 

409 

122 

6 

4408 

4279 

CAMPBELLSVILLE 

0 

0 

3 

154 

511 

996 

1026 

576 

435 

405 

139 

6 

4253 

CARROLLTON  LOCK  1 

0 

0 

4 

205 

510 

1046 

1095 

673 

471 

441 

173 

16 

4633 

CECILIA 

0 

0 

19 

271 

660 

1141 

1175 

703 

539 

504 

189 

25 

5226 

CLERMONT  1  SSE 

0 

0 

4 

170 

494 

1013 

1032 

631 

440 

403 

131 

12 

4330 

C0VIN6T0N  WB  AIRPORT 

0 

0 

'8 

252 

559 

1116 

1147 

729 

568 

497 

196 

23 

5105 

CYNTHIANA  2 

0 

0 

23 

2  59 

629 

1167 

1208 

724 

586 

557 

312 

62 

5526 

DANVILLE 

0 

0 

37 

255 

578 

1093 

1136 

689 

547 

617 

227 

19 

5098 

DEWEY  DAM 

0 

0 

16 

198 

571 

1112 

1120 

685 

513 

603 

223 

20 

4961 

DIX  DAM 

0 

0 

5 

158 

489 

987 

1041 

621 

454 

420 

147 

9 

4331 

ELIZABETHTOWN 

0 

0 

5 

187 

545 

1034 

1076 

658 

465 

429 

156 

16 

4570 

FALMOUTH 

0 

0 

9 

224 

557 

1098 

1135 

696 

506 

480 

200 

15 

4920 

FARMERS 

0 

0 

6 

211 

566 

1064 

1109 

674 

485 

466 

182 

15 

4768 

FLEMINGSBUR6  2 

0 

0 

11 

249 

591 

1107 

1153 

702 

528 

491 

206 

23 

5061 

FORDS  FERRY  DAM  50 

0 

0 

2 

151 

510 

997 

998 

657 

478 

392 

149 

7 

4341 

FRANKFORT  LOCK.  4 

0 

0 

16 

230 

566 

1103 

1152 

70  3 

580 

501 

191 

24 

5068 

GLASGOW  WKAY 

0 

0 

12 

190 

528 

997 

1006 

583 

421 

396 

130 

8 

4271 

GOLDEN  POND  S  N 

0 

0 

7 

182 

539 

980 

987 

572 

403 

382 

128 

9 

4189 

GRAYSON  1  SE 

0 

0 

29 

276 

616 

1168 

1184 

745 

559 

525 

246 

67 

5405 

GREENSBURG 

0 

0 

12 

196 

574 

1081 

1110 

672 

486 

448 

177 

16 

4771 

GREENVILLE  2  W 

0 

0 

3 

166 

514 

976 

1012 

603 

427 

391 

144 

11 

4246 

HEIDELBERG  LOCK  14 

0 

0 

8 

171 

562 

1046 

1066 

624 

450 

433 

172 

11 

4542 

HENDERSON  7  5SW 

0 

0 

3 

192 

530 

1022 

1037 

662 

464 

390 

139 

10 

4449 

HICKMAN  1  E 

0 

0 

S 

176 

524 

973 

1030 

606 

445 

388 

103 

12 

4262 

HINDMAN 

0 

0 

33 

551 

1026 

1060 

695 

438 

449 

196 

21 

HOPKINSVILLE 

0 

0 

4 

164 

556 

1026 

1078 

644 

469 

393 

111 

17 

4462 

HYOEN 

473 

10 

INEZ 

0 

0 

1 

190 

560 

987 

1086 

627 

464 

429 

157 

IRVINGTON 

0 

0 

4 

187 

525 

1026 

1068 

646 

467 

424 

134 

14 

4485 

JACKSON 

164 

" 

LEITCHFIELD 

0 

0 

0 

172 

620 

1003 

1028 

621 

467 

424 

131 

12 

4378 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

0 

0 

6 

212 

575 

1081 

1144 

672 

5  54 

490 

188 

21 

4943 

4677 

LONDON  FAA  AIRPORT 

0 

0 

20 

220 

620 

1073 

1126 

62  5 

613 

494 

193 

19 

4903 

LOUISVILLE 

0 

0 

0 

140 

467 

1042 

1062 

674 

483 

409 

123 

10 

4410 

LOUISVILLE  WB  AP 

0 

0 

10 

240 

596 

1078 

1115 

721 

636 

477 

193 

23 

4969 

4439 

LOVELACEVILLE 

0 

0 

165 

539 

995 

1015 

594 

429 

383 

117 

6 

4246 

MADISONVILLE  1  SE 

0 

0 

166 

526 

1000 

1022 

612 

438 

378 

120 

8 

4272 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

0 

0 

10 

196 

624 

995 

1026 

572 

415 

377 

140 

13 

4268 

MANCHESTER  4  SE 

0 

0 

157 

550 

1011 

1019 

582 

417 

430 

159 

8 

4336 

MAYFIELD 

0 

0 

163 

494 

968 

974 

685 

423 

364 

102 

5 

4079 

MAYSVILLE  DAM  33 

0 

0 

21 

283 

612 

1155 

1181 

750 

586 

550 

253 

36 

5427 

MIDOLESBORO 

0 

0 

170 

542 

991 

999 

5  36 

413 

408 

157 

7 

4230 

MONT  I  CELLO 

0 

0 

177 

508 

993 

1036 

564 

437 

425 

140 

8 

4294 

MOUNT  STERLING 

0 

0 

11 

205 

534 

1034 

1081 

645 

478 

449 

166 

13 

4616 

MOUNT  VERNON 

0 

0 

450 

423 

166 

MURRAY 

0 

0 

150 

488 

946 

946 

605 

401 

344 

91 

3 

3974 

OWENSBORO  2  W 

0 

0 

165 

6  34 

1018 

1045 

636 

450 

390 

115 

5 

4361 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

0 

0 

188 

567 

1022 

1057 

659 

465 

406 

145 

9 

4612 

PADUCAH 

0 

0 

157 

506 

952 

982 

576 

392 

349 

93 

4 

4015 

PARADISE  STEAM  PLANT 

169 

661 

1046 

1084 

665 

456 

389 

136 

16 

PIKEVILLE 

0 

0 

159 

487 

972 

979 

663 

360 

375 

131 

1 

4020 

PRINCETON 

0 

0 

187 

522 

1010 

1009 

631 

462 

389 

115 

8 

4326 

R I CHHOND 

0 

0 

24 

230 

676 

1095 

1146 

693 

541 

507 

206 

RUSSELLVILLE 

0 

0 

176 

500 

961 

969 

656 

421 

367 

116 

9 

4090 

SCOTTSVILLE 

0 

0 

166 

514 

960 

986 

529 

397 

365 

133 

8 

4063 

SHELBYVILLE 

0 

0 

20 

248 

604 

1136 

iiei 

737 

566 

510 

208 

30 

5240 

SOMERSET  1  N 

0 

0 

202 

543 

1023 

1046 

591 

477 

456 

178 

19 

4644 

STEARNS 

17 

SUMMER  SHADE 

0 

0 

205 

542 

1001 

1033 

578 

462 

411 

131 

11 

4382 

VANCEBURG  DAM  32 

0 

0 

242 

563 

1095 

1124 

686 

499 

461 

182 

13 

4870 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

0 

0 

10 

214 

537 

1104 

1166 

722 

512 

495 

189 

20 

4959 

WEST  LIBERTY 

1 

0 

32 

260 

617 

1133 

U4B 

699 

556 

527 

227 

26 

5226 

WILLIAMSBURG  2 

0 

0 

4 

172 

518 

990 

1024 

588 

452 

439 

161 

6 

4354 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

1 

0 

26 

2  79 

606 

1170 

1206 

775 

623 

572 

265 

40 

5563 

WOLF  CREEK  DAM 

0 

0 

14 

185 

550 

1031 

1064 

i 

642 

514 

479 

193 

12 

4684 

See  Reference  Motes  Follovlng  Station  Index 


BENTON    2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Tempetalute 


KENTUCKY 
DELAYED    DATA 


S.  E    e 
o  j:  t^ 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 

^ 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

f 

MAY    1961 
BENTON   2 
KENTUCKY    DAM 

.85 

.20 



.05 

1.15 

1.11 

3.52 
.56 

.08 

.96 

.02 

.57 

.08 

.03 

.48 

.02 

.40 

.12 

6.07 

DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  month 


1(2134 


MAX 
MIN 


11      12  '  13  !  14  I  IS     16 


17      18      19 


67   ;   75      81      82      81      82      80      72      73      74 


21  I  22  I  23  1  24  i  25     26  I  27     28  i  29  I  30  j  31 


75      78      77  74 


64      73      84      77   '  86 


41      43  '   50      51      59      60  48      46      62      68  [  64      60      61  41  43      32  50      47      49 


See   Reference   Notes   Following   Station   Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
CORRECTED  DATA 


Tempetature 

Piecipitalion 

II 

1  1 

i  J 

1 

ill 
HI 

J 

i 

Q 

1 

o 

No  o(  Da^s 

1 

III 

1  i  i 

S 

1 

Snow,  Sleel 

No   ol   Days 

Station 

Ma» 

Mm 

5 

si 
1  8 

1 

5 
S 

1 
o 
o 

o 
p 

ll 

si 

5  , 

5  1 

FEBRUARY   1961 
FOROS    FERRY    DAM  50 

50.0 

30.0 

'tO.O 

73 

18 

11 

4 

692 

0 

4 

17 

0 

3.60 

.24 

1.04 

8 

3.8 

2 

4+ 

J_ 

3 

1 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

3 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

IC 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(2 

FEBRUARY    1961 
FOROS   FERRY   0AM   50 

T 

i 

.20 

T 

.08 

1.04 

T 

.04 

.22 

.56 

T 

.Bl 

.01 

.42 

T 

.22 

3.60 

DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  month 

0 

station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11  1  12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

FEBRUARY   1961 
FORDS   FERRY   DAM  50 

MAX 
MIN 

46 
32 

33 
18 

20 
13 

29 
11 

30 
17 

34 
24 

34 
31 

34 
25 

42 
21 

49 
25 

62      71 

27  j    35 

68 
40 

59 
32 

66 
37 

69 
32 

64 
52 

73 
36 

40 
27 

43 
34 

48 
37 

64 
40 

68 
43 

60 
31 

30 
25 

66 
22 

55 
37 

42 

35 

50.0 
30.0 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 

Stahon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FEBRUARY    1961 
FORDS   FERRY   DAM  50 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

1.5 
2 

T 
2 

1 

1 

T 
1 

1.0 
1 

1 

1 

T 



1.3 

1 

T 
1 

T 

See   Relefence   Notes   Following   Station    Index 
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CORRECTIONS 
MONTH:   JANUARY  1960 


KENTUCKY 


Climatological  Data  Table: 
West  Liberty 


Total  snowfall  for  month  should  be  2.2. 
Eastern  Division  average  snowfall  should 
be  4.4. 


MONTH:   DECEMBER  1960 


Climatological  Data  Table: 
Murray 


Correct  as  follows:   Total  snowfall  should 
be  3.5;  Western  Division  Snowfall  average 
3.8. 


Daily  Precipitation  Table: 

Georgetown  Water  Works 

Snowfall  and  Snow  on  Ground  Table: 
Murray 


MONTH:   FEBRUARY  1961 


Amount  on  the  31st  should  be  0. 


Correct  daily  amounts  as  follows:   28th, 
snowfall,  Trace;  31st,  snowfall,  2.0. 


Climatological  Data  Table: 

Fords  Ferry  Dam  50 


Delete  data  published  for  entire  month. 
See  corrected  data  this  bulletin. 


Daily  Precipitation  Table: 

Fords  Ferry  Dam  50 


Delete  data  published  for  entire  month. 
See  corrected  data  this  bulletin. 


Daily  Temperature  Table: 

Fords  Ferry  Dam  50 


Delete  data  published  for  entire  month. 
See  corrected  data  this  bulletin. 


r:;.'.-:  ■:■ 


Snowfall  and  Snow  on  Ground  Table: 
Fords  Ferry  Dam  50 


Delete  data  published  for  entire  month. 
See  corrected  data  this  bulletin. 


MONTH:   MARCH  1961 


Daily  Precipitation  Table: 
Cadiz  Lock  E 


Amount  on  the  13th  should  be  .84,  monthly 
total  should  be  7.43. 

Correct  as  follows:   31st,  *;  monthly 
total,  *. 


TOTAL  PRECIPITATION 


KENTUCKY 

■nnns  i96i 


e  HI 

0  ts 

u  « 

«M  u 


a  -w 

O   A 

4^  a 
»  s 
■u  9 


h  3 
3  O 

O  T* 

83 +> 


08  O 

3  a 


e«  O 

aw 

K  01 
O  O. 


s  a 

•H  -rf 

o  n 
a  3 

A  s 


0  -a 
u  V 

^    01 


AVERAGE  TEMPERATURE 


STATION  INDEX 


STATION 


H      COUNTY 


ANCHORAGE 

ASHLAND 

BARBOURVILLE 


BENTON  2 
BEBEA  COLLEGE 
3EREA  WATER  WORKS 
8LAINE  I  W 
aONNJEVlLLE 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBST/ 
BOWLING  GREEN  FAA  A( 
BRENT  DAM  36 

LE  LOCK  6 


euCKMORN 
BUROINE  2  NE 
6URPCESV1LLE 
CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 

Cft-^PBELLSVILLE 

CANEYVrLLE 

CARfiOLLTON  LOCK 

CECILIA 

CLAY  CITY  1  WNW 


0031  BRECKINRIDGE 

0063'CLINTON 
015^' JEFFERSON 
0254  I  BOYD 
0381 !KNOX 

0397(NELSON 
0*.50,  HARLAN 
I  0*90 'OHIO 
0595  HARUAN 
0611  I  MARSHALL 

0615IMARSHALL 
0619IMADI50N 
062<>  MAOISON 

0752  LAWRENCE 
065'.  I  HART 

090'-' WARREN 
0907  WARREN 
0909  WARREN 
0978 ! CAMPBELL 
, 1046  EDMONSON 

lOOO'PERRT 
1120  PIKE 
1137  CUMBERLAND 
1206  TRIGG 
1227  MC  LEAN 


COBB 

1663 

CALDWELL 

COLLEGE  HILL  LOCK  II 

170* 

ESTILL 

COVINGTON  W8  AIRPORT 

1855 

BOONE 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969 

WHITLEY 

CYNTHIANA 

199B 

HARRISON 

CYNTHIANA  2 

2003 

HARRISON 

DANVILLE 

JOftO 

BOYLE 

OAVELLA 

2053 

MARTIN 

OELPHIA  1  E 

2132 

PERRY 

DEMA 

2139 

KNOTT 

DEWEY  DAM 

DIX  DAM 

221<> 

MERCER 

DUNDEE  2  SE 

2358 

MUHLENBERG 

OUNMOfi 

2366 

MUHLENBERG 

2391 

BRECKENRIOC 

EODYVILLE  LOCK  F 

24*5 

LYON 

EDMONTON 

METCALFE 

ELUABETHTOWtJ 

2510 

HAROIN 

ELKHORN  CITY 

2528 

PUG 

ELKTON  2  S 

25*8 

TODD 

FALMOUTH 

2775 

PENDLETON 

FARMERS 

2791 

ROMAN 

FUEMINGSflURG 

2903 

FLEMING 

FLEMlNGSfluaC  2 

2908 

FLEMING 

FORD  LOCK  10 

MADISON 

FORDS  FERRY  DAM  %0 

CRITTENDEN 

FRANKFORT  LOCK  i. 

3028 

FRANKLIN 

FRANKLIN  1  E 

3036 

SIMPSON 

FREEBURN  2  SW 

30*6 

PIKE 

FRENCHBURG 

GAMALIEL  I  S 

3112 

MONROE 

GEORGETOWN  WATER  WORK^ 

319* 

SCOTT 

GEST  LOCK  3 

3203 

HENRY 

GLASGOW 

32*1 

BARREN 

GLASGOW  WKAV 

32*6 

BARREN 

GLENDALE  I  E 

3252 

GOLDEN  PONO  e  N 

GRANT  OAH  3B 

335Q 

BOONE 

GRAYSON  ;  SE 

3392 

CARTER 

GREENSBUfiG 

3*30 

GREEN 

GREENS6URG  1  S 

3*35 

GREEN 

GREENUP  DAM  30 

3**3 

GREENUP 

GREENVILLE  2  W 

3*51 

MUHLENBERG 

HALEYS  MILL 

3539 

CHRISTIAN 

HARTFORD  6  NW 

3652 

OHIO 

HAZARD 

3709 

PERRY 

HAZARD  WATER  WORKS 

371* 

BERRY 

HEIDELBERG  LOCK  H 

37*1 

LEE 

HENDERSON  T  SSW 

3762 

HENDERSON 

HERNDON 

CHRISTIAN 

HICKMAN  1  E 

3816 

FULTON 

HICKSVILLE 

3821 

GRAVES 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3837 

JESSAMINE 

HINOMAN 

3899 

KNOTT 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

3929 

LARUE 

S3  53 

85  ae 

83  20 

86  52 
82  57 
88  20 

ea  20 


38  02 

82  52 

85  54 

37  00 

86  26 

37  01 

86  26 

36  58 

86  26 

39  03 

37  12 

86  16 

37  21 

63  23 

37  13 

82  35 

37  20  85  21 

37  25  86  30 

38  41  S5  11 
37  40  85  57 

37  52  I  83  56 

37  55  85  40  I 


8*  06    6U 


37  02    83  071  16 


87  00  : 
66  13. 

88  05  I 

85  371 


38  *0    a*  20 ' 


00 

83  55 

36 

85  5* 

5* 

88  00 

59 

8*  50 

19 

82  56 

15 

85  30 

15 
12 

85  30 
82  51 
87  12 

03 

67  20 

15 

ii'u 

83  U 

33 

83.6 

45 

87  38 

87  34 

34 

89  10 

HOPKINSVILLE 

399* 

CHRISTIAN 

7 

51 

87  30 

HYDEN 

*093 

LESLIE 

to 

83  23 

INEZ 

*13* 

MARTIN 

52 

82  32 

IRVINGTON 

4165 

BRECKINRIDGE 

53 

86  17 

JACKSON 

4196 

BREATHITT 

33 

83  23 

JEREMIAH 

4255 

LETCHER 

10 

82  56 

KEENE  1  SSW 

JESSAMINE 

57 

84  38 

KENTUCKY  DAM 

4*1* 

LIVINGSTON 

01 

SB  16 

LA  GRANGE  2  NNW 

*595 

OLDHAM 

7 

26 

S5  23 

LANCASTER 

4620 

GARRARD 

37 

84  35 

LEITCHFIELO 

4703 

GRAYSON 

86  18 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

FAYETTE 

02 

LIBERTY 

4755 

CASEY 

21 

8*  55 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


793  I 


83  33    668 


37  20'   82  59 


OBSERVER 


CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. BARBARA  M.  COOL 
CHARLES  G.  BARRET 
ASHLAND  WATER  PLANT 
UNION  COLLEGE 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

C.  HOMER  NOLAN 

£.  G.  YOUNG 

C.  C.  WHITEAKER 

JAMES  H.  MILLER 

RADIO  STATION  WCBL 
JAMES  A.  GROSSMAN 
MRS.  LAURA  B.  GABBARO 
JOHN  LEE  BURTON 
WILLIAM  L.  FERRISS 

JAMES  R.  EDWARDS 
TVA-639 

ED.  AVIATION  AGENCY 


CORPS 

OF 

ENGINEERS 

ELORl 

DGE 

SKAGGS 

CORPS 

OF 

ENGINEERS 

EDWIN 

£. 

JOHNSON 

.  LEE 

CORPS 

OF 

ENGINEERS 

CORPS 

OF 

ENGINEERS 

ALVA 

^Q 

SINLEY 

G.  V. 

CO 

;  SR. 

CORPS 

ENGINEERS 

WILLI 

>M 

S.  VERTREES 

JOEL 

MOUNT 2 

BERNKEIM  FOUNDATION 
WOODSON  0.  FRANKLIN 
MRS  BENNIE  B.  WHITE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

KY.  DEPT.  OF  CONS. 
I  MARSHALL  HILL 
I KY.  CARDINAL  DAIRY 
R.  P.  COLOIfiON 
MBS.  EVA  M.  DAVIS 

BALLARD  F.  WALKER.  Jl 
HATtlE  B.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PHILLIP  0.  THACKER 

JESSE  L.  HUFF 

N.  0.  GIVENS 
LENA  BLAIR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E.  MORAN 
RADIO  STATION  WIEL 

, EOMOND  0.  BENNETT 
IS.  RICHARD  ANDERSON 
FRANK  H.  LAWSON 
MRS,  C.  C.  STAMPER 

ImRS.  ALMYRTA  Bt  HALL 

.WILLIAM  H.  FISCHER 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
NEERS 


I  MRS  I 


IE  0.  NEAL 


900 

6A 

6A 

630 

595 

7A 

533 

519 

5P 

»P 

740 

*?9 

8A 

869 

663 

5P 

6A 

167 

6P 

6P 

51? 

362 

440 

7A 

54* 

7A 

190 

5P 

5P 

788 

5*0 

890 

7A 

7A 

638 

6P 

5P 

6*6 

7P 

7P 

150 

5P 

7A 

362 

5A 

880 

5P 

01? 

8A 

6*2 

6P 

BA 

979 

HID 

MID 

7  72 

7A 

MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 
MISS  ESTHER  WILSON 
E.  GUY  OECKARD 
IwlLLIAM  F.  BRAMBLETT 

:corps  of  engineers 

Iemily  h.  beam 
radio  station  wkav 
dewey  s.  hill 

fish  ♦  wiolf.  refuge 
corps  of  engineers 

j ALBERT  G.  SWANAGAN 

HOWARD  PICKETT 
■ROBERT  C.  LANDERS 

CORP  OF  ENGINEERS 


ICLEATUS  E.  BRINKLEY 


IPBANK  STREET 
C.  W,  KEATTS 
MRS.  NELL  S.  CALVIN 
TVA-679 
CORPS  OF  ENGINEERS 

LUTHER  RITCHIE 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
NEWELL  F.  SMITH 
MRS.  FERN  F.  ELAH 
UNITED  FUEL  GAS  CO. 

FLOYD  Gt  ROBS  INS 
. JAMES  0,  MALONEY 
;H06ART  ISON 
;HUGH  W.  BUFFIN 

TVA-379-A 

S.  R.  VARABLE 
KENTUCKY  UTILITIES  CO. 
CLYDE  STIKELEATHER 
I  U.S.  WEATHER  BUREAU 
PALLIA  F.  HANKLA 


^ 

OBSERVATION 

i 

0 

U 

M 

1 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

u 

COUNTY 

< 

i 

i 

OBSERVER 

i 

1 

s 

i 

1 

i 

1 

i! 

Q 

"* 

R 

1 

is 

LITTLE  MICKMAN  LOCK  8 

*»25 

JESSAMINE 

37  45 

84  >5 

521 

7A 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOCKPORT  LOCK  2 

4857 

HENRY 

38  26 

84  58 

*85 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOGLICK  1  S 

4882 

CLARK 

64  02 

HUBERT  BURGHER 

LONDON 

4893 

LAUREL 

37  08 

6*  04 

1195 

C 

KNOXVILLE  FERTILIZER  CO 

LONDON  FAA  AP 

4898 

LAUREL 

37  05 

64  05 

1191 

MID 

MID 

" 

FED.  AVIATION  AGENCY 

LOUISA  2 

4946 

LAWRENCE 

38  07 

82  36 

585 

8A 

C 

HAROLD  C.  FERGUSON 

LOUISVILLE 

85  46 

462 

MID 

C 

LOUISVILLE  G.*£.  CO. 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

4951 

JEFFERSON 

38  13 

65  40 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOUISVILLE  WB  AP 

4954 

JEFFERSON 

38  11 

85  44 

474 

MIO 

MIO 

C  MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

JEFFERSON 

38  17 

65  48 

403 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOVELACEVILLE 

4967 

BALLARD 

36  58 

88  50 

370 

5P 

5P 

BLAINE  MALONE 

5002 

BARREN 

36  53 

86  02 

738 

c 

WILLARO  E.  FOSTER 

MAOISONVILLE  1  SE 

5067 

HOPKINS 

87  29 

5P 

7A 

7A 

c 

HOMER  WEL80RN.  JR. 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097  EDMONSON 

37  11 

86  05 

600 

5P 

IP 

H 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

MANCHESTER  4  SE 

5111  CLAY 

37  06 

63  43 

eso 

6P 

7A 

NORA  S.  WHITE 

MARTIN  I  SSW 

5171  FLOYD 

37  33 

82  45 

655 

7A 

JAMES  D.  HUGHES 

MAYFIELD 

5230  GRAVES 

88  39 

6P 

7A 

MAYFIELO  ELEC*  WTR.CO. 

MAYSVILLE  DAM  33 

52*3  MASON 

83  42 

515 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MC  KEE 

5291' JACKSON 

37  26 

8ft  00 

1000 

8A 

MRS. WINNIE  W.  MORAN 

MC  KINNEYSBURG 

5301 1  PENDLETON 

3S  36 

84  16 

662 

c 

RICHARD  T.  SVONOfl 

META 

5370  PIKE 

37  34 

82  27 

730 

c 

MRS.  EDITH  J.  SMITH 

MID0LES80R0 

5389  BELL 

36  37 

83  43 

1130 

5P 

7A 

H 

MRS.  LELA  M.  HERRELL 

MIDOLESBORO  SEWAGE  PL 

5394  BELL 

36  38 

63  43 

1130 

c 

CITY  OF  MlDDLESBORO 

MIDWAY 

5*07  1  WOODFORD 

38  09 

84  41 

CITY  OF  MIDWAY 

MILLERSBURG 

5*30 'bourbon         5 

38  18 

84  09 

789 

c 

CITY  WATER  WORKS 

MILLERSTOWN 

5433! GRAYSON       i  SI  37  27 

66  03 

588 

7A 

H 

OVA  M.  LAWLER 

MONTICELLO 

5524  WAYNE         '  2   36  50 

6*  50 

928 

6P 

7* 

H 

ALVIN  L.  BERTRAM 

MOREHEAO  STATE  COLLEGE 

5555  ROWAN         !  5|  36  11 

63  26 

770 

c 

PROF.  HENRY  C.  HAGCAN 

MOUNT  STERLING 

5640  MONTGOMERY 

5P 

FRED  CARTMILL 

MOUNT  VERNON 

56*8  1  ROCKCASTLE 

2 

37  21 

84  20 

1137 

5P 

5P 

CITY  OF  mT.  VERNON 

MUNFORDVILLE 

5684  1  HART 

3 

37  16 

85  53 

624 

7A 

c 

SHERMAN  C.  PUCKETT 

MURRAY 

569*1  CALLOWAY 

9 

36  36 

88  20 

622 

6P 

6P 

H 

MURRAY  STATE  COLLEGE 

60l3iCABTER        |  7 

36  19 

83  12 

895 

c 

GEORGE  E.  DUVAL 

OLNEY 

6020  HOPKINS       1  7 

87  47 

MELVIE  PARLEE  NEISZ 

ONEIDA 

37  16 

63  39 

750 

7A 

MRS.  ANNA  L.  BROWN 

ONEONTA  DAM  35 

6033  CAMPBELL        7 

36  56 

84  18 

512 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OWENSeORO  2  W 

6091'OAVIESS       1  7'  37  46 

•7  09 

6P 

7A 

VIRGIL  0.  CLARK 

OWENS80R0  DAM  46 

6096  OAVIESS         7]  37  47 

67  07 

404 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

6110  MC  CRACKEN    :  7 

37  04 

86  46 

398 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PAOUCAH 

6115 iMC  CRACKEN    ^  7 

37  06 

88  37 

340 

5P 

5P 

WESTERN  P.  LACKEY 

PADUCAH  SEWAGE  PLANT 

6117  MC  CRACKEN 

7 

37  06 

68  36 

325 

c 

CITY  OF  PAOUCAM 

PAINTSVILLE 

6136 

JOHNSON 

I 

37  49 

82  48 

620 

7A 

JESSE  FAIRCHILD 

PARADISE  STEAM  PLANT 

6155 

MUHLENBURG 

9 

37  16 

86  59 

402 

7A 

TvA-764 

PIKEVILLE 

6353 

PIKE 

1 

37  29 

82  31 

5P 

8P 

C  H 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PINEVILLE 

638* 

BELL         1  2 

36  45 

83  42 

1002 

7A 

FOLEY  PAfiTIN 

PRINCETON 

6575 1  CALDWELL      ;  2 

37  06 

67  53 

529 

5P 

5P 

ALTON  M.  HARVILL 

RAVENNA  LOCK  12 

6679  ESTILL 

4I  37  40 

83  57 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RICHMOND 

6805  MADISON 

4|  37  4* 

66  18 

1122 

6A 

BA 

THOMAS  C.  HERNDON 

ROCHESTER  LOCK  3 

68 82, OHIO 

86  54 

401 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RUSSELLVILLE 

7049 ' LOGAN 

86  53 

590 

6P 

7A 

" 

MRS.  GLADYS  TALLEY 

RUSSELLVILUE  SUBSTA 

705*  LOGAN 

86  54 

576 

7A 

TVA-683 

SADIEVILLE 

707*  SCOTT 

64  33 

791 

c 

MRS.  TRESSIE  A.  RALSTON 

ST  MARY 

7096  MARION 

85  21 

c 

JOHN  B.  BAUER 

SALVISA  LOCK  6 

7121  WOODFORD 

64  49 

490 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SALYERSVILLE 

7129  MAGOFFIN      '  5 

83  05 

859 

C 

STANLEY  GARDNER 

SALYERSVlLLE  2  SE 

7134IMAG0FFIN      |  5 

83  03 

920 

7A 

FORREST  C.  WILLIS 

SCOTTSVILLE 

7215 

ALLEN           3 

86  12 

770 

9P 

5P 

NOBLE  ALLEN 

SCOTTSVILLE  2  SW 

7220 

ALLEN          3 

86  13 

760 

7A 

MRS.  IDELL  F.  OEERING 

SEBREE 

723* 

WEBSTER        3 

87  32 

350 

6P 

PAUL  D.  TOMPKINS 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

7311 

MC  CRACKEN    I  7 

37  09 

66  47 

345 

5A 

TVA-709 

SHELBYVILLE 

732*  SHELBY          S!  36  13 

65  16 

841 

7A 

7A 

VIRGIL  0.  CROUCH 

SHEPHERDSVILLE 

733*  BULLITT       1  8!  36  00 

65  4* 

446 

7A 

OVIO  K.  MAQRUOER 

SMITHFIELD  4  S 

7*73  SHELBY          8   38  20 

65  16 

862 

GEORGE  t.    SIMPSON 

SOMERSET 

7508: PULASKI         2   37  06 

64  37 

1090 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

.SOMERSET  I  N 

7510  PULASKI       1  2   37  07 

64  37 

1050 

6P 

6P 

" 

RADIO  STA  WSFC 

ISPRINGFIELD 

1               1           r 
7604'WASHINGTON    |  6   37  41]   85  14 

736 

7A 

WH.  H.  GOATLEY 

STEARNS 

7677:mC  CREARY     1  2   36  43 

84  29 

c 

MRS  CLAOYS  H.  GRIFFITH 

SUMMER  SHADE 

78001  METCALFE        3   36  53 

85  43 

664 

6P 

6P 

H 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

7805  METCALFE       3   36  53 

85  40 

_ 

7A 

TVA-68* 

TATHAM  SPRINGS 

7924  WASHINGTON    '  8!  37  52 

85  09 

692 

c 

R.  C.  DEDMAN 

tavlorsville 

7948  SPENCER      '  8   38  02 

85  31 

483 

7A 

MRS.  KAThRYN  B.  CARR    1 

TOMPKINSVILLE  WTR  WKS 

6060  MONROE        ,  3   36  42 

85  41 

905 

c 

TOMPKINSVILLE  WATER  WKS 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

8144  TRIGG           9I  36  45 

86  05 

390 

TVA-6eO 

TYRONE  LOCK  5 

8179  ANDERSON      i  4I  38  02 

84  51 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS     | 

UNIONTOWN  DAM  49 

8197  UNION           7:  37  46 

87  57 

358 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS     | 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

8246  JESSAMINE 

4'  37  51 

84  26 

571 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS      1 

8250  ANDERSON 

8!  37  58 

85  10 

- 

TA 

EVERETT  M.  MC  GAUGMEY 

VANCEBURG  DAM  32 

8259: LEWIS 

38  39 

83  21 

525 

6P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WARSAW  MARKLANO  DAM 

84461  GALLATIN 

38  46 

84  56 

466 

MID 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WAYNESeURG  7  NE 

8486  LINCOLN 

37  25 

84  36 

1215 

7A 

MRS.  RITA  RIOOER 

WEST  LIBERTY 

;8551  MORGAN 

37  55 

83  15 

790 

7A 

7A 

ARNOLD  0.  HELTON 

WILLIAMSBURG  2 

,6709  WHITLEY 

36  43 

84  09 

965 

8A 

6A 

ESTIL  M.  MEADOWS 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

|6714  GRANT 

38  38 

64  36 

914 

7A 

7A 

HENRY  NORTHCUTT 

WILLOW  LOCK  13 

8724  LEE 

37  36 

83  50 

649 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOLF  CREEK  DAM 

6607, RUSSELL         2 

36  52 

85  09 

585 

BA 

8A 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1 

1882* 

BUTLER 

37  11 

86  38 

504 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

;   1-6IG  SANDYi   2-CUM8ERLANO1   3-GREEN 


7-OHIOi   8-SALTi   9-TENNESSEE 


i 

I 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  ilimate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Lee  Terminal,  Standiford  Field,  Louisville  13,  Kentucky,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June   1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time 
of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  {those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 
in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publica- 
tion "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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KENTUCKY  -  JULY  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   97°  on  the  30th  at  Louisville 
Lowest  Temperature:   43°  on  the  10th  at  Benham 


Greatest  Total  Precipitation:   12.20  inches  at  Blaine  1  W 

Least  Total  Precipitation:   1.39  inches  at  Hickman  1  E 

Greatest  One-Day  Precipitation:   4.35  inches  on  the  30th  at  Gest  Lock  3 
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REFERENCE  NOTES 

rltlng  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport 
,  Offic. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  fros  the  post  offli 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Uonthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  ti 

Divisions,  as  used  in  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956, 

\    precipitation  and  evapor: 


Station,  Lee  Terminal,  Standiford  Field,  Louioville 


bulletin. 
>  be  included  in  this 


in  Inches  and  wind  i 


and  Wind' 


sured  in  the 


Bur 


type  pan 


othe 


ending  at  time 


.  except  full-tim 


t  in  miles.   Uonthly  degree  day  totals 
lag  the  "Evaporation  and  Wind"  Table.   Uax  and  Uln  in  "Evaporation 
tdjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present 


the  "Snowfall 


Ground"  Table,  and 


wfall  table  Include  1 


and  sle.:t.  Entries  of  1 


Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  tine  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  those  stations  s 
In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  publishetfulater  In  "Hourly  Precipltatlo 
Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


Recording  Rain  Gage  Static 
"Soil  Temperature"  Table. 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 
"Supplemental  Data"  Table. 


ground  values  are  at  6:00  a.B 


Data"  Bulletin. 


OTHER  REFERENCE  NOTES 


Table  is  indicated  by  no  entry. 

annual  Issue  of  this  publication. 

"Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  1 


I  Ground"  Table;  and  the  Station  Index 


eference  indicates  that  the  ther) 


are  exposed  lo  a  shelter 


ated 


No  record  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  th 
-  Ko  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table 
+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod— Covered  ground;  however,  the 

on  the  roof  of  a  building, 
//  Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 
B   Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
U  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if 

carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset, 
T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 
V   Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 
VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  UONTHLY  CLIHATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may 
be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Governmeat  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 


Informatlo 
publlcatlo 
be  found  1 


oncerning  the  history 
ay  be  obtained  from  th 
he  latest  annual  issue 


hanges  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.   That 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  30  cents.   Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may 
of  Local  Cllmatologlcal  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 

py,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
spondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Goveronent  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JULY  1961 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
JULY  1961 

Continued 
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58 

72 

75 

72 

65.6 

JACKSON 

MAX 

89 

91 

90 

84 

85 

88 

85 

80 

76 

79 

81 

82 

71 

81 

85 

82 

77 

64 

65 

81 

88 

88 

87 

90 

82 

37 

87 

36 

82 

85 

65 

84.0 

MIN 

58 

60 

65 

54 

56 

62 

64 

63 

53 

50 

50 

50 

59 

64 

64 

67 

53 

64 

64 

64 

62 

66 

55 

62 

66 

66 

52 

52 

63 

66 

67 

61.4 

LEITCHFIELD 

MAX 

90 

90 

34 

87 

88 

84 

33 

81 

80 

33 

84 

82 

82 

85 

81 

63 

85 

91 

87 

87 

90 

90 

89 

85 

85 

86 

36 

85 

90 

90 

90 

85.9 

MIN 

67 

67 

67 

57 

65 

63 

67 

62 

57 

56 

56 

63 

66 

63 

68 

67 

67 

67 

66 

70 

67 

69 

70 

69 

69 

68 

64 

68 

70 

75 

72 

56.1 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

91 

91 

83 

85 

89 

87 

83 

77 

80 

83 

86 

73 

60 

63 

31 

81 

83 

86 

86 

84 

88 

90 

88 

85 

86 

35 

86 

87 

89 

87 

90 

84.9 

MIN 

68 

68 

64 

59 

68 

66 

66 

60 

55 

56 

61 

62 

66 

67 

65 

66 

69 

55 

66 

70 

70 

70 

71 

70 

59 

65 

65 

67 

72 

71 

71 

66.2 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MAX 

88 

88 

82 

85 

85 

84 

80 

77 

77 

80 

79 

73 

79 

82 

80 

74 

61 

63 

63 

35 

35 

35 

84 

83 

64 

84 

84 

84 

33 

86 

88 

32.5 

MIN 

59 

61 

57 

51 

58 

60 

60 

57 

53 

45 

43 

62 

67 

67 

60 

66 

52 

62 

57 

70 

56 

66 

65 

69 

66 

55 

52 

50 

69 

70 

66 

61.3 

LOUISVILLE 

MAX 

94 

93 

87 

91 

94 

92 

90 

81 

84 

86 

83 

75 

84 

34 

32 

36 

37 

69 

87 

37 

91 

93 

93 

89 

66 

67 

89 

88 

93 

97 

96 

88.5 

MIN 

70 

71 

64 

63 

74 

72 

72 

64 

60 

60 

59 

66 

69 

70 

72 

68 

56 

59 

71 

72 

72 

73 

74 

73 

70 

70 

59 

70 

75 

78 

78 

69.5 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 

90 

90 

34 

88 

90 

87 

35 

79 

81 

63 

85 

76 

63 

82 

83 

65 

87 

68 

85 

86 

39 

92 

91 

66 

88 

36 

67 

87 

91 

94 

93 

85.6 

MIN 

64 

67 

61 

54 

71 

69 

65 

60 

52 

52 

52 

64 

68 

67 

69 

67 

66 

66 

71 

70 

70 

72 

71 

73 

71 

67 

64 

66 

75 

76 

75 

65.4 

LOVELACEVILLE 

MAX 

94 

90 

87 

92 

93 

37 

88 

85 

83 

86 

68 

77 

86 

88 

83 

88 

89 

90 

92 

69 

91 

91 

89 

91 

68 

90 

91 

80 

92 

94 

94 

68.6 

MIN 

67 

66 

68 

58 

62 

63 

69 

61 

56 

52 

57 

63 

66 

68 

68 

65 

54 

71 

66 

67 

70 

72 

70 

69 

65 

66 

66 

70 

70 

73 

70 

55.8 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 

91 

90 

84 

89 

89 

36 

87 

86 

83 

33 

82 

80 

85 

65 

82 

85 

67 

68 

69 

88 

89 

90 

88 

36 

86 

88 

90 

86 

90 

92 

91 

87.0 

MIN 

69 

70 

68 

57 

65 

65 

68 

62 

55 

53 

56 

63 

66 

69 

66 

67 

70 

58 

53 

70 

69 

73 

71 

70 

69 

63 

63 

70 

72 

76 

74 

65.6 

MAMMOTH  CAVE  PARK. 

MAX 

83 

36 

35 

87 

86 

83 

31 

80 

80 

61 

31 

77 

79 

80 

76 

30 

81 

84 

84 

34 

85 

86 

87 

86 

84 

35 

64 

34 

86 

89 

89 

83.4 

MIN 

64 

67 

67 

54 

55 

63 

65 

58 

53 

52 

56 

63 

65 

69 

67 

67 

66 

68 

69 

69 

66 

59 

69 

59 

70 

67 

62 

65 

70 

73 

71 

64.8 

MANCHESTER  «  SE 

MAX 

91 

90 

87 

87 

89 

38 

84 

30 

78 

83 

85 

76 

82 

86 

63 

60 

65 

36 

89 

90 

90 

88 

86 

87 

67 

68 

87 

89 

83 

88 

91 

86.2 

MIN 

60 

61 

66 

52 

57 

60 

61 

63 

53 

46 

47 

61 

64 

66 

64 

66 

63 

64 

65 

69 

65 

65 

56 

68 

69 

67 

54 

63 

57 

69 

65 

62.5 

MAYFIELD 

MAX 

93 

89 

85 

90 

89 

84 

38 

84 

82 

34 

79 

77 

34 

65 

79 

87 

68 

89 

92 

67 

89 

39 

88 

87 

65 

84 

69 

80 

90 

91 

91 

86.4 

MIN 

71 

70 

68 

58 

63 

66 

67 

61 

58 

56 

62 

64 

66 

70 

63 

68 

65 

70 

55 

67 

70 

73 

72 

69 

64 

56 

57 

67 

70 

73 

73 

65.7 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 

91 

91 

90 

84 

85 

37 

81 

84 

76 

79 

33 

83 

73 

81 

83 

76 

81 

63 

83 

85 

85 

88 

91 

90 

84 

85 

83 

85 

86 

85 

89 

84.4 

MIN 

58 

64 

64 

52 

52 

64 

66 

59 

52 

52 

62 

54 

59 

64 

65 

66 

66 

61 

64 

66 

65 

66 

59 

68 

67 

55 

64 

66 

65 

71 

68 

62.4 

MIDOLESBORO 

MAX 

90 

89 

82 

86 

87 

36 

61 

83 

78 

31 

80 

76 

81 

83 

61 

80 

64 

62 

82 

87 

90 

88 

87 

67 

89 

85 

83 

87 

88 

89 

91 

64.5 

MIN 

60 

62 

64 

52 

54 

59 

62 

61 

54 

46 

48 

60 

66 

68 

65 

65 

63 

64 

55 

57 

66 

65 

66 

67 

55 

65 

64 

60 

65 

58 

68 

62.2 

MONT  I  CELLO 

MAX 

90 

88 

83 

87 

87 

85 

82 

83 

60 

82 

80 

32 

84 

85 

83 

76 

85 

85 

35 

88 

90 

90 

87 

66 

87 

85 

87 

66 

85 

89 

91 

65.4 

MIN 

60 

62 

65 

51 

57 

59 

64 

60 

51 

48 

49 

62 

67 

69 

66 

67 

66 

64 

70 

72 

65 

57 

68 

69 

69 

57 

63 

50 

65 

69 

66 

53.3 

MOUNT  STERLING 

MAX 

89 

89 

83 

86 

88 

84 

80 

78 

78 

80 

83 

73 

81 

84 

74 

78 

81 

86 

64 

83 

66 

89 

89 

84 

86 

86 

84 

85 

65 

66 

91 

83.8 

MIN 

63 

67 

66 

57 

64 

65 

64 

58 

52 

52 

55 

62 

67 

65 

67 

65 

61 

66 

70 

68 

68 

57 

70 

65 

56 

65 

52 

63 

66 

70 

68 

64.2 

MURRAY 

MAX 

94 

94 

86 

90 

90 

90 

69 

85 

82 

84 

82 

79 

83 

80 

85 

67 

67 

89 

92 

92 

92 

93 

91 

89 

66 

87 

91 

92 

93 

91 

93 

88.4 

MIN 

70 

68 

69 

59 

65 

66 

70 

62 

58 

55 

63 

64 

66 

70 

70 

69 

66 

70 

71 

69 

70 

71 

70 

70 

66 

67 

67 

70 

72 

73 

73 

67.4 

0WENS60R0  2  U 

MAX 

93 

92 

87 

91 

93 

84 

91 

84 

87 

90 

62 

80 

85 

84 

82 

85 

88 

87 

37 

87 

89 

90 

68 

65 

87 

90 

90 

85 

91 

93 

92 

87.7 

MIN 

68 

69 

69 

55 

65 

65 

67 

58 

56 

52 

56 

64 

65 

70 

70 

67 

66 

67 

68 

69 

66 

72 

70 

70 

56 

67 

63 

71 

72 

75 

72 

65.4 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 

92 

87 

84 

89 

89 

85 

36 

81 

79 

83 

84 

74 

85 

66 

77 

67 

86 

87 

88 

67 

88 

90 

64 

87 

64 

37 

86 

81 

90 

90 

90 

85.6 

MIN 

69 

70 

67 

61 

68 

69 

66 

62 

57 

55 

61 

65 

68 

71 

67 

67 

65 

67 

66 

58 

72 

74 

69 

66 

66 

68 

68 

70 

72 

75 

74 

67.2 

PADUCAH 

MAX 

96 

93 

87 

92 

93 

89 

39 

37 

63 

85 

66 

34 

38 

67 

67 

88 

88 

91 

92 

91 

92 

92 

90 

90 

69 

90 

89 

81 

92 

93 

92 

89.2 

MIN 

68 

67 

68 

58 

64 

64 

69 

62 

57 

63 

57 

66 

67 

70 

70 

67 

64 

71 

67 

68 

73 

74 

73 

69 

67 

68 

63 

59 

70 

72 

73 

66.8 

PARADISE  STEAM  PLANT 

MAX 

92 

94 

38 

82 

84 

35 

85 

84 

79 

80 

64 

61 

75 

81 

60 

79 

82 

S3 

83 

93 

95 

93 

91 

90 

69 

90 

90 

91 

86 

91 

93 

66.2 

MIN 

61 

58 

57 

44 

51 

62 

57 

60 

55 

53 

51 

51 

64 

66 

68 

67 

70 

67 

67 

68 

66 

68 

67 

72 

69 

55 

64 

67 

69 

72 

70 

62.9 

PIKEVILLE 

MAX 

92 

93 

85 

89 

91 

87 

82 

76 

79 

84 

83 

73 

86 

88 

87 

79 

67 

90 

37 

88 

90 

90 

88 

90 

88 

88 

88 

89 

66 

64 

68 

86.3 

MIN 

60 

66 

66 

59 

64 

65 

64 

67 

55 

50 

61 

61 

64 

65 

65 

66 

64 

54 

68 

69 

58 

70 

66 

69 

68 

57 

68 

65 

66 

68 

70 

64.5 

PRINCETON 

MAX 

92 

89 

86 

93 

91 

92 

87 

82 

82 

34 

79 

76 

85 

85 

79 

88 

37 

89 

92 

68 

90 

91 

87 

90 

86 

91 

69 

36 

88 

93 

92 

87.5 

MIN 

66 

67 

69 

55 

57 

60 

69 

61 

57 

54 

55 

64 

66 

63 

69 

63 

67 

55 

52 

52 

59 

70 

69 

72 

58 

62 

64 

70 

70 

72 

70 

64.9 

RUSSELLVILLE 

MAX 

91 

92 

85 

89 

90 

81 

37 

84 

83 

65 

34 

80 

37 

66 

65 

86 

89 

90 

69 

90 

92 

91 

87 

65 

88 

87 

39 

92 

93 

93 

87.7 

MIN 

66 

66 

55 

56 

62 

66 

59 

55 

57 

56 

63 

68 

70 

68 

66 

70 

68 

67 

70 

68 

70 

71 

59 

57 

65 

52 

71 

70 

71 

73 

65.8 

SCOTTSVILLE 

MAX 

91 

90 

85 

88 

89 

82 

86 

84 

80 

84 

84 

76 

63 

84 

84 

83 

84 

86 

67 

66 

89 

90 

90 

64 

89 

36 

88 

84 

91 

92 

92 

85.4 

MIN 

64 

65 

68 

53 

60 

63 

67 

58 

55 

51 

51 

62 

67 

69 

69 

67 

59 

57 

70 

57 

67 

70 

70 

59 

71 

69 

62 

64 

69 

72 

71 

65.0 

SHELBYVILLE 

MAX 

88 

90 

90 

83 

85 

90 

87 

34 

77 

81 

62 

34 

76 

81 

81 

81 

81 

34 

64 

63 

61 

86 

68 

88 

84 

63 

84 

66 

83 

87 

92 

84.3 

MIN 

64 

67 

67 

54 

59 

66 

64 

62 

55 

54 

56 

63 

62 

65 

64 

65 

53 

54 

57 

68 

68 

66 

70 

70 

55 

64 

63 

66 

70 

71 

72 

64.4 

SOMERSET  1  N 

MAX 

90 

38 

84 

87 

87 

37 

82 

82 

79 

81 

80 

77 

82 

65 

82 

30 

66 

65 

63 

88 

38 

89 

66 

85 

65 

86 

86 

67 

83 

86 

91 

84.7 

MIN 

62 

62 

66 

50 

60 

58 

64 

57 

52 

46 

44 

60 

64 

66 

61 

65 

53 

64 

57 

57 

64 

66 

66 

64 

57 

56 

61 

60 

66 

70 

64 

61.5 

STEARNS 

MAX 

86 

89 

87 

84 

85 

37 

82 

80 

80 

76 

80 

60 

76 

81 

65 

81 

75 

64 

81 

82 

90 

90 

69 

88 

86 

86 

84 

65 

88 

85 

88 

83.9 

MIN 

61 

61 

64 

53 

55 

57 

63 

59 

53 

50 

62 

56 

61 

66 

65 

65 

65 

53 

56 

68 

65 

67 

66 

66 

67 

66 

62 

61 

52 

66 

58 

61.9 

SUMMER  SHADE 

MAX 

90 

90 

90 

90 

89 

31 

85 

89 

60 

66 

82 

76 

82 

85 

65 

83 

85 

88 

35 

91 

90 

91 

91 

66 

90 

87 

36 

85 

90 

92 

92 

85.9 

MIN 

60 

65 

60 

53 

59 

60 

66 

58 

56 

51 

54 

62 

66 

69 

68 

67 

68 

55 

68 

69 

67 

69 

68 

68 

70 

67 

60 

62 

67 

69 

67 

53.9 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 

93 

93 

93 

86 

90 

80 

85 

78 

78 

63 

88 

79 

79 

85 

75 

81 

83 

69 

66 

86 

91 

94 

91 

85 

87 

86 

34 

91 

89 

89 

94 

66.2 

MIN 

61 

67 

66 

53 

63 

66 

65 

59 

53 

53 

56 

59 

66 

65 

67 

66 

57 

63 

68 

57 

56 

57 

69 

70 

57 

66 

54 

54 

62 

72 

70 

64.1 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 

92 

92 

84 

89 

38 

88 

85 

76 

62 

85 

88 

70 

81 

83 

79 

84 

35 

67 

64 

81 

89 

90 

90 

65 

85 

84 

68 

85 

69 

88 

86 

65.3 

MIN 

61 

64 

62 

56 

65 

68 

65 

58 

52 

49 

54 

60 

68 

64 

66 

65 

55 

66 

66 

65 

62 

58 

68 

71 

67 

52 

63 

62 

72 

69 

72 

63.7 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 

94 

94 

93 

87 

93 

94 

90 

82 

85 

83 

67 

80 

75 

64 

86 

86 

78 

88 

87 

68 

91 

93 

88 

86 

90 

92 

90 

91 

90 

91 

93 

68.0 

MIN 

61 

62 

66 

53 

55 

61 

63 

62 

55 

48 

50 

55 

61 

62 

67 

55 

54 

56 

66 

70 

68 

57 

68 

70 

68 

67 

65 

62 

53 

58 

70 

52.5 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

MAX 

88 

90 

88 

82 

86 

88 

80 

83 

75 

79 

83 

86 

71 

31 

83 

77 

82 

63 

86 

83 

81 

88 

89 

39 

63 

83 

84 

86 

38 

87 

89 

84.0 

MIN 

66 

66 

65 

56 

57 

65 

64 

58 

50 

64 

66 

69 

61 

66 

65 

64 

62 

64 

56 

55 

65 

67 

69 

68 

65 

62 

53 

65 

66 

68 

70 

63.1 

WOLF  CREEK  0AM 

MAX 

90 

91 

90 

84 

89 

89 

86 

83 

84 

80 

62 

83 

76 

83 

35 

65 

81 

86 

86 

84 

91 

90 

90 

67 

85 

89 

86 

88 

68 

85 

93 

86.2 

MIN 

57 

59 

61 

53 

54 

55 

59 

62 

50 

48 

48 

50 

63 

68 

6  3   66 

63 

52 

64 

66 

65 

64 

65 

66 

54 

57 

62 

61 

61 

56 

66 

60.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


EVAPORATION  AND  WIND 


KENTUCKY 
JULY  1961 


Station 

Day  of  month 

— 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

e2°^ 

DEWEV    DAM 

EVAP 

21 

.23 

.25 

.18 

.20 

.20 

.07 

.14 

.09 

.12 

.13 

.00 

.11 

.21 

.09 

.19 

, 

# 

.38 

.27 

.10 

.10 

.18 

.20 

.23 

.15 

.17 

.11 

.20 

B4.82 

WIND 

2 

4 

17 

10 

7 

3 

2 

4 

4 

8 

4 

2 

0 

17 

11 

9 

4 

9 

4 

15 

3 

5 

6 

3 

15 

15 

6 

1 

5 

10 

2 

207 

DIX   DAM 

EVAP 

37 

22 

_ 

_ 

.21 

.27 

.19 

.21 

.29 

.23 

.26 

.23 

.34 

.20 

. 

.08 

.10 

.12 

.19 

- 

- 

.14 

.28 

.24 

.19 

.24 

.25 

.18 

.10 

- 

B6.63 

WIND 

* 

» 

• 

149 

34 

29 

25 

36 

39 

32 

16 

44 

58 

39 

51 

35 

42 

38 

46 

67 

• 

29 

31 

26 

49 

52 

29 

18 

55 

60 

30 

1159 

MADISONVILLE    1    SE 

EVAP 

.31 

.28 

.34 

.37 

.33 

.32 

.06 

.32 

.42 

.19 

.28 

_ 

.03 

.21 

_ 

.27 

.28 

.28 

.32 

.28 

.25 

.28 

.33 

.00 

.00 

.14 

.28 

.00 

.00 

.30 

.30 

B7.24 

WIND 

23 

36 

54 

34 

37 

27 

12 

25 

23 

17 

14 

18 

31 

41 

39 

36 

44 

18 

60 

30 

27 

50 

47 

50 

54 

18 

12 

21 

33 

44 

42 

1017 

WOLF   CREEK   DAM 

EVAP 

.23 

.15 

.28 

.20 

.46 

.32 

.17 

.12 

.20 

.26 

.27 

.13 

.00 

.13 

.01 

.00 

.14 

.06 

.16 

.27 

.18 

.15 

.20 

.09 

.15 

.21 

.12 

.17 

.21 

.01 

.21 

5.26 

WIND 

10 

11 

14 

20 

10 

10 

15 

6 

17 

15 

9 

26 

11 

28 

19 

21 

19 

10 

12 

12 

17 

14 

8 

7 

11 

12 

3 

6 

6 

6 

9 

394 

Dix  Dam  -  Evaporation  pan  is  coated  with  aluminum  paint  inside  and  out  each  year  before  being  placed  in  operation. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


STATION  INDEX 


T-| 

OBSEBVAtlON 

d 

Z 

s 

w 

W 

hme  and 

TABLES 

STATION 

i 

COUNTY 

< 

1 

OBSERVER 

I 

ei 

i 

^1 

it- 

ADDISON  DAM  (>5 

0031 

BRECKINRIDGE 

37  55 

86  34 

380 

£A 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALBANY  k    N 

0063 

CLINTON 

36  45 

85  08 

1000 

7A 

MRS. BARBARA  M,  COOL 

ANCHORAGE 

0155 

JEFFERSON 

38  16 

85  33 

700 

CHArtLES  C.  BARRET 

025'. 

82  36 

555 

ASHLAND  WATER  PLANT 

JBARBOURVILLE 

03ei 

KNOX 

36  52 

63  53 

1000 

5P 

6P 

^ 

c 

UNION  COLLEGE 

IbaRBSTOWN  S  J  PREP  SCH 
1  BAXTER 

0397 

0450 

NELSON 

37  46 
36  51 

85  28 

83  20 

631 
1164 

5P 

5P 

^" 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 
C.  HOMER  NOLAN 

! BEAVER  0AM 

01.90 

OHIO 

37  25 

85  52 

441 

5P 

5P 

H 

E.  G.  YOUNG 

0595 

62  57 

BENTON 

0611 

MARSHALL 

36  51 

86  20 

395 

■ 

C 

JAMES  H.  MILLER 

BENTON  2 

0615 

MARSHALL 

36  51 

66  20 

305 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WCBL 

BEHEA  COLLEGE 

0619 

MADISON 

37  34 

84  IB 

1070 

6P 

5P 

C  -H 

JAMES  A.  GROSSMAN 

BEREA  WATER  WORKS 

0624 

MADISON 

37  33 

B4  15 

1010 

MRS.  LAURA  B.  GABBARD 

BLAINE  1  w 

0752  1  LAWRENCE 

38  02 

690 

BA 

8A 

BONNIEVlLLE 

085*1  HART 

37  23 

85  54 

684 

5P 

5P 

WILLIAM  L.  FERRISS 

BOWLING  GREEN 

0904 'warren 

37  00 

86  26 

535 

7A 

JAMES  H.  EDWARDS 

BOWLING  GREEN  5UBSTA 

0907  WARREN 

37  01 

SA 

TVA-539 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

0909  warren 

MID 

MIO 

FEU.  AVIATION  AGENCY 

BRENT  DAM  36 

0978  CAMPBELL 

39  03 

84  26 

497 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

1046  EDMONSON 

37  12 

86  15 

405 

7A 

ELDRIDGE  SKAGGS 

BUCtCHORN 

lOeO  PERRY 

37  21 

83  23 

936 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BUROINE  ;  NE 

1120  PIKE 

37  13 

82  35 

1643 

eA 

c 

EDWIN  E.  JOHNSON 

BURHESWILLE 

1137  CUMBERLAND 

36  47 

85  22 

600 

MARVIN  M.  LEE 

1206|TRI&G 

36  46 

87  56 

384 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CALHOUN  LOCK  2 

1227  MC  LEAN 

37  32 

87  16 

402 

7A 

<: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPBELLSVILLE 

1256  TAYLOR 

37  20 

85  21 

771 

5P 

6P 

H 

ALVA  MC  KINLEY 

CANEYVILLE 

1294  GRAYSON 
1345  CARROLL 

37  25 

86  30 

600 

7A 

G.  V.  COX  SR. 

CARROLLTON  LOCK  I 

36  41 

65  n 

4P 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CECILIA 

1406  HARDIN 

37  40 

85  57 

734 

WILLIAM  S.  VERTREES 

1576  POWELL 

37  52 

83  56 

7A 

JOEL  W,  MOUNTZ 

CLERMONT  I  SSE 

16u!buLLITT 

37  55 

85  40 

540 

5P 

5P 

BERNHEIM  FOUNDATION 

CLINTON 

163l!HICKMA;i 

36  41 

69  00 

390 

c 

WOODSON  0.  FRANKLIN 

COBB 

1663iCALDW£LL 

36  59 

87  47 

490 

7A 

MRS  8ENNIE  B.  WHITE 

COLLEGE  HILL  LOCK  U 

1704l£STILL 

37  47 

84  05 

611 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

1855  BOONE 

39  04 

84  40 

669 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969JHHITLEV 

36  50 

64  19 

1070 

5P 

KY.  DEPT.  OF  CONS. 

CYNTHIANA 

1996  HARRISON 

38  23 

64  18 

584 

7A 

H 

MARSHALL  HILL 

2003  HARRISON 

38  23 

84  17 

719 

8A 

8A 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

DANVILLE 

2040  BOYLE 

37  39 

84  45 

955 

7A 

7A 

H 

R.  P.  COLOIRON 

DAVELLA 

2053IMART1N 

37  48 

82  32 

700 

C 

MRS.  EVA  M.  DAVIS 

DELPMIA  1  E 

2132 

PERRY 

37  02 

83  07 

1547 

6P 

BALLARD  F.  WALKER.  JR. 

2139 

KNOTT 

37  25 

82  48 

850 

C 

HAT  TIE  B.  BARNEY 

DEWEY  DAM 

2180 

FLOYD 

82  47 

7A 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

01 X  DAM 

2214 

MERCER 

37  48 

84  43 

670 

4P 

7A 

7A 

PHILLIP  0.  THACKER 

DUNDEE  2  SE 

2356 

MUHLENBERG 

37  33 

86  43 

431 

7A 

c 

JESSE  L.  HUFF 

OUNMOR 

2366ImuhlENBERG 

37  05 

67  00 

592 

7A 

N.  D.  GIVENS 

DYER 

2391  BRECKENRIDGE 

37  43 

793 

LENA  BLAIR 

EDDYVILLE  LOCK  F 

2445  LYON 

37  03 

68  05 

420 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2469  METCALFE 

37  00 

65  37 

855 

7A 

c 

JOHN  £.  HORAN 

ELIZABFTHTOWN 

2510;hAHD1N 

37  41 

85  52 

739 

5P 

6P 

RADIO  STATION  WlEL 

ELKHORN  CITY 

2528  PIKE 

37  18 

62  21 

800 

7A 

EOHOND  0.  BENNETT 

ELKTON  2    S 

2548!tOD0 

36  47 

67  10 

520 

7A 

S.  RICHARD  ANDERSON 

FALMOUTH 

2775  PENDLETON 

38  40 

64  20 

560 

6P 

7A 

FRANK  H.  LAWSON 

FARMERS 

2791  ROHAN 

38  09 

63  33 

666 

4P 

7A 

H 

MRS.  C.  C.  STAMPER 

FLEMINGSBURG 

2903  FLEMING 

38  25 

63  43 

656 

7A 

MRS.  ALMYRTA  G.  HALL 

FLEMINGS6URG  2 

2908  FLEMING 

36  25 

83  45 

911 

6P 

MID 

c 

WILLIAM  H.  FISCHER 

FORD  LOCK  10 

2953  MADISON 

37  54 

84  16 

660 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2961  CRITTENDEN 

MID 

C  H 

FRANKFORT  LOCK  t 

3028. FRANKLIN 

3fl  14 

84  52 

504 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3036  SIMPSON 

36  43 

B6  34 

690 

7A 

MRS  KATIE  D.  NEAL       j 

FREEBURN  2    SW 

3046'PIKE 

37  33 

62  10 

730 

eA 

MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 

iFBENCHBURG 

sosz'menifee 

37  57 

63  39 

864 

7A 

MISS  ESTHER  WILSON 

GAMALIEL  1  S 

3112  MONROE 

35  38 

85  48 

759 

7A 

E.  GUY  DECKARO 

JGEORGETOWN  WATER  WORKS 

3194|SC0TT 

38  12 

84  33 

8A 

WILLIAM  F.  BRAMBLETT 

GEST  LOCK  3 

3203|hENRY 

38  25 

84  53 

490 

7A 

C  H 

CORPS  Of  ENGINEERS 

GLASGOW 

3241 , BARREN 

37  00 

85  55 

780 

7A 

EMILY  M.  beam 

'GLASGOW  WKAY 

3246|flARREN 

37  00 

85  55 

5P 

RADIO  STATION  WKAY 

GLENDALE  1  E 

3252  HARDIN 

37  36 

65  54 

710 

GOLDEN  PONO  8  N 

3295JTRIGG 

36  54 

88  00 

4P 

4P 

FISH  +  WLOLF.  REFUGE 

GRANT  DAM  38 

33 58. BOONE 

38  59 

64  50 

503 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRAYSON  1  SE 

3392  CARTER 

38  19 

62  56 

900 

5A 

6A 

ALBERT  G.  SWANAGAN 

GREENSBORO 

3430  GREEN 

37  15 

85  30 

630 

7A 

7A 

HOWARD  PICKETT 

GREENSBURG  1  S 

37  15 

65  30 

595 

7A 

ROBERT  C.  LANDERS 

GREENUP  DAM  30 

344  3,  GREENUP 

36  37 

62  51 

536 

7A 

CORP  OF  ENGINEERS 

GREENVILLE  2  W 

3451  MUHLENBERG 

37  12 

87  12 

519 

5P 

5P 

C.  R.  LOVELL 

HALEYS  MILL 

3S39'cHRIST1AN 

3 

37  03 

87  20 

740 

c 

CLEATUS  E.  SRINKLEY 

3652iOH10 

37  32 

429 

6A 

DAVID  K.  CARSON 

HAZARD 

3709  PERR* 

37  15 

859 

H.  A.  BAILEY 

HAZARD  WATER  WORKS 

3714  PERRY 

37  15 

83  11 

880 

7A 

H 

LEE  J.  HOGSTON 

HEIDELBERG  LOCK  1-. 

3741 |LEE 

37  33 

63  46 

653 

SP 

6A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  T  SSW 

3762  HENDERSON 

37  « 

67  36 

382 

6P 

6P 

H 

FRANK  STREET 

1  MEHNDON 

13798  CHRISTIAN 

36  44 

67  34 

512 

c 

C.  W,  KEATTS 

HICKMAN  1  E 

I  3616  FULTON 

36  34 

89  10 

362 

MICKSVILLE 

13621 :gBAVES 

86  30 

TVA-679 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

j 3637; JESSAMINE 

37  49 

84  43 

544 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HINDMAN 

3899 

KNOTT 

37  20 

82  59 

1190 

5P 

5P 

LUTHER  RITCHIE 

MODGENVILLE  NAT  PARK 

3929 

LARUE 

37  32 

85  44 

788 

c 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

MOPKINSVILLE 

3994 

CHRISTIAN 

36  51 

87  30 

540 

NEWELL  F.  SMITH 

MYDEN 

4093 

LESLIE 

37  10 

83  23 

890 

7A 

7A 

MRS.  FERN  F.  ELAM 

IINEZ 

4134 

MARTIN 

37  52 

82  32 

638 

5P 

6P 

UNITED  FUEL  GAS  CO. 

,  IRVINGTON 

4165 

BRECKINRIDGE 

37  53 

86  17 

645 

7P 

7P 

H 

FLOVD  G.  ROBBINS 

i  JACKSON 

4196|8REATHITT 

37  33 

83  23 

795 

7A 

7A 

JAMES  0.  MALONEY 

4255  LETCHER 

37  10 

82  56 

1150 

5P 

HOBART  ISON 

KEENE  1  SSW 

!4369:JESSAM1NE 

37  57 

941 

HUGH  W.  BUFFIN 

4414 j LIVINGSTON 

37  01 

88  16 

9A 

TVA-379-A 

LA  GRANGE  2    NNW 

4595! OLDHAM 

38  26 

85  23 

660 

5P 

S.  R.  VARA6LE 

LANCASTER 

1 4620  GARRARD 

37  37 

84  35 

1032 

SA 

KENTUCKY  UTILITIES  CO. 

Ileitchfield 

CLYDE  STIKELEATHER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

,4746  FAYETTE 

38  02 

84  35 

979 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LIBERTY 

4755[CASEY 

il 

37  21 

84  55 

772 

7A 

*^ 

PALLIA  F.  HANKLA 

STATION 


LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 
LOCKPORT    LOCK    2 
L06LICK    1    S 
LONDON 
LONDON    FAA    AP 

{ LOUISA    2 
iLOUISVlLLE 

I  LOUISVILLE    BOWMAN    FLO 
'ILOUISVlLLE    WB    AP 
LOUISVILLE    UPPER    GAGE 

JLOVELACEVILLE 

' LUCAS 
MADISONVlLLE    1    SE 
MAMMOTH    CAVE    PARK 

iMANCHESTER    4    SE 


IMAYSVILLE    DAM    33 

MC    KEE 
■MC    KINNEYSBURG 

jMETA 
MIDDLE SBORO 
IMIDOLESBORO    SEWAGE    PL 
I  MIDWAY 

Imillersburg 


MILLERSTOWN 
MONT  I  CELLO 
MOREMEAD  STATE 
MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON 

MUNFOROVILLE 

HURRAY 

OLIVE  HILL  2  VI 

OLNEY 

ONEIDA 


0WENS80R0  DAM  46 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAH 

' paducah  sewage  plant 
Ipaintsville 
i  paradise  steam  plant 
pikeville 

pineville 


ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 

RUSSELLVILLE  suasTA 
SADIEVILLE 

ST  MARY 

iSAlvisa  lock  5 
'salyersville 


. SALYER 


t/lLLE    2    SE 


SCOTTSVILLI 
SEBREE 
SHAWNEE    STI 


SMITHFIELD    ■ 
SOMERSET 
SOMERSET    1    I 


! SUMMER    SHADE 
SUMMER    SHADE    SUBSTA 
j  TATHAM    SPRINGS 

, TAYLOflSVILLE 
ITOMPKINSVILLE    WTR    WK: 

I  TURKEY  CREEK  SCHOOL 
i  TYRONE  LOCK  5 


NIONTt 


I  DAM  < 


VALLEY  VIEW  LOCK 
.VANBUREN 
i  VANCEBURG  DAM  32 
I  WARSAW  MARKLAND  I 
'WAYNESBURG  7  NE 

JWEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILLIAMSTOUN  5  W: 
WILLOW  LOCK  13 

I  WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


.955 


5002 


LAUREL 

LAWRENCE 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 


BALLARD 

BARREN 

HOPKINS 

EDMONSON 

5111 iCLAY 

5171  FLOYD 
5230  GRAVES 
5243  MASON 
5291 
5301 

5370  PIKE 

5389i6ELL 

5394I6ELL 

WOODFORD 
BOURBON 


ROWAN 

MONTGOMERY 

ROCKCASTLE 


6033  CAMPBELL 
6091  DAVIESS 
60951  DAVIESS 
5110|mC  CHACKEN 
6115|MC  CRACKEN 


MC  CRACKEN 
JOHNSON 
MUHLENBURG 
PIKE 
5384  BELL 

6575lCALDWELL 
ESTILL 
MADISON 

6882  OHIO 

7049  I  LOGAN 

70 54, LOGAN 
7074  I  SCOTT 
7096  MARION 
7121  WOODFORD 
7129ImAG0FFIN 


.'MAGOFFIN 
ALLEN 
ALLEN 
WEBSTER 
MC  CRACKEN 

SHELBY 
BULLITT 
SHELBY 
PULASKI 
PULASKI 

WASHINGTON 
MC  CREARY 
METCALFE 
METCALFE 
WASHINGTON 


1246  I  JESSAMINE 


MORGAN 
HlTLEY 
.  GRANT 


36  1 

38  00 

36  20 

37  06 


36  53 

36  53 

37  52 

38  02 
36  42 
35  49 
38  02 


36 

13 

85 

40 

38 

17 

85 

48 

35 

58 

88 

50 

36 

53 

66 

02 

37 

29 

37 

11 

85 

05 

37 

06 

83 

43 

37 

33 

82 

45 

35 

44 

88 

39 

38 

38 

83 

42 

00 

36 

36 

64 

16 

37 

34 

82 

27 

36 

37 

83 

43 

43 

38 

18 

84 

09 

37 

27 

66 

03 

50 

5t 

11 

3fi 

04 

83 

55 

37 

21 

84 

20 

37 

16 

85 

53 

2C 

38 

19 

83 

12 

37 

I* 

87 

47 

37 

40 

83 

57 

U 

37 

13 

86 

54 

35 

51 

66 

53 

36 

50 

66 

54 

38 

23 

84 

33 

65  16 
64  37 
64  37 


85  10 

83  21 

84  58 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HUBERT  BURGHER 
KNOXVILLE  FERTILIZER  CO 
AVIATION  AGENCY 

HAROLD  C.  FERGUSON 

LOUISVILLE  G.*£.  CO. 

IRPS  OF  ENGINEERS 

.S.  WEATHER  BUREAU 

IRPS  OF  ENGINEERS 

BLAINE  MALONE 

ILLARD  £.  FOSTER 
HOMER  WELBORNt  JR. 
NATIONAL  PARK  SERVICE 


JAMES  D.  HUGHES 

D  ELEC.-f  WTI 
CORPS  OF  ENGINEERS 


MRS. WINNIE  ] 


MRS. 

EDITH  J.  SMITH 

MRS. 

LELA  M.  HERRELL 

CITY 

OF  MIDDLESBORO 

CIT 

OF  MIDWAY 

CITif 

WATER  WORKS 

OVA 

M.  LAWLER 

AlV 

N  L.  BERTRAM 

PftOI 

.  HENRY  C.  HAGGA 

FRED  CARTMILL 

CIT 

OF  MT.  VERNON 

SHEF 

KAN  C.  PUCKETT 

MURRAY  STATE  COLLEGE 

MEL 

IE  PARLEE  NEISZ 

MRS 

ANNA  L.  BROWN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
VIRGIL  0.  CLARK 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FED.  AVIATION  AGENCY 
WESTERN  P.  LACKEY 

CITY  OF  PAOUCAH 


ALTON  M.  HARVILL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
THOMAS  C.  HERNDON 
CORPS  Of  ENGINEERS 
MRS.  GLADYS  TALLEY 

TVA-6e3 

MRS.  TRESSIE  A.  RALSTON 

JOHN  B.  BAUER 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STANLEY  GARDNER 

FORREST  C,  WILLIS 
NOBLE  ALLEN 

.  IDELL  F.  DEERIN 
PAUL  D.  TOMPKINS 


IRGIL  0.  CROUCH 
OVID  K.  MAGRUOER 
GEORGE  E.  SIMPSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RADIO  STA  W5FC 

WM.  H.  GOATlEY 

MRS  GLADYS  M.  GRIFF 

ChAS.  H.  MC  MURTREY 

TVA~584 

R.  C.  DEDHAN 


TOMPKINSVILLE  WATER  WKS 


CORPS  OF  ENGINEERS 
EVERETT  M.  MC  6AUGHEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  RITA  RIODER 

ARNOLD  0.  HELTON 
ESTIL  H.  MEADOWS 
HENRY  NORTHCUTT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 


l-BIG  SANOYi   2-CUMBERLAND(   3-GREENi   4-KENTUCKY, 


9 -TENNESSEE 


'    Reference   Notes 


USCOHU-WS-Ashevl 1 le , 


6/31/61    800 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 


AUGUST  1961 
Volume  56        No.  8 


ASHEVILtE-.  1961 


OCT  cA  :^3] 


KENTUCKY  -  AUGUST  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   97°  on  the  13th  at  Williamsburg  2 
Lowest  Temperature:   48°  on  the  14th  at  Benham 

Greatest  Total  Precipitation:   8.37  inches  at  Willow  Lock  13 

Least  Total  Precipitation:   0.69  inch  at  Franklin  1  E 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.15  inches  on  the  21+  at  2  stations 


1 


I 


I 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
AUGUST  1961 


Temperature 
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BEAVER  DAM 
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WILLIAMSTOWN  5  WSW 

DIVISION 

EASTERN 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BENHAM 
BLAINE  1  W 

DEWEY  DAM 
FARMERS 
GRAYSON  1  SE 
HEIDELBERG  LOCK  l* 
HYDEN 

JACKSON 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER  4  SE 

MIDDLESBORO 

MONTICELLO 


86.3 
86. 7M 
85.7 
87. 8M 
86.0 

86.0 
87.7 
86.8 
87.7 
83.8 

86.8 
87.9 
87.3 
84.8 
86.6 

87.8 
85.7 
85.7 


85. 8M 

65.8 

86.0 

86.0 
83.7 
88.4 
85.5 
85.5 

87.1 
84.3 
87.1 
35.6 
82.4 


86.0 
86.3 


85.6 
83.8 
84.9 
86.9 
84.5 

84.9 
84.6 
83.2 
85.7 
83.6 

63.7 
84.3 
84.5 
83.9 
84.7 

84.3 


63.4 
62. IM 
65.4 
62. 6M 

63.5 

64.0 
63.0 
63.2 
63.5 
63.7 

65.1 
66.0 
63.7 
64.7 
65.3 

62.7 
63.1 
63.3 


60.0 
62.2 
60. OM 
60.7 
64.6 

63.4 
61.4 
61.8 
64.1 
62.8 

63.3 
64.7 
57.3 
64.5 
63.8 

63.6 
62.0 
59.6 


62.6 
62.9 

63.9 
59.4 
59.6 

64.0 
62.3 
61.3 
62.4 
64.5 


i  2i 


61 

7 

62 

6 

62 

9 

62 

7 

62 

.5 

61 

.2 

74.4 
74. 4M 
75.6 
75. 2M 
74.8 

75.0 
75.4 
75.0 
75.6 
74.8 

76.0 
76.5 
75.5 
74.8 
76.0 

75.3 
74.4 
.5 


71.5 
72.8 
72. 9M 
73.3 
76.3 

74.7 
72.6 
75.1 
74.8 
74.2 

75.2 
74.5 
77.2 
75.1 
73.1 

74.9 


74.1 
73.4 
74.4 
73.2 
72.1 

74.5 
73.5 
72.3 
74.1 
74.1 

72.7 
73.5 
73.7 
73.3 
73.6 

72.8 

73.5 


2.8 
2.8 


93  29+ 
95.   2 
95 

94  30+ 
92  29+ 


1.2 
2.1 


92 
93 
95 
92 
92  30+ 


61 

62  22 

55  22- 


92  30+ 

93  30+ 
93 


2.1 
.9 


85.3 

51.2 

73.3 

84. OM 

61. 8M 

72. 9M 

85.8 

62.5 

74.2 

84.8 

59.2 

72.0 

86.2 

51.4 

73.8 

85.6 

63.6 

74.7 

85.9 

62.1 

74.0 

85.2 

62.0 

73.6 

86.5 

62.3 

73.9 

87.3 

60.2 

73.6 

84.6 

62.0 

73.3 

82.4 

59.9 

71.2 

86.3 

52.1 

74.2 

86.7 

62.1 

73.9 

85.6 

62.0 

73.6 

55  14 
65  13 
50  14 


1 

54 

31  + 

51 

31  + 

53 

2 

48 

2  + 

53 

2 

54 

31  + 

52 

3 

64 

2 

54 

31  + 

52 

30+ 

53 

30+ 

52 

I 

51 

1 

50 

1 

52 

No.  of  Days 


Precipitation 


2  S 


2.86 
2.11 
3.81 
1.68 
2.96 

3.25 
1.53 
2.55 
2.73 
3.53 

2.48 

2.08 
3.65 
4.58 
3.9« 

2.42 
3.74 
3.56 


4.68 
1.84 
4.59 
4.03 
2.40 

5.99 
4.47 
2.74 
3.31 
2.35 

4.47 
3.51 
5.28 
1.56 

4.07 

2.22 
2.40 
4.22 


5.89 
3.34 

1.07 
2.98 
5.37 

2.41 
3.03 
4.28 
3.39 
2.62 

4.19 
3.45 
3.36 
2.78 
2.02 


.85 
.71 


1.31 
.23 


.93 

•  67 
1.02 

.67 
.73 

1.10 

•  58 
I.IO 

.91 
1.51 

1.02 
.51 
1.63 
1.64 
1^15 


•  35 
.19 


1.54 
1.70 


1.27 

.05 


2.72 

.26 

2.27 


.21 

.75 


2.47 
3.36 


3. 

2.51 

1.57 

4.59 

3.51 

4.07 
5.65 
4.35 
5.71 
3.44 

2.35 

1.34 
3.13 
2.86 

5.50 


.05 
.27 


.89 
1.50 


.83 

.41 


20 
25 
24 
12 

24 
20 
25 
24 


.90 
1.87 
.98   25 


1.52 

.77 

2-25 

1.10 

.84 

1.92 

1.89 

•  94 

-98 

.48 

1.85 

1.42 

2.55 

.64 

.90 

.61 

.79 

1.81 


12 

24 

12 

9 

21 

21 
12 
12 
IS 
21 

12 
21 
18 
2 
21 

12 

21 


3.00 

.95 

.48 

1.20 

1.73 

.84 

1.01 

1.00 

1.30 

.85 

.89 
1.42 


21 

25 

24 

12 

5 

12 
25 
11 


3 
12 


1.47 
1.75 
■  .30 
1.05 
.93 

1.31 
2.70 
2.36 
3.15 
1.31 

.59 

.56 

1.75 

1.01 

1.21 


21 
22 


21 
21 

21 
22 
21 

21 

10 


.0 

.0 


S  o 


.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
-0 
.0 

.0 
.0 


.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 


2 
0 

1 

2 

0 

2 
3  2 
3  0 

3  0 


8 

7 

10 

5 


1  1 

1  1 
0 

2  1 
2  0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde 
-   97    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
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SUPPLEMENTAL   DATA 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 
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BAXTER 
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BEREA  COLLEGE 
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GOLDEN  POND  fl  N 
GRANT  DAM  3B 
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LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOVELACEVILLE 
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RBFERBHCE  HOTSS 
ay  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllaatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Stetloi 


Lee  Teralnal,  Standlford  Field,  Louisville 


Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  S3W,  Indicate  distance  In  miles  and  dlrectlo: 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  lo  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  li 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  mlasiog  or  receive^ 
Dlviaions,  as  used  in  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 
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aporation  In  locbes  aod  wind  : 
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ement  In  nllea.   Monthly  degree  day  totals 
and  Wind"  Table.   Max  and  Mln  in  "Evaporatlo 
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Ground"  Table,  and  In  the  seasonal  snowfall  table  include  i 


aod  sleet.  Entries  of  sn< 


Table; 


"Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  aod  Snow  on  Ground"  Table,  wheo  published,  are  for  the 
atlon  tines  in  local  standard  time.   During  the  sunmer  months  some  observers  take  the  observations  oo  daylight  saving  tlae. 


ground  to  the  "Soowfall  and  Soow  < 


Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  those  stations  aoi 
the  Station  lodex  the  letters  C,  G,  H,  and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

alues  are  processed  for  special  purposes,  aod  are  publlshetJalater  lo  "Hourly  Precipitation 
of  data  in  any  month  lodlcates  no  snowfall  and/or  soow  on  ground  in  that  mooth. 


I  grouod  values  are  at  6:00  i 


Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  preclpltatlo 
"Soil  Temperature"  Table. 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   Omission  ■ 
"Supplemental  Data"  Table. 


And  also  on  an  ea 
Fastest  observed 
Amount  Included  1 
Thermometi 


OTHER  REFERENCE  NOTES 

Table  Is  Ind 
annual  issue 
"Evaporation 

wind  Inst: 


ated  by  no  entry. 

t   this  publication. 

nd  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Sno' 


Grouod"  Table: 


and  tb< 


"Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature 
es  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  th 
"Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table 
rlier  date  or  dates. 

one  minute  wind  speed.   This  station  Is  not  equipped  with  automatic 
in  following  measurement,  time  distribution  unknown, 
generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  aod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers 


equipped  wl 

a  full  : 
lent  of 


atlo 


eld. 


olumn  in  Statl 


//  Gagi 

AR  Thli 

B  Adjusted  ti 

D  Water  equl 

M  One  or  more  days 
carried  for  th 

R  Amounts  from  reco 

3S  This  entry  In  tin 

T  Trace,  an  amount 

V  Includes  total  fo 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAB  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Statioo  lodex 


ndex  means  after 


wholly  or  partly  estimated,  usln 
Isslng;  If  average  value  is  enter 

have  beeo  adjusted  to  represent 

{These  amounts  are  esseotlally 

atlOD  column  In  Station  Index  mea 

ontb. 


1  loch  water  equlv 

10  days  record  Is 

a  full  month. 

may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data.) 
n  made  near  sunset. 


owfall. 
Table  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if 


Information  concerning  the  his 
publication  may  be  obtained  fr 
be  found  in  the  latest  annual 


ry  changes  lo  locations,  eleva 
the  Superintendent  of  Documen 
sues  of  Local  Cllmatologlcal  D; 


ns,  exposure,  etc.,  of  subst 
Government  Printing  Office, 
for  the  respective  stations 


tlons  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.  That 
Ptashington  25,  D.  C.  for  30  cents.  Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  ma 
obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

ion  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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DAILY  TEMPERATURES 


<ENTUCKY 
AUGUST  1961 


Day  Oi  Month 

1 

StsUon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

A6DIS0N  DAM  45 

MAX 
MIN 

41 
66 

67 

88 
65 

84 
60 

83 
60 

84 
60 

80 
60 

82 
60 

84 
62 

89 
62 

89 
69 

80 
54 

84 
58 

76 
55 

82 
56 

85 
59 

86 
60 

86 

58 

87 
58 

88 
60 

75 
56 

70 
53 

73 
55 

72 
68 

75 
60 

78 
58 

81 
66 

82 
58 

87 
62 

89 
60 

89 
64 

82.9 
60.0 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

90 
68 

90 
71 

84 
64 

86 

60 

84 
52 

80 
58 

83 
51 

82 
51 

85 
54 

86 
65 

85 
71 

83 
69 

78 
55 

82 
53 

85 
56 

86 

60 

88 
62 

88 
64 

87 
59 

72 
64 

71 
69 

76 
66 

78 
63 

80 
61 

77 
63 

82 
59 

84 
58 

87 
63 

90 
63 

88 
66 

87 
66 

83.4 
62.2 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

92 
66 

91 
67 

91 

70 

85 
60 

85 
50 

86 

57 

83 
51 

85 
62 

80 
66 

86 
64 

85 
65 

86 
66 

85 
55 

76 
54 

63 
55 

87 
57 

88 
62 

87 
61 

88 
59 

87 
55 

77 
55 

73 
62 

82 

60 

86 

61 

85 
63 

82 
62 

85 
62 

87 
61 

90 
65 

91 
64 

88 
69 

85.3 
61.2 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

92 
70 

90 
68 

87 
70 

85 
60 

83 
51 

85 
53 

79 
55 

82 
54 

85 
60 

90 
65 

66 
56 

80 
60 

82 
51 

85 

55 

84 
58 

84 
60 

87 
59 

80 
58 

82 
60 

72 

60 

78 
60 

84 
67 

80 
63 

79 
63 

79 
61 

86 
63 

88 
65 

88 
65 

88 
63 

92 
62 

84.0 
61.8 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

91 
67 

91 
67 

85 
65 

86 
59 

85 
62 

82 
58 

87 
58 

86 
52 

87 
62 

85 
61 

94 
67 

66 
66 

86 
54 

83 
52 

87 
55 

88 
58 

87 
58 

88 

57 

88 

57 

80 
61 

72 
57 

80 
55 

81 
62 

79 
59 

82 
62 

87 
55 

89 
58 

90 
59 

90 
63 

90 
65 

86.8 
60.0 

BAXTER 

MAX 
MIN 

89 
67 

91 
69 

88 
69 

87 
54 

86 

53 

87 
52 

87 
54 

83 
65 

81 
68 

82 
62 

85 
54 

68 
65 

83 
55 

61 
53 

85 
54 

87 
56 

87 
59 

86 
58 

86 
59 

86 
61 

80 
62 

89 
61 

84 
59 

85 

60 

83 
63 

79 
63 

83 
63 

89 
64 

91 

6a 

90 
64 

91 
64 

86.8 
62.5 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

91 
70 

91 
71 

87 
70 

86 
62 

87 
54 

83 
63 

86 
62 

86 

54 

86 
54 

87 
58 

90 
72 

65 

70 

80 
58 

83 
56 

85 
60 

87 
62 

87 
61 

88 
62 

86 
69 

83 
65 

76 
62 

77 
66 

63 

78 
64 

83 
63 

84 
59 

86 
68 

88 
64 

90 
63 

90 
66 

S9 

67 

86.3 
63.4 

BENHAM 

MAX 
MIN 

91 
67 

93 
63 

87 
66 

86 
65 

90 
59 

84 
58 

85 
59 

80 
62 

81 
54 

64 
60 

85 
62 

89 
64 

82 
58 

79 
48 

85 
52 

87 
56 

87 
52 

81 
51 

84 
66 

81 
59 

79 
60 

77 
65 

84 
55 

82 
57 

80 
59 

86 
60 

84 
59 

85 
62 

69 
63 

90 
61 

92 
63 

84.8 
59.2 

BENTON  2 

MAX 
MIN 

92 
69 

87 
69 

91 
64 

91 
55 

86 

66 

87 
59 

88 
61 

90 
62 

91 
68 

93 
70 

89 
70 

62 
55 

65 
59 

87 
57 

90 
59 

91 

60 

90 
59 

77 
65 

77 
57 

7* 
61 

75 
61 

81 
64 

84 
64 

85 
56 

89 
56 

91 
62 

92 
61 

94 
64 

85 
66 

86.7 
62.1 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

92 

70 

92 
72 

84 
70 

85 
59 

87 
61 

86 
60 

85 
52 

84 
56 

83 
66 

85 
66 

89 
72 

85 
68 

84 
56 

84 
53 

86 

54 

86 
65 

88 
59 

89 
62 

86 
58 

<6 

60 

75 
61 

80 
55 

83 
61 

81 
62 

82 

66 

86 
63 

87 
60 

88 
65 

89 
67 

89 
66 

88 
66 

66.6 
62.6 

BLAINE  1  H 

MAX 
MIN 

92 
66 

92 
65 

90 
70 

86 

60 

86 
50 

88 
60 

85 
50 

87 
61 

86 
65 

86 
51 

87 
65 

87 
67 

86 
57 

78 
53 

86 

57 

89 
59 

88 

55 

88 
61 

89 
57 

87 
60 

75 
62 

76 
61 

83 
61 

88 
63 

86 
63 

79 
60 

86 
60 

87 
63 

91 
63 

90 
66 

89 
61 

86.2 
61.4 

BONNIEVILLE 

MAX 
HIN 

93 
66 

92 

70 

87 
70 

87 
57 

87 
52 

83 
60 

88 
58 

87 
62 

85 
61 

85 
62 

89 
71 

86 
59 

82 
55 

84 
52 

88 
54 

88 
57 

88 
61 

88 
56 

88 
56 

75 
60 

72 
61 

81 
53 

80 
63 

60 
60 

83 
63 

84 
58 

87 
56 

90 
62 

90 
60 

92 
63 

90 
64 

86. S 
60.7 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 

MIN 

95 
70 

95 
72 

88 
69 

86 

63 

92 
54 

85 
67 

87 
54 

88 
56 

85 
66 

88 
69 

92 

71 

85 
56 

81 
61 

85 
57 

88 
61 

87 
63 

89 
63 

89 
63 

87 
62 

71 
65 

72 
61 

78 

67 

75 
64 

80 
65 

83 
66 

85 
62 

86 
61 

92 
67 

91 
65 

93 
65 

87 
69 

86.0 
64.6 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

91 
69 

90 

70 

86 

71 

87 
51 

86 
65 

84 
63 

88 
53 

85 
65 

82 
54 

64 
64 

86 
71 

85 
69 

83 
58 

85 
54 

88 
60 

88 

60 

90 
60 

89 
61 

88 
59 

83 
63 

71 
61 

79 
56 

81 
62 

79 
62 

82 
65 

86 
62 

90 
60 

90 
66 

91 
66 

92 
66 

92 
69 

86.0 
63.4 

CARROLLTON  LOCK.  1 

MAX 

HIN 

90 
70 

89 
71 

82 
66 

85 
62 

84 
55 

81 
59 

83 
52 

85 
62 

84 
55 

81 
66 

83 
71 

86 

71 

82 
55 

82 

54 

87 
56 

86 

60 

86 
64 

88 
62 

85 
61 

85 
64 

73 
59 

76 
57 

79 
64 

79 
63 

79 
64 

83 
61 

86 
61 

87 
63 

89 
64 

87 
62 

8S 
63 

83.8 
62.9 

CECILIA 

MAX 
MIN 

92 
68 

93 
69 

91 
67 

84 
60 

85 
50 

87 
50 

81 
50 

84 
63 

85 
65 

85 
64 

84 
69 

85 
59 

64 
56 

81 
54 

80 
56 

84 

61 

85 
59 

86 

60 

87 
68 

66 
63 

73 
58 

71 

77 
56 

79 
61 

78 
62 

75 
58 

76 
56 

86 
62 

89 
62 

90 
64 

90 
65 

83.7 
61.4 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

95 
68 

95 
71 

87 
68 

90 
60 

88 
62 

88 
59 

87 
60 

90 
61 

89 
62 

85 
66 

91 
73 

90 
59 

87 
55 

83 
52 

90 
55 

91 

60 

92 

60 

91 
61 

92 
58 

89 
62 

77 
59 

79 
65 

82 
63 

81 

60 

84 
63 

87 
69 

89 
68 

90 
62 

92 
63 

95 
66 

94 
66 

88.4 
61. S 

COVINGTON  tfS  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 

70 

85 
72 

83 
64 

89 
62 

85 
63 

60 
51 

82 
51 

87 
62 

88 
56 

82 
66 

82 
71 

84 
65 

78 
56 

85 
58 

89 
63 

89 
64 

86 
66 

90 
64 

91 
64 

74 
63 

74 
56 

SO 
69 

82 
66 

80 
64 

83 
64 

86 

64 

88 
63 

89 
67 

88 
67 

91 
66 

92 
66 

84.9 
63.9 

CrNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

91 
69 

92 
70 

93 
65 

87 
58 

88 
58 

89 
55 

85 
57 

88 
58 

84 
54 

88 
64 

87 
62 

87 
62 

86 
52 

77 
51 

85 
53 

89 
55 

88 
59 

88 
60 

91 
68 

90 
60 

80 
50 

72 
69 

81 
61 

85 

60 

83 

68 

83 
68 

90 
64 

90 

60 

90 
59 

94 
60 

92 
69 

86.9 
69.4 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

90 
68 

91 
68 

91 
67 

86 
58 

86 
60 

86 
58 

84 
50 

85 
61 

85 
63 

78 
60 

82 
64 

87 
65 

85 
55 

79 
52 

83 
53 

87 
57 

88 
57 

88 
59 

88 

67 

87 
57 

60 
57 

65 
62 

75 
54 

81 
60 

79 
69 

81 
61 

87 
58 

87 
59 

89 

63 

90 
63 

90 
63 

84.5 
59.6 

DEWEY  DAM 

MAX 
MIN 

89 
68 

91 
71 

88 
69 

86 
63 

87 
63 

86 
55 

84 
64 

85 
64 

85 
67 

81 
54 

85 
65 

88 
69 

66 
60 

77 
54 

83 
55 

87 
59 

88 
63 

89 
63 

89 
69 

87 
62 

73 
61 

75 
63 

82 
62 

86 
64 

S6 
65 

88 
64 

86 
64 

88 
67 

89 
68 

90 
69 

89 
66 

85.6 
63.8 

OIX  DAM 

MAX 
MIN 

91 
70 

90 
73 

84 
69 

86 

60 

85 
53 

85 
51 

85 
53 

85 
65 

85 
66 

82 
65 

87 
72 

85 
57 

82 
59 

82 
55 

86 
60 

86 
62 

87 
62 

88 
64 

88 
60 

88 
62 

75 
62 

76 
58 

80 
63 

79 
64 

81 

66 

86 
64 

87 
61 

88 
67 

69 
67 

88 
67 

88 
67 

84.9 
64.0 

FALMOUTH 

MAX 
MIN 

91 
69 

89 
71 

84 
65 

85 
60 

85 
52 

86 
59 

85 
51 

84 
61 

86 
66 

81 
63 

87 
72 

82 
71 

80 
55 

84 
54 

87 
57 

87 

60 

85 
65 

88 

60 

86 

60 

76 
62 

73 
60 

77 
62 

SO 
63 

79 
63 

82 

63 

85 
61 

88 
58 

88 
66 

91 
62 

89 
62 

91 

60 

84.6 
62.3 

FARMERS 

MAX 
MIN 

90 

70 

91 
68 

87 
68 

88 
50 

87 
60 

87 
60 

87 
51 

85 
62 

83 
65 

85 

59 

65 
71 

84 
59 

83 
57 

83 
52 

66 
55 

87 
58 

88 

60 

69 
62 

86 
69 

86 
63 

75 
62 

81 
61 

84 
61 

83 
52 

82 
54 

87 
61 

87 
61 

89 
62 

89 
63 

88 
66 

91 
61 

86.9 
62.1 

FLEMINGSBURG  2 

MAX 
MIN 

90 
56 

90 

70 

83 
67 

84 
51 

85 
61 

83 
58 

84 
58 

82 
50 

83 
55 

63 
61 

63 

70 

83 
69 

78 
55 

80 
51 

84 
57 

85 
58 

85 

60 

87 
62 

86 
59 

80 
58 

72 
69 

78 
60 

82 
60 

80 
62 

78 
64 

82 
59 

83 
58 

86 
64 

88 
62 

86 
66 

88 
62 

83.2 
61.3 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 

MIN 

94 
72 

89 
72 

87 
71 

87 
68 

87 
57 

83 
55 

85 
65 

89 
65 

90 
67 

93 

70 

90 
71 

83 
64 

79 
62 

84 
59 

88 
65 

89 
65 

87 
57 

91 
57 

87 

67 

73 
57 

76 
56 

76 
54 

73 
61 

78 
66 

83 
66 

S6 
62 

87 
63 

90 
66 

92 
67 

92 
69 

90 
70 

85.7 
6S.4 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 
MIN 

92 
69 

93 

70 

90 
67 

85 
61 

87 
62 

86 
60 

84 
62 

87 
62 

85 
62 

85 
52 

82 
57 

86 
68 

87 
56 

78 
54 

83 
55 

86 
59 

89 
62 

90 
63 

91 
62 

89 
63 

79 
61 

71 
61 

78 
62 

84 
63 

80 
63 

83 
63 

86 

60 

87 
61 

90 
64 

92 
64 

91 
66 

BS.7 
62.4 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

92 
69 

91 
71 

35 
72 

85 
53 

88 
55 

82 
55 

85 
63 

87 
67 

84 
67 

87 
68 

90 
69 

87 
70 

81 
57 

85 
55 

89 
59 

87 
61 

88 
62 

90 
62 

84 
60 

77 
64 

69 
62 

81 
56 

76 
64 

80 
62 

84 
66 

86 
62 

88 
61 

91 
65 

91 
66 

91 
64 

90 
70 

86.6 

64.1 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 
MIN 

92 
69 

92 
69 

92 
69 

84 
59 

84 
64 

88 
54 

89 
59 

88 
63 

89 
61 

91 
59 

91 
70 

90 

55 

87 
60 

88 
59 

90 
62 

91 

50 

86 

60 

78 
59 

75 
52 

78 
61 

82 
61 

85 

63 

92 
67 

93 
63 

94 
63 

93 
66 

87.8 
62.6 

GRAYSON  1  SE 

MAX 
MIN 

91 

67 

90 
62 

92 

72 

85 
51 

85 
51 

87 
60 

82 
51 

84 
64 

67 
66 

86 
63 

88 
68 

82 

70 

85 
57 

75 
54 

82 
55 

88 
58 

88 
60 

87 
62 

88 
60 

86 
61 

77 
61 

72 
61 

82 
61 

87 
63 

86 
64 

78 
61 

87 
60 

86 
62 

89 
63 

90 
64 

88 

60 

86.2 
62.0 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

92 

70 

92 

70 

91 

70 

87 
61 

88 
63 

88 
59 

84 
53 

87 
55 

87 
55 

62 
63 

85 
65 

90 
70 

85 
58 

80 
53 

84 
55 

88 
58 

88 

60 

89 
61 

90 
59 

87 
60 

73 
62 

68 
59 

70 
60 

81 
60 

79 
63 

84 
62 

88 
60 

89 
62 

91 
67 

92 
67 

91 
67 

86.5 
62.8 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

92 
71 

92 
72 

86 

70 

86 
53 

87 
62 

84 
63 

88 
50 

68 
55 

87 
64 

86 
70 

89 
72 

85 
59 

82 
60 

85 
56 

85 
60 

87 
60 

89 

60 

90 
62 

87 
58 

S3 
63 

75 
62 

77 
54 

78 
62 

80 
65 

83 
63 

86 
60 

86 
60 

90 
64 

92 
64 

93 
66 

90 
67 

86.0 
63.5 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 

MIN 

90 
67 

91 
68 

85 
68 

86 

50 

87 
51 

87 
62 

85 
53 

85 
64 

62 
55 

86 
60 

88 
68 

86 
56 

85 
60 

82 
54 

67 
55 

86 
56 

85 

60 

87 
61 

85 
63 

86 
62 

71 
60 

80 
59 

83 
59 

82 
63 

82 
64 

86 

60 

87 
60 

88 
64 

89 
65 

90 
68 

89 
64 

86.6 
62.3 

HENDERSON  7  SSW 

MAX 

MIN 

93 
71 

92 
73 

88 
67 

85 
54 

88 
55 

84 
62 

87 
63 

89 
52 

68 
55 

85 

70 

90 
74 

85 
59 

80 
58 

84 
57 

86 
62 

88 
63 

88 
63 

69 
63 

87 
61 

77 
66 

78 
68 

77 
51 

77 
51 

79 
65 

83 
64 

86 

60 

85 
50 

91 
64 

93 
66 

92 
66 

91 

70 

86.0 
64.0 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

94 
68 

95 
69 

93 
71 

91 
62 

91 
61 

90 
52 

88 
53 

88 
61 

88 
62 

90 
69 

93 
70 

93 

72 

88 
57 

85 
61 

82 
53 

86 

51 

89 
63 

91 
62 

92 
61 

93 
66 

78 
65 

79 

54 

72 
59 

74 
64 

80 
61 

82 
55 

85 
60 

90 
54 

91 
63 

94 
64 

94 
68 

87. 7 
63.0 

H0PKIN5VILLE 

MAX 
MIN 

92 
70 

93 

70 

95 
69 

88 
54 

89 
52 

89 
64 

87 
61 

87 
53 

88 
54 

66 
57 

89 
59 

92 
69 

86 
59 

83 
59 

86 
51 

85 
61 

88 
63 

90 
64 

91 
51 

90 
64 

72 
61 

76 
54 

76 
68 

78 
61 

80 
62 

84 
69 

87 
60 

86 

64 

91 
64 

94 
65 

93 
68 

86.8 
63.2 

HTOEN 

MAX 
HIN 

91 
65 

91 
66 

92 
66 

88 
51 

88 
50 

88 
60 

85 
62 

85 
63 

84 
63 

85 
59 

88 
59 

91 
65 

85 
59 

62 
52 

88 
52 

89 
55 

90 
58 

90 
56 

90 
53 

88 
58 

78 
56 

77 
60 

82 
57 

88 
58 

85 
62 

83 
60 

89 
61 

90 
63 

91 
64 

92 
66 

92 
65 

87.3 
60.2 

IRVINGTON 

MAX 
HIN 

94 
70 

92 
73 

87 
66 

88 
60 

88 
62 

85 
60 

89 
52 

88 
63 

91 
54 

86 
68 

89 
73 

67 
59 

79 
57 

83 
56 

90 
56 

89 
62 

91 
63 

91 
64 

89 
60 

82 

65 

75 

60 

79 

60 

81 
53 

63 
65 

81 
63 

86 
58 

88 
68 

90 
64 

92 
63 

94 
67 

92 
67 

87.1 
63.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  101  - 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
AUGUST  1961 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

JACKSON 

MAX 
MIN 

90 
66 

88 
69 

88 
69 

86 
63 

86 
61 

85 
60 

83 
62 

85 
63 

84 
65 

84 
62 

85 
65 

89 
69 

84 
50 

79 
54 

82 
53 

85 
55 

86 
59 

87 
50 

88 
61 

85 
59 

79 
62 

73 
61 

81 
50 

84 
61 

S3 
62 

79 
62 

64 
60 

86 
62 

87 
64 

90 
65 

88 
55 

84.5 
52.0 

LEITCHFIELO 

MAX 
MIN 

92 
70 

90 
72 

86 
69 

85 
64 

87 
65 

83 
64 

86 

54 

87 
65 

86 

65 

84 
67 

86 
70 

84 
70 

76 
51 

83 
57 

85 
61 

86 
64 

87 
65 

87 
54 

86 
61 

73 
64 

70 
60 

78 
57 

77 
54 

78 
64 

82 
53 

85 
62 

85 
63 

89 
56 

90 
57 

90 
67 

89 
71 

84.3 
64.7 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 

70 

89 
73 

84 
68 

86 
63 

87 
64 

82 
61 

85 
53 

80 
55 

61 
57 

82 
56 

85 
70 

84 
67 

75 
58 

81 
56 

86 
62 

86 
61 

87 
65 

87 
65 

87 
63 

78 
63 

69 
61 

75 
59 

81 
64 

79 
62 

79 
65 

84 
63 

87 
63 

87 
68 

90 
67 

89 
68 

90 
68 

83.5 
64.5 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 
67 

86 
67 

84 
64 

84 
61 

84 
58 

61 
61 

80 
63 

75 
53 

SO 
51 

63 
58 

87 
68 

80 
66 

77 
56 

81 
52 

83 
54 

B4 
55 

86 
56 

86 
56 

84 
55 

80 
60 

72 
56 

77 
55 

78 
55 

76 
62 

78 
61 

82 
67 

85 
50 

86 
62 

88 
52 

88 
52 

87 
53 

82.4 
59.9 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

96 
7<. 

92 
75 

89 
69 

86 
68 

87 
66 

85 
65 

86 
57 

86 
59 

90 
69 

85 
68 

87 

74 

88 
71 

80 
63 

87 
63 

90 
65 

90 
68 

91 
68 

93 
65 

89 
64 

75 
66 

75 
62 

80 
62 

83 
66 

81 
55 

82 
65 

86 
63 

88 
63 

92 
69 

95 
70 

92 
71 

94 
72 

87.1 
57.3 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

9ft 
71 

93 
74 

87 
68 

86 
63 

87 
65 

83 
62 

84 
54 

85 
64 

88 
66 

85 
67 

87 
72 

85 
62 

77 
56 

83 

54 

65 
58 

87 
61 

87 
63 

90 
65 

88 
64 

77 
56 

75 
62 

76 
58 

82 

67 

81 
65 

82 

67 

85 
62 

87 
61 

90 
66 

92 
56 

90 
71 

92 
71 

85.6 
64.5 

LOVELACEVILLE 

MAX 

MIN 

94 
70 

93 
71 

89 
70 

89 
66 

90 
65 

88 
65 

90 
61 

91 
61 

91 
53 

92 
69 

92 

71 

87 
71 

63 
58 

87 
60 

90 
63 

88 

60 

92 
65 

93 
65 

92 
52 

83 
65 

78 
53 

72 
51 

70 
60 

77 
64 

83 
61 

88 
57 

90 
60 

90 
64 

93 
63 

94 
55 

90 
59 

87.7 
63.5 

HAOISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

92 
71 

92 

73 

86 
70 

87 
64 

87 
64 

83 
63 

86 
51 

88 
55 

69 
55 

88 
70 

90 
74 

86 
69 

81 
58 

84 
55 

86 
50 

86 
62 

85 
52 

90 
63 

87 
59 

85 
64 

75 
50 

75 
55 

76 

51 

80 
64 

83 
53 

86 

60 

85 

50 

89 
63 

92 
54 

91 
66 

8S 
57 

85.8 
53.7 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

88 
69 

88 

71 

82 
71 

84 
61 

84 
63 

84 
65 

83 
61 

83 
55 

81 
57 

60 
57 

87 
71 

80 
70 

80 
58 

80 
56 

82 
60 

84 
61 

85 
61 

85 
62 

85 

60 

82 
64 

78 
60 

74 
55 

73 
54 

75 
63 

78 
55 

79 
52 

85 
51 

86 
55 

67 
65 

88 
65 

85 
70 

82.4 
53.8 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

93 
69 

92 
68 

88 
69 

86 
61 

88 
61 

85 
62 

86 

57 

82 

64 

83 
64 

88 
60 

90 
66 

86 
66 

82 
59 

84 
51 

87 
55 

87 
58 

89 
56 

89 
59 

85 
59 

61 
51 

74 
51 

81 
62 

85 
58 

84 
63 

81 
63 

87 
51 

88 
53 

92 
54 

92 
65 

91 
65 

90 
65 

85.3 
52.1 

MAYFIELD 

MAX 
MIN 

92 
72 

92 
73 

89 
70 

90 
68 

88 
65 

88 
56 

89 
65 

89 
64 

68 
65 

89 
72 

91 
72 

85 
73 

84 
60 

86 
62 

86 
56 

89 
63 

92 
64 

92 
66 

92 
53 

81 
64 

78 
55 

72 
54 

72 
51 

78 
54 

S3 
63 

86 
59 

88 
62 

69 
65 

92 
65 

94 
57 

85 
69 

85.6 
55.1 

MAVSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

91 
67 

88 
69 

69 
69 

85 
62 

84 
63 

85 
59 

82 

52 

83 
62 

80 
54 

83 
61 

83 
54 

85 

70 

84 
53 

76 
54 

83 
55 

66 
59 

86 
61 

84 
61 

87 
52 

86 
61 

77 
61 

73 
59 

79 
59 

82 
55 

81 
53 

81 
61 

85 
59 

85 
58 

88 
63 

88 
63 

85 
63 

83.7 
51.7 

MID0LES30R0 

MAX 
MIN 

92 
69 

89 
67 

87 
67 

87 
60 

88 
60 

85 
61 

83 
58 

80 
64 

82 
65 

85 
59 

90 
66 

85 
55 

83 
59 

84 
50 

86 
52 

87 
57 

89 
59 

87 
60 

87 
59 

82 
52 

77 
51 

83 
58 

84 
58 

82 
64 

80 
64 

86 
52 

87 
64 

88 
56 

91 
67 

90 
63 

89 
56 

85.7 
52.1 

MONTI  CELLO 

MAX 
MIN 

92 
68 

90 
68 

88 
69 

87 
58 

66 
59 

66 
51 

86 
53 

83 
65 

82 
62 

86 
65 

88 
73 

84 
68 

80 
58 

85 
52 

85 
55 

89 
59 

90 
58 

90 
60 

67 
57 

79 
60 

71 
51 

81 
58 

79 
61 

81 
62 

83 
53 

86 
61 

87 
61 

89 
64 

89 
54 

91 
62 

91 
67 

85.5 
52.0 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

88 
68 

90 
71 

84 
68 

86 
62 

86 
62 

83 
50 

83 
52 

82 
63 

84 
65 

84 
61 

85 
70 

84 
67 

87 
57 

81 
54 

85 
59 

85 
60 

86 
60 

88 
65 

85 
61 

82 
62 

75 
59 

79 
58 

82 
51 

79 
51 

76 
63 

85 
60 

85 

60 

88 
56 

89 
55 

87 
65 

89 
64 

64.3 
62.5 

MURRAY 

MAX 
MIN 

92 

71 

93 
73 

89 
71 

91 
69 

90 
65 

87 
66 

89 
63 

89 
64 

91 
65 

91 
71 

91 
72 

88 
73 

85 
59 

85 
52 

65 
65 

88 
61 

91 
64 

92 
55 

90 
63 

85 
55 

77 
59 

74 
54 

76 
61 

82 
53 

85 
55 

67 
60 

90 
62 

93 
63 

94 
55 

95 
57 

90 
70 

87.9 
65.0 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

93 
70 

92 
72 

92 
69 

86 
62 

90 
63 

88 
62 

91 
53 

92 
64 

89 
63 

85 
69 

87 
72 

85 
59 

83 
61 

87 
59 

89 
62 

91 
63 

90 
63 

92 
63 

90 
60 

80 
52 

77 
60 

78 
54 

80 
51 

79 
65 

84 
62 

82 
59 

86 

60 

89 
63 

94 
63 

94 
66 

90 
69 

67.3 
53.7 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

91 
74 

92 

74 

88 
72 

86 
69 

87 
66 

87 
66 

66 
63 

87 
55 

88 
67 

88 
59 

68 
73 

84 
54 

80 
50 

84 
52 

85 
64 

86 
63 

88 
65 

90 
66 

89 
62 

75 

60 

77 
56 

72 
52 

59 

61 

74 
54 

82 
54 

86 

58 

88 
61 

87 
62 

89 
65 

91 
57 

86 

70 

64.6 
64.7 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

94 
71 

94 
76 

89 
72 

90 
69 

89 
67 

87 
65 

88 
52 

89 
65 

90 
65 

90 
70 

90 
74 

85 
72 

82 
60 

84 
62 

65 
64 

87 
62 

90 
64 

93 
65 

92 

53 

84 
65 

78 
55 

73 
52 

70 
61 

75 
65 

82 
63 

84 
62 

87 
62 

91 
65 

91 
65 

91 
57 

89 

70 

86.6 
55.3 

PARADISE  STEAM  PLANT 

MAX 
MIN 

93 
69 

93 

71 

94 
59 

89 
51 

91 
63 

91 
63 

86 

59 

92 
64 

89 
64 

87 
68 

87 
71 

91 

70 

85 
59 

84 
55 

88 
60 

89 
63 

90 
61 

92 
62 

94 
59 

90 
65 

70 
53 

74 
57 

81 
61 

81 
64 

82 
52 

84 
60 

88 
50 

88 
54 

90 
54 

93 
65 

95 
67 

87.8 
62.7 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

92 

70 

90 
71 

89 
68 

87 
65 

88 
65 

85 
63 

87 
58 

86 
55 

85 
67 

90 
64 

91 
70 

87 
70 

80 
64 

86 
56 

87 
60 

86 
65 

90 
64 

89 
64 

87 
55 

78 
57 

77 
54 

84 
64 

86 
66 

86 

65 

76 
65 

86 
56 

90 
66 

92 
70 

91 
71 

89 
69 

90 
58 

86.7 
65.0 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

91 
69 

84 
70 

85 
70 

84 
62 

89 
64 

86 
55 

87 
51 

84 
53 

87 
64 

88 

70 

90 
70 

85 
70 

80 
59 

84 
58 

86 
51 

67 
60 

89 
62 

68 
63 

88 
62 

80 
55 

76 
50 

73 
52 

76 
61 

78 
63 

85 
63 

88 

50 

88 
58 

91 
52 

94 
62 

94 
63 

91 
54 

85.7 
63.1 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

92 
69 

91 

70 

91 
69 

84 
59 

85 
51 

85 
50 

83 
54 

85 
53 

86 
65 

81 
64 

83 
70 

87 
57 

85 
58 

75 
55 

83 
59 

87 
59 

87 
61 

87 
65 

89 
60 

87 
62 

76 
50 

56 
57 

80 
61 

82 
62 

81 
53 

82 

60 

85 
60 

87 
66 

90 
55 

88 
69 

65 
65 

84.5 
62.9 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

91 
68 

90 
73 

67 
71 

86 
62 

85 
62 

88 
66 

85 
61 

84 
65 

82 
55 

85 
63 

89 
71 

82 
70 

80 
58 

83 
55 

84 
60 

69 
60 

90 
63 

89 
61 

91 
59 

83 
63 

79 
61 

78 
55 

79 
63 

80 
64 

85 
53 

84 
60 

85 

51 

91 
54 

92 
55 

93 
64 

88 
55 

85.7 
63.3 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

92 
69 

92 

71 

66 
71 

87 

60 

89 
63 

84 
55 

88 

53 

86 

64 

84 
57 

88 
65 

91 
59 

86 

71 

81 
58 

85 
56 

85 
60 

89 
61 

89 

60 

88 
52 

88 
59 

82 
50 

69 
61 

80 
56 

82 
54 

80 
53 

84 
54 

85 
62 

88 
61 

91 
56 

91 
65 

92 
64 

89 
59 

85.2 
53.6 

SHELBYVILLE 

MAX 
MIN 

89 
68 

90 
71 

68 
65 

83 
62 

86 
63 

85 
59 

82 
62 

84 
63 

85 
64 

85 
65 

80 
59 

86 
68 

86 
58 

76 
54 

81 
60 

85 
61 

85 
63 

88 
64 

89 
61 

86 
64 

75 
59 

71 
57 

78 
58 

81 
52 

78 
64 

80 
61 

83 
58 

85 
64 

68 
63 

91 
67 

88 
67 

83.9 
62.7 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

90 
68 

ee 

66 

84 
66 

86 
59 

87 
58 

85 
51 

82 
52 

82 
55 

81 
64 

84 
62 

86 
55 

85 
52 

81 
60 

83 
53 

86 
54 

86 
57 

87 
55 

68 
54 

84 
57 

84 
50 

59 
60 

81 
58 

82 
57 

80 
50 

82 
52 

86 
59 

87 
57 

88 
56 

89 
62 

90 
64 

68 
55 

84.6 
50.3 

STEARNS 

MAX 
MIN 

90 
68 

91 
67 

87 
68 

85 
60 

86 
60 

84 
52 

81 
61 

84 
62 

80 
63 

79 
60 

85 
65 

89 
56 

82 
61 

79 
53 

83 
55 

85 
58 

85 
50 

88 
58 

88 
57 

84 
61 

77 
59 

72 
55 

79 

58 

84 
51 

82 
61 

82 
50 

85 
61 

87 
63 

88 
55 

89 
53 

91 
55 

84.2 
51.2 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

92 
66 

93 
68 

65 
70 

88 
60 

88 
61 

83 
64 

89 
51 

86 
52 

85 
65 

87 
55 

90 
70 

86 
59 

80 
55 

85 
56 

88 
57 

88 
57 

89 
58 

90 
59 

88 
58 

78 
60 

59 
61 

82 
56 

58 
53 

79 
53 

85 
63 

88 
51 

91 
50 

91 
53 

92 
63 

93 
62 

90 
55 

86.0 
62.0 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

91 
69 

91 
68 

63 
68 

86 
62 

89 
64 

83 
61 

85 
63 

83 
63 

84 
56 

65 
63 

86 
71 

86 
70 

76 
54 

85 
55 

85 
60 

89 
62 

89 
54 

69 
62 

88 
62 

79 
62 

75 
62 

80 
62 

85 
61 

82 
65 

84 
62 

87 
61 

85 
61 

90 
61 

91 
63 

89 
65 

86 
64 

85.5 
52.8 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 
MIN 

87 
71 

86 
67 

84 
65 

86 
63 

85 
64 

82 
59 

84 
52 

85 
60 

87 
65 

84 
55 

87 
71 

84 
53 

83 
55 

84 
56 

67 
59 

87 
64 

86 
62 

87 
62 

87 
61 

76 
61 

74 
50 

79 
55 

81 
53 

81 
52 

81 
64 

83 
61 

87 
61 

89 
52 

90 
64 

90 
63 

93 
55 

84.7 
62.5 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 
MIN 

94 
70 

95 
68 

92 
70 

91 

60 

91 
60 

90 
61 

87 
51 

84 
65 

80 
55 

62 
54 

91 
56 

93 
67 

97 
61 

85 
51 

90 
54 

91 

55 

92 

55 

94 
55 

90 
50 

90 
61 

84 
51 

75 
50 

81 
59 

84 
61 

84 
63 

82 
63 

90 
63 

92 
65 

94 
57 

95 
53 

95 
64 

88.9 
61.9 

WILLIAMSTOWN  b    WSW 

MAX 
MIN 

91 
66 

90 
68 

88 
64 

82 
61 

86 
61 

84 
57 

80 
58 

82 
59 

84 
52 

85 
54 

80 
65 

64 
70 

83 
54 

75 
54 

85 
59 

89 
50 

87 
62 

90 
51 

91 
59 

68 
50 

74 
56 

72 
55 

80 
60 

81 
51 

81 
63 

81 
62 

83 

50 

87 
61 

88 
55 

90 
54 

91 
65 

84.3 
51.2 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

92 
68 

92 
68 

93 
66 

88 
58 

88 
58 

88 
61 

85 
51 

87 
61 

85 
51 

84 
58 

87 
59 

90 
65 

85 
58 

81 
50 

85 
53 

88 
55 



88 
59 

90 
58 

90 
58 

88 
56 

78 
57 

71 
58 

80 
58 

80 
58 

79 
59 

83 
60 

87 
58 

88 
50 

90 
54 

91 
52 

92 
63 

86.3 
59.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


KENTUCKY 
AUGUST  1961 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3«? 

DEWEY  DAM 
DIX  DAM 

KADISONVILLE  1  SE 
WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.09 
12 

.20 
39 

.32 
34 

.18 
9 

.21 
2 

.22 

16 

.33 
33 

.11 

2 

.15 
6 

.21 
40 

.36 
37 

.25 
10 

.19 
5 

.22 
24 

.28 
15 

.25 
21 

.20 
13 

.20 
23 

.09 
17 

.25 
14 

.18 

.24 
15 

.28 
21 

.25 
16 

.15 

.15 
18 

.19 
17 

.20 
19 

.19 

.20 
33 

.21 
21 

.19 
9 

.18 

.18 
11 

.22 
8 

.13 
9 

.16 
5 

.07 
36 

.24 

26 

.10 
6 

.15 
9 

.14 
42 

.12 
29 

.22 
13 

.12 
15 

.16 
49 

45 

.20 
16 

.13 
2 

.16 
32 

.20 
26 

.04 

7 

.19 
5 

.23 
34 

.28 
25 

.27 
29 

.23 
2 

.20 
19 

.27 
38 

.27 
27 

.07 
2 

.18 
10 

.16 
15 

.26 
9 

.31 
2 

.19 

1 

.22 
10 

.21 

9 

.16 
3 

.22 
9 

.20 
13 

.30 
18 

.18 

4 

.19 
16 

.28 
9 

.13 
21 

.15 
3 

.18 
3 

.42 
18 

.23 
10 

.11 
1 

.13 

51 

.00 
41 

.21 
32 

.03 
1 

.06 
11 

.10 
12 

.08 
5 

.12 
2 

.11 
23 

.03 

5 

.13 
3 

.16 
5 

.11 
33 

.00 
15 

.18 
15 

.15 
3 

.08 
33 

.10 
14 

.05 
10 

.01 
2 

.15 

7 

.08 
13 

.07 
14 

.19 
2 

.17 
20 

.30 
6 

.12 
4 

.15 

1 

.02 
14 

.28 

7 

.11 
2 

.14 
2 

.34 

4 

.14 
4 

5 

.16 
2 

.21 

26 

.14 
7 

3 

.16 
3 

.21 
11 

.20 

8 

4 

4.77 
B  131 

5.33 
703 

B6.24 
589 

B5.52 
371 

Dlx  Dam  -  Evaporation  pan  is  coated  with  aluminum  paint  inside  and  out  each  year  before  being  placed  in  operation. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
AUGUST    1961 


HI  a 


iH  pa 
z 

Ed 


U  O 
Of" 


:  /i  /I  n k:! 

■  ^ 


1 1 

1 

.      1 

fii 

1  II II 

IS  i 

"  III! 

0  e      , 

11  i 

•  ♦■♦■ 

•  «  4- 

o  e  ♦-«- 

=* 


A    O 
3  O. 

a*  u 
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o,  s 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


KEKTTJCKY 
AUGUST   1961 


«      -. 


vii/^  XiH-Hi 


;* 


j  Vi^  ,mh(r^t/\  iJ  i^ 


I   11.11  = 

till  III?  "I    .    ,^ 

I  lilt   ill!    s4^  A-^r^      I       / 

-III!    o,|l     ""^"^-^LL^  i  I       "^ 
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o  a 

U   0) 


«  3 
■a  o 


a  o 

01    0) 


X  in 

O   D, 


o  -a 


;-.  3 


STATION  INDEX 


AOOISON  DAH  4S 
ALBANY  «  N 
ANCHORAGE 
ASHLAND 
BAR80URVILLE 

BAftOSTOWN  S  J  PREP  ! 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BENTON 

BENTON  2 
BEREA  COLLEGE 
BEREA  WATER  WORKS 
BLAINE  1  W 
BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTi 
BOWLING  GREEN  FAA  Al 
IBRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCKK 

BUCKHORN 
6UH01NE  2    NE 
BUftKESVlLLE 
CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 

CAMPBELLSVILLE 


COBB 

COLLEGE  HILL  LOCK 

COVINGTON  we  AIRPOI 

CUMBERLAND  FALLS  S' 
CYNTHIANA 
CYNTHIANA  2 

DANVILLE 
DAVELLA 

DELPHI*  1  e 
OEMA 
lOEWEY  0AM 

'DIX  DAM 

dundee  2   sf 

Idunmor 

OYER 

!edoyville  lock  f 

Iedi'onton 

elizabethtown 

;elkhorn  city 

ELKTON  2    S 
FALMOUTH 
FARMERS 
FLEMlNCSBUfiG 


■BENCHBURG 


GLASGOW 
GLASGOW  Wl 
GLENDALE 

GOLDEN    POl 


GRAI 


DAM 


GRAYSON  1   se 

GREENSBURG 
GREEN5BURC  1  : 
GREENVILLE  2  i 

HALEYS  MILL 


HERNDON 

HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK 

HINDMAN 

HODGENVILLE  NAT  P, 

H0PKIN5VILLE 

HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  1  SSW 
KENTUCKY  DAM 


TTLE  HICKMAN  LOCK  8 


BRECKINRIDGE 
CLINTON 

EfFERSON 

eoYo 


MARSHALL 
MADISON 
MADISON 
AWRENCE 


COUNTY 


0976 

CAMPBELL 

10<.6 

EDMONSON 

loeo 

PERRY 

uzo 

PIKE 

1137 

CUMBERLAND 

1Z06 

TBIGG 

1227 

MC  LEAN 

1Z56 

TAYLOR 

129* 

1345 

CARROLL 

1576 

POWELL 

1611 

BULLITT 

1631 

HICKMAN 

CALDWELL 

1704 

ESTILL 

1655 

BOONE 

1969 

WHITLEY 

1998 

MAHR I  SON 

2003 

HARRISON 

2040 

BOYLE 

2053 

MARTIN 

2132 

PERRY 

Z139 

KNOTT 

2214 

MERCER 

2  358 

MUHLENBERG 

2366 

MUHLENBERG 

2391 

2*45 

LYON 

2469 

METCALFE 

2510 

HARDIN 

2628 

PIKE 

2548 

TODD 

2775 

PENDLETON 

2791 

ROWAN 

2903 

FLEMING 

2908 

FLEMING 

2953 

MADISON 

2961 

CRITTENDEN 

305Z 

MENIFEE 

3112 

MONROE 

3194 

3203 

HENRY 

3241 

BARREN 

3246 

BARREN 

HARDIN 

3295 

TRIGG 

3358 

BOONE 

3392 

CARTER 

34  30 

GREEN 

3435 

GREEN 

3451 

MUHLENBERG 

3539 

CHRISTIAN 

365Z 

OHIO 

3709 

PERRY 

3714 

PERRY 

LEE 

376Z 

HENDERSON 

3798 

CHRISTIAN 

3816 

3821 

GRAVES 

3837 

JESSAMINE 

3699 

KNOTT 

3929 

LARUE 

3994 

CHRISTIAN 

4093 

LESLIE 

MARTIN 

4165 

BRECKINRIDGE 

4196 

BREATHITT 

4255 

LETCHER 

4369 

JESSAMINE 

459S 

LIVINGSTON 
OLDHAM 

4620 

GARRARD 

4703 

GRAYSON 

4746 

FAYETTE 

4755 

CASEY 

4825 

JESSAMINE 

36  51 

37  25 
36  58 
36  51 

36  51 

37  34 

37  33 

38  02 
37  23 

37  00 


36  50 

84  19 

38  23 

8*  IB 

38  23 

84  IT 

37  39 

84  46 

37  48 

82  32 

37  02 

83  07 

Q6  34 
85  08 
85    33 

82  36 

83  53 

85  36 
63    20 

86  52 
62  57 
68    20 

86    20 


83  23 
82  35 
65    22 


63    56 

85    40 


37  43 

86  13 

3T  03 

88  05 

37  00 

37  41 

85  52 

37  16 

62  21 

36  47 

87  10 

38  40 

8*  20 

38  09 

83  33 

38  25 

63  43 

,s.. 

83  45 

37  54 

84  16 

38  19 

62 

56 

30 

37  12 

87 

12 

37  03 

87 

20 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


CORPS  OF   ENGINEERS 
MRS. BARBARA    H.    COOL 
CfWRLES    0*    BARRET 
ASHLAND    WATER    PLANT 
ION    COLLEGE 

.    JOSEPH    PREP.    SCH. 

HOMER  NOLAN 
E.  G.  YOUNG 
C.  C.  WHlTEAKER 
AMES  H.  MILLER 


AT  I ON  WCBL 

GROSSMAN 
RA  B.  GABBARD 
BURTON 
..  PERRISS 

EDWARDS 


ALVA  MC  KINLEY 

.  COX  SR. 
CORPS  OF  ENGINEERS 

lAM  S.  VERTREES 

W.  MOUNT Z 

BERNHEIM  FOUNDATION 
WOODSON  D.  FRANKLIN 
MRS  QENNIE  B.  WHITE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
S.  WEATHER  BUREAU 

.  DEPT.  OF  CONS. 
MARSHALL  HILL 
,Y,  CARDINAL  DAIRY 
:.  P.  COLOIRON 
IRS.  EVA  H.  DAVIS 

HOMAS  M.  GRAHAM 
lATTIE  a.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HILLIP  0.  THACKER 
ESSE  L.  HUFF 

.  D.  GIVENS 

ENA  8LAIR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E.  MORAN 
RADIO  STATION  WlEL 


MRS.  C.  C. 


lAM  H.  FISCHER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  KATIE  0.  NEAL 


S.  GOOSLIN 


RADIO    STATION    WKAT 

DEWEY    S.    HILL 

I  *  WLDLF.  REFUGE 
■S  OF  ENGINEERS 

ALBERT  G.  SWANAGAN 
HOWARD  PICKETT 
ROBERT  C.  LANDERS 

r.  LOVELL 
CLEATUS  E.  BBINKLEy 

DAVID  K.  CARSON 
H.  A.  BAILEY 
LEE  J.  HOGSTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FRANK  STREET 

C.  W.  KEATTS 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

TVA-679 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LUTHER  RITCHIE 

NATIONAL  PARK  SERVICE 
NEWELL  F,  SMITH 
MRS.  FERN  F.  ELAM 
UNITED  FUEL  GAS  CO. 


JAMES  0.  MALONEY 

HOB ART  I  SON 

HUGH  W.  BUFF  IN 

TVA-379-A 

S.  R.  VARABlE 

KENTUCKY  UTILITIES  CO, 
CLYDE  STIKELEATHER 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
PALLIA  F,  HANKLA 
CORPS  OF  ENGINEERS 


^ 

» 

OKEBVATION 

d 

g 

M 

< 

TIME  AMD 

z 

6 

P 

TABLES 

STAHON 

Q 

COUNTY 

< 

E 

i 

OBSERVER 

1 

3 

I 

i 

i 

1^ 

If 
§1 

LOCKPORT  LOCK  2 

4657 

HENRY 

38  26 

84  56 

485 

*A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOGLICK  1  S 

4682 

CLARK 

37  51 

•4  02 

HUtERT  8URMCR 

LOHOOM 

4693 

LAUREL 

37  oa 

»4  04 

1195 

C 

KHOXVILLE  FERTILIZER  CO 

LONDON  FAA  AP 

*89« 

LAUREL 

37  05 

64  05 

1191 

MID 

MIO 

FED.  AVIATtOH  AGENCY 

LOUISA  2 

4946 

LAWRENCE 

38  07 

62  36 

585 

tA 

c 

HAROLD  C.  FERGUSOM 

LOUISVILLE 

4949 

JEFFERSON 

38  14 

65  46 

462 

MIO 

MIO 

c 

LOUISVILLE  G.«-E.  CO. 

LOUISVILLE  BOWMAN  FlD 

4951 

JEFFERSON 

38  13 

»5  40 

556 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

p 

LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPEB  GAGE 

4954 

JEFFERSON 
JEFFERSON 

38  11 
38  17 

•5  44 
65  48 

4T4 
403 

MID 

6A 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
COR#S  OF  ENGINEERS 

LOVELACEVILLE 

4967 

eALLABD 

36  56 

••  50 

370 

5P 

9P 

BLAIKE  MALOIIE 

LUCAS 

5002 

BARREN 

36  53 

•6  02 

738 

c 

WILLARO  E.  FOSTER 

MADISONVILLE  1  SE 

5067 

HOPKINS 

37  19 

•7  29 

4»9 

5P 

7A 

7A 

c 

HOMER  WELBOANt  JK. 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

EDMONSON 

37  U 

86  OS 

600 

9P 

NATIONAL  PARK.  SERVICE 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

CLAY 

37  06 

83  43 

650 

6P 

7A 

NORA  S.  WHITE 

MARTIN  1  SSW 

5171 

FLOYO 

37  3) 

82  45 

655 

7A 

JAMES  0.  WGHES 

MAYFIELD 

5230 

GRAVES 

36  44 

66  39 

364 

6P 

7A 

MAYFIELD  ELEC.4'  WTR.CO. 

MAYSVILLE  DAM  3  3 

5243 

MASON 

38  38 

63  42 

515 

TA 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS- 

MC  KEE 

5291 

JACKSON 

37  26 

84  00 

1000 

HC  KINNEYSBURG 

5301 

PENDLETON 

38  36 

64  16 

663 

c 

RICHARD  T.  SYOMOR 

META 

5370 

PIKE 

37  3* 

82  27 

730 

c 

MRS.  EDITH  J.  SMITH 

MID0LES80R0 

5369 

BELL 

36  37 

83  43 

1130 

5P 

7A 

^ 

MRS.  LELA  H.  rtERRELL 

MlDDLESBORO  SEWAGE  PL 

5394 

BELL 

36  38 

63  43 

1110 

c 

CITY  OF  MIOOLESBORO 

MIDWAY 

5407 

WOODFORD 

38  09 

•4  41 

aA 

CITY  OF  MIDWAY 

MILLERSBURG 

54  30 

BOURBON 

36  16 

84  09 

769 

c 

CITY  WATER  WORKS 

MILLERSTOWN 

54  38 

GRAYSON 

37  27 

86  03 

568 

7A 

H 

OVA  M.  LAWLER 

MONTI  CELLO 

5524 

WAYNE 

36  50 

84  50 

928 

6P 

7A 

H 

ALVIN  L.  KRTRAM 

MOREMEAD  STATE  COLLEGE 

5555 

ROWAN 

38  11 

83  26 

770 

c 

PROF.  HENRY  C.  HAGGAN 

MOUNT  STERLING 

MONTGOMERY 

38  04 

83  56 

930 

9P 

FRED  CARTMILL 

MUNFOROVILLE 

5684 

HART 

37  it 

85  53 

7A 

c 

SHERMAN  C.  PUCKEIT 

MURRAY 

5694 

CALLOWAY 

36  36 

66  20 

622 

6P 

6P 

M 

MURRAY  STATE  COLLEGE 

OLIVE  HILL  2  WNW 

6013 

CARTER 

36  19 

63  12 

695 

c 

GEORGE  E.  DUVAL 

HOPKINS 

37  14 

933 

8A 

MELVIE  PARLEE  NEISZ 

ONEIDA 

6028 

CLAY 

37  16 

63  39 

750 

MRS.  ANNA  L.  BROWN 

CAMPBELL 

512 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OWENSBORO  2  W 

6091 

DAVIESS 

37  *6 

•7  09 

420 

6P 

7A 

H 

VIRGIL  0.  CLARK 

OWENSBORO  DAM  46 

6096 

DAVIESS 

37  47 

67  07 

404 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

6110 

MC  CRACKEN 

37  04 

68  46 

396 

MID 

HID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

88  17 

SP 

5P 

WESTERN  P.  LACKEY 

PAOUCAH  SEWAGE  PLANT 

6117 

MC  CRACKEN 

37  06 

68  36 

329 

c 

CITY  OF  PADUCAH 

PAINTSVILLE 

6136 

JOHNSON 

37  *9 

82  48 

620 

7A 

JESSE  FAIHCHILD 

PARADISE  STEAM  PLANT 

6155 

MUHLENBURG 

37  16 

66  59 

402 

7A 

7A 

c 

IVA-764 

37  29 

82  31 

9P 

ep 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PINEVILLE 

6364 

BELL 

36  45 

83  42 

1002 

7A 

FOLEY  PARTIN 

PRINCETON 

CALDWELL 

67  53 

ALTON  M.  HARVILL 

RAVENNA  LOCK  12 

66  79 

ESTILL 

37  40 

63  57 

634 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RICHMOND 

6605 

MADISON 

37  44 

84  18 

1123 

8A 

6A 

THOMAS  C.  HERNDON 

ROCHESTER  LOCK  3 

6682 

OHIO 

37  13 

66  54 

401 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RUSSELLVILLE 

7049 

36  51 

66  53 

590 

6P 

7A 

MRS.  GLADYS  TALLEY 

fiUSSELLVILLE  SUBSTA 

7054 

LOGAN 

36  50 

66  54 

576 

TA 

TVA-683 

SADIEVILLE 

7074 

SCOTT 

38  1> 

64  13 

791 

c 

MRS.  TRESSIE  A,  RALSTON 

ST  MARY 

7096 

MARION 

37  35 

as  21 

743 

c 

JOHN  6.  BAUER 

SALVISA  LOCK  6 

71Z1 

WOODFORD 

37  56 

64  49 

490 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SALYER5VILLE 

7129 

MAGOFFIN 

63  05 

STANLEY  GARDNER 

SALYERSVlLLE  2  SE 

7134 

MAGOFFIN 

37  44 

83  03 

920 

7A 

FORREST  C.  WILLIS 

SCOTTSVILLE 

7215 

ALLEN 

36  45 

86  12 

770 

9P 

5P 

NOBLE  ALLEN 

SCOTTSVILLE  2  SW 

7220 

ALLEN 

36  44 

86  13 

760 

7A 

MRS.  IDELL  F.  DEERING 

SE8REE 

7234 

WEBSTER 

37  36 

87  32 

350 

*P 

PAUL  D.  TOMPKINS 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

7311 

MC  CRACKEN 

37  09 

86  47 

3*5 

9A 

SHELBYVILLE 

732* 

SHELBY 

38  13 

85  16 

841 

7A 

7A 

VIRGIL  0.  CROUCH 

SHEPHEROSVILLE 

BULLITT 

38  00 

85  44 

446 

7A 

OVID  K.  MAGRUDER 

SMITHFIELD  4  S 

7473 

SHELBY 

36  20 

85  16 

662 

c 

GEORGE  E.  SIMPSON 

SOMERSET 

7508 

PULASKI 

37  06 

•4  17 

1050 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SOMERSET  1  N 

7510 

PULASKI 

37  07 

1050 

6P 

6P 

RADIO  STA  WSFC 

SPRINGFIELD 

7604 

WASHINGTON 

37  41 

85  14 

738 

7A 

WM.  H.  GOATLEY 

STEARNS 

7677 

MC  CREARY 

36  43 

84  29 

1420 

7A 

7A 

c 

MRS  GLADYS  M,  GRIFFITH 

SUMMER  SHADE 

7600 

METCALFE 

36  51 

85  43 

664 

6P 

6P 

H 

CMAS.  H.  MC  MURTREY 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

7605 

METCALFE 

36  53 

65  40 

- 

7A 

TVA-664 

tatham  springs 

792* 

WASHINGTON 

37  52 

65  09 

692 

TAYLORSVILLE 

SPENCER 

38  02 

7A 

MRS.  KATHHYN  a.  CARR 

TOMPKINSVILLE  WTR  WKS 

6060 

MONROE 

36  42 

85  41 

905 

c 

TOMPKINSVILLE  WATER  WKS 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

6144 

TRIGG 

36  45 

6*  05 

390 

7A 

TVA~6aO 

TYRONE  LOCK  5 

6179 

ANDERSON 

36  02 

84  51 

524 

7A 

CORPS  Of  ENGINEERS 

UNIONTOWN  DAM  49 

UNION 

37  46 

67  57 

396 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

JESSAMINE 

37  51 

64  26 

971 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VANeUREN 

8250 

65  10 

7A 

EVERETT  H.  HC  GAUQHEY 

VANCEBURG  DAM  32 

8259 

LEWIS 

38  39 

63  21 

525 

6P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GALLATIN 

38  46 

84  58 

466 

MIO 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WAYNESBUBG  7  NE 

8466 

LINCOLN 

1215 

7A 

MRS.  RITA  RIODER 

WEST  LIBERTY 

MORGAN 

37  55 

63  15 

790 

7A 

7A 

ARNOLD  0.  HELTON 

WILLIAMSBURG  2 

8709 

WHITLEY 

36  43 

84  09 

985 

8A 

8A 

ESTIL  M.  MEADOWS 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

8714 

GRANT 

38  38 

64  38 

914 

7A 

7A 

H 

HENRY  NOHTHCUTT 

WILLOW  LOCK  13 

8724 

LEE 

37  36 

63  50 

649 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOLF  CHEEK  DAM 

8807 

RUSSELL 

36  52 

85  09 

585 

8A 

aA 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOODBURY  LOCK  * 

8824 

BUTLER 

37  11 

86  38 

904 

7A 

<^ 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NEW  STATIONS 

LLOYD  GREENUP  DAM 

4846 

GREENUP 

7 

38  39 

82  52 

537 

7A 

CCWPS  OF  ENGINEERS 

PUBLICATION  ENDED 

MOUNT  VERNON 

5646 

ROCKCASTLE 

2 

37  21 

64  20 

1137 

EFFECTIVE   6/61 

COMBINED  STATIONS 

GREENUP  DAM  30 

3443 

36  37 

82  91 

536 

COMBINED  WITH  STA  4846 

t       1-BIG  SANDY;   2-CUMBEfiLANO,   3-GREEN|   4-KENTUCKY, 


LICKING,   6-M15SISSIPPII 


B-SALT 1   9-TENNESSEE 


See  Page  100  for  Relert 
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KENTUCKY  -  SEPTEMBER  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:   97°  on  the  14th  at  Ashland  and  on  the  6th  at 

Bonnieville 

Lowest  Temperature:   35°  on  the  29th  at  Cynthiana  2 


Greatest  Total  Precipitation:   4.19  inches  at  Turkey  Creek  School 

Least  Total  Precipitation:   0.14  inch  at  Paducah 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.04  inches  on  the  1st  at  Greensburg 

1  S 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
SEPTEMBER  1961 


Temperafur< 


WESTERN 

BEAVER  OAH 
FORDS  rERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 
OREENVILLE  2  W 
HENDERSON  7  SSW 

HICKMAN  1  E 

HOPKINSVILLE 

LOVELACEVILLE 

MAYFIELO 

HURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

DIVISION 

CENTRAL 

ADDISON  DAM  45 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

CAMP8ELLSVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
GLASGOW  WKAY 
GREENSBURG 

IRVINGTON 
LEITCHFIELO 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
MAMMOTH  CAVE  PARK 

SCOTTSVILLE 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 

BLUE  GRASS 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  W8  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

DIX  DAM 
FALMOUTH 
FLEMINGSBURG  2 
FRANKFORT  LOCK  4 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAYSVILLE  DAM  33 

MOUNT  STERLING 

RICHMOND 

SHELBYVILLE 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

WILLI AMSTOWN  5  WSW 

DIVISION 

EASTERN 

ASHLAND 
8ARB0URVILLE 
BAXTER 
BENHAM 
BLAINE  1  W 

DEWEY  DAM 
FARMERS 
GRAYSON  1  SE 
HEIDELBERG  LOCK  1« 
HYDEN 

INEZ 

JACKSON 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER  4  SE 

HIOOLESBORO 

MONTICELLO 


84,1 
84.0 
85.0H 

83. 5 
85.1 

85.1 
84.9 

85. 6 
35. 0 
86.1 

85.5 
82.6 
85.3 
84.9 
83. 6M 


81.1 
82.4 
85.4 
84.2 
85.3 

84.6 
82.8 
87.3 
85.1 
84.7 

85.8 
64.1 
84.5 
84.5 
82.1 

85.5 
84.1 
85.3 


2   S 

E  E 


84.5 
84. 9M 
83.5 
83.6 
84.  9M 

84.6 
84.0 
83.8 
83.5 
86.4 


82.5 
83.3 
84.5 
84.5 

84.2 


59.4 
61.4 
57. 2M 
59.9 
59.8 

59.7 
59.1 
59.2 
60.9 
60.5 

60.4 
60.2 
60.5 
58.3 
57. 7M 

60.3 


56.9 
58.3 
55.9 
56.1 
59.8 

59.5 
56.4 
58.8 
60.2 
57.2 

59.9 
60.7 
63.9 
51.5 
60.8 

59.3 
58.6 
54.3 


34.0 

59.3 

82.3 

59.3 

83.5 

60.0 

85.6 

54.8 

84.5 

55.0 

84.4 

60.3 

84. IM 

55.11 

81.3 

58.5 

84.5 

57.6 

82.9 

60.9 

82.5 

57,3 

83.7 

59.1 

83.4 

58.7 

82.8 

58.9 

83,5 

59.0 

57.7 
57. OM 
58.1 
56.4 
55. 2M 

59.7 
57.5 

57.3 
57.3 
57.4 


56,9 
55.8 
58.1 
57.9 

57.7 


71,8 
72.7 
71, IM 
71.9 
72.5 

72.4 
72.0 
72.4 
73.0 
73.3 

73.0 
71.4 
72.9 
71.6 
70.  7H 

72.1 

72.2 


69.0 
70.4 
70,7 
70,2 
72.5 

72.1 
69.5 
73.1 
72.7 

71.0 

72.9 
72.4 
74.2 
73.0 
71.5 

72.7 
71.4 
69.8 


71.7 
70.8 
71.3 
70.2 
69.8 

72.4 
70. IM 
69.9 
71.1 
71.9 

69.9 
71,4 
71.1 
70.9 
71.3 

70.9 


71.1 

71. OM 
70. e 
70.0 
70. IM 

72.2 

70.8 
70.5 


69.7 
69.6 
VI,  3 
71.2 

71.0 


1.3 
1.3 


.8 
1.0 


1.9 
3.0 


1.6 
1,3 


2.0 

1.0 

,2 

1,3 

2.8 
2,1 


1.9 
4.5 


1.3 
2.4 


1.7 
2.5 


1.1 
1.5 


93  25+ 
91  24+ 
93  13 
90 
93  13+ 


40  16 
25+ 


No.  of  Days 


15 
29 
27 
29 

17+ 

16 

29 
16 
30  + 
16 

30+ 

29+ 

15 

16 

29 

30+ 


29 

16 
15 
16 
29+ 

29 
18+ 

30+ 

16 

17+ 


Precipitation 


1.33 
.94 
.90 

3.01 
.53 

1.51 
1.42 
2.25 
1.92 
1.17 

2.71 

.56 

.14 

1.81 

1.58 

2.44 

1.52 


.59 
2.20 
1.04 
2.27 
1.19 

1.52 
1.09 
1.42 
1.03 
2.02 

.66 

.90 
1.75 
1.48 

.68 

.,40 
1.49 
1.52 


.50 
1.69 

.97 
1.44 
1.90 

1.42 
1.58 
1.89 
2.18 
1.50 

1.22 

1.54 
1,32 
2.84 


,95 

1»50 


,93 
1.24 
1.52 
3.19 
2.35 

2.72 
1.35 
1-.71 
.57 
3.55 


1.65 

.59 

2.56 

1.48 

1.54 


.09 
2.57 


1.71 
.88 

2.13 

.50 

3.22 

1.40 

1.16 

1.70 


2.67 
.83 


2.13 
2.13 


2.16 
1.20 
2.00 


.54 

1.33 


1.90 
1.33 


.06 

1,97 


2.07 
1.*.2 


1.69 
-    2.05 


.51 

1.44 

.35 

■,33 

,58 

1.50 

1.31 

.52 

1.41 

.21 

.14 

1.09 

1.38 

.95 


.25 
.99 
.44 

1.07 
.81 

1.03 
.36 

.75 


.28 
.30 
1.27 
.51 
.42 

.18 
1.27 
1.01 


.88 
.55 
.86 
.90 

.86 
.56 

1.06 

1.00 

.48 

.56 
.95 
.51 

1.77 

.48 


.,42 

.90 
1-05 
1.90 

1.40 
.48 

1.29 
.35 

1.44 


1.40 
.19 


No.  of  Doys 


?6 

.0 

0 

3 

0 

0 

26 

.0 

0 

4 

0 

P 

15 

.0 

0 

3 

1 

p 

?6 

.0 

0 

5 

3 

1 

21 

.0 

0 

3 

1 

1 

21 

.0 

0 

5 

2 

1 

26 

.0 

0 

V 

0 

0 

21 

.0 

0 

3 

1 

1 

21 

.0 

0 

2 

0 

J 

12 

,0 
.0 

0 
0 

7 

2 

1 

21 

.0 

0 

2 

1 

1 

5 

.0 

0 

3 

0 

3 

1 

.0 

c 

6 

2 

b 

15 

.0 

0 

3 

1 

0 

2 

.0 

0 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Incbx 
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KENTUCKY 
SEPTEMBER  1961 


Terr 

peroture 

Precipitation 

<   1 

»   E 
<  5 

< 

1  Jl 

.? 

S 

1 
i 

>- 

• 

No.  of  Days 

J 

Si5 

J 

o 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Slarion 

Max. 

Min. 

tt 

1 

1 

o 

• 
o 

y 

•!-! 

5  1 

PIKEVILLE 
SOMERSET    1    N 
STEARNS 
VANCEBUR6    DAM    32 

WEST    LIBERTY 
WILLIAMSBURG    2 

DIVISION 

85.8 
82.9 
83.6 
83.5 

88.2 

1 

1 

61.1 
58.1 
56.8 
59.7 

56.8 

73.5 
70.5 
70.2 
71.6 

M 
72.5 

71.0 

2.4 
1.6 

92 
90 
91 
94 

96 

25+ 
24+ 

3+ 
11 

2  5+ 

46 
37 
41 
41 

41 

16 
16 
16 

29 

19+ 

17 
51 
50 
46 

28 

17 

4 

7 

10 

18 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

_ 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

1.40 
1.97 
2.36 
1.64 

.66 
1.75 

-  1.45 

-  .98 

-  1.88 

-  .89 

.34 

.80 

1.20 

.87 

.42 

20 
11 
12 
26 

26 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

7 
4 
5 
3 

2 

0 
1 

2 
2 

0 

0 
0 
1 
0 

0 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  diieclioii 

Wind        speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

2  •  S 
111 
III 

3 

III. 

station 

tp 

> 

•oa| 

lis 

0.*  0. 

1 

s  « 
11 

2       S 
f-BJ 
Q      J 

• 

-1 

5l 

a 

O  H 

a 

o  H 

8 

< 

s 

3 

1 

O 

0> 

01 

T 

8| 

CM    S 

1 

COVINGTON  WB  AIRPOBT 
LEXINGTON   WB   AIRPORT 
LOUISVILLE   WB   AIRPORT 

ssw 
s 
s 

19 
18 
12 

8.4 

7.7 
6.6 

28 
23 

s 
sw 

30 

1 

79 
86 
84 

88 
92 
91 

50 
55 
60 

59 

65 
64 

2 
1 

4 

4 
2 
2 

2 
4 
3 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

9 

7 
10 

76 

4.6 
3.2 
4.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


BEREA  WATER  WORKS 
BLAINE  1  W 
eONNlEVlLLE 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTA 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE 
BURDINE  2  NE 
BURK.ESVILLE 

CADIZ  LOCH  E 
CALHOUN  LOCK  2 
CAMP8ELLSVILLE 
CANEYVILLE 
CARHOLLTON  LOCK 


CECILIA 

1.091 

.29 

.11   T 

CLAY  CITY  1  WNW 

.3*: 

CLERMONT  1  SSE 

l.*2: 

.41 

COBB 

1.78! 

.25 

.52 

COLLEGE  HILL  LOCK 

11 

.73| 

.25 

COVINGTON  WB  AIRPORT    R  ; 

.97 

.55 

CUMBERLAND  FALLS 

ST  PK    1 

,53 

.07 

CYNTHiANA 

1.35 

.79 

.06 

CYf^TMIANA  2 

1I90I 

.86 

.02 

DANVILLE 

.90 

.26 

OELPHIA  1  E 

2.91; 

.01 

DEWEY  DAM 

2.721 

.12 

OIX  DAM 

1,«| 

.86 

.34   T 

DUNDEE  2  SE 

.93! 

.43 

.15 

DUNMOR 

2.60! 

1.19 

.23 

EDDYVILLE  LOCK  F 

1.36 

.70 

.07 

EDMONTON 

1.77 

1.65 

ELKMORN  CITY 

2.63 

ELKTON  2  S 

2.03 

1,20 

T 

FALMOUTH 

1.56 

.56 

T 

FARMERS 

1.35 

.02 

.26 

FLEMINGS6UR6 

1.69 

.05 

.06 

FLEMiNOSBURG  2 

1.89 

FORD  LOCK  10 

l.**l 

.65 

.39 

FORDS  FERRY  DAM  50 

.94 

.37 

FRANKFORT  LOCK  * 

2.18 

.42 

.01   .11 

FRANKLIN  1  E 

1.32 

.54 

FREEBURN  Z    SW 

1.17 

FRENCHBURG 

1.10 

.03 

.26 

GAMALIEL  I  S 

2.22 

'•" 

.09 

GEORGETOWN  WATER 

WORKS 

1.43 

.36 

.05 

GEST  LOCK  3 

.58 

.25 

GLASGOW 

1.41 

.02 

GLASGOW  WKAY 

1.03 

GLENDALE  1  E 

.69 

.29 

.10 

GOLDEN  POND  8  N 

.90 

GRANT  DAM  38 

1.30 

.54 

T 

GRAYSON  1  SE 

1,7] 

.12 

GREENS8URG 

2.02 

1.26 

.33 

GREENSBURG  1  S 

2.94 

2.04 

.49 

GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATLR  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HENDERSON  7  SSW 

HICKMAN  1  E 
HICKSVILLE 
HIGH  BRIDGE  LOC 
HOPKINSVILLE 
HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  1  SSW 


KENTUCKY  DAH 
LA  GRANGE  2  NNW 
LANCASTER 
LEITCHFJELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 


LIBERTY 

1.95 

1.15 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

2,41 

1.U9 

LLOYD  GREENUP  DAM 

'   1.23^ 

LOCKPORT  LOCK  2 

.93 

.21 

LONDON  FAA  AIRPORT 

,59] 

T 

LOUISA  2 

2.00: 

LOUISVILLE 

1,75 

.31 

LOUISVILLE  we  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOVELACEVILLE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 
MARTIN  1  S$U 
MAYFIELD 
MAYSVlLLE  DAM  33 

MCKEE 

MIDDLESBORO 
MIDWAY 
MILLERSTOWN 
MONT  I  CELLO 

MOUNT  STERLING 

MUNFOROVILLE 

MURRAY 

OLNEY 

ONEIDA 

ONEONTA  DAM  35 
OMENSBORO  2  W 
0WENS80R0  DAM  46 
PAOUCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAH 


1.48| 
1.81    1.26 
1.07!      ,35 


1 
1 

.70 

1 

.17 

2 

.43 

1 

.59 

loUowing  Slalion     Indas. 
-    Ill     - 


DAILY  PRECIPITATION 


_ 

Day 

of  Month 

station 

1 

1 

! 1 1 i 1 

H 

1  1 

2  1  3 

4  1 

5  1 

B 

7  1 

8  1  9 

10  1  U  1  12 

13  1 

14  1  15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  1 

21 

22  1  23  {  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  I  30 

31 

PAINTSVILLE 

1.50 

.21 

.46 

.10 

.70 

.04 

PARAOISE  STEAH  PLAN! 

1.81 

1.09 

.07 

.26 

.09 

.30 

PIKEVILLE 

l.AOl 

.18 

.12 

.11   .02 

.21   .05 

.21  .34 

.12   .04 

PINEVILLE 

LOT 

.05 

.06 

.22 

.03 

.35 

.12 

.14 

T     T 

.10 

PRINCETON 

1*66 

.07 

1.38 

.20 

.03 

RAVENNA  LOCK  12 

.51 

.20 

.06 

.25 

T 

RJCHHONO 

1.32 

.35 

.12 

.18 

T     .16 

.51 

ROCHESTER  LOCK  3 

2.83 

.70 

.07 

.52 

.04 

.88 

.13 

.14 

.08   .03 

.24 

RUSSELLVILLE 

2.4A 

.95 

.14 

.50 

.85 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

2. SO 

.70 

.61 

.09 

.50 

.70 

.20 

SALVISA  LOCK  6 

1.69 

.57 

.16 

T     .06 

.82 

SALYERSVILLE  2  SE 

2.49 

1.00 

.15 

.02 

.05 

I.IS 

.12 

5C0TTSVILLE 

.*ol 

.12 

.18 

.10 

SCOTTSVILLE  2  SW 

.761   .56. 

.03 

.05   .02 

•  10 

SEBREE 

2.ao 

.30 

.30 

1.60 

.40 

.20 

SKAWNEE  STEAH  PLANT 

.74 

.43 

.02 

.03 

.26 

T 

SHELBYVILLE 

2.B4 

.39 

.09 

1.77 

.10   .03 

T 

.06 

•  41 

5HEPMERDSVILLE 

.92 

.39 

.08 

.12 

.06 

.02 

1 

.25 

SOMERSET  1  N 

1.97 

.45 

T 

T 

T 

T 

.02 

.80 

.32 

•  38 

SPRINGFIELD 

1.61 

.70 

.81 

T 

STEARNS 

2.36 

.18 

.03 

.21 

1.20 

.21 

.53 

SUMMER  SHAOE 

1.49 

1.27 

.08 

.14 

SUMMER  SHAOE  SUBSTA 

2.43 

1.55 

.16 

.16   .06 

.51 

TATLORSVILLE 

1.31 

.40 

.17 

.02 

.06   .14 

.52 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

4.19 

.70 

.09 

.03 

.75 

.46 

.45 

.89 

.33 

.31 

.18 

TYRONE  LOCK  5 

1.73 

.42 

.03 

.67 

.04 

.09 

.08 

.40 

UNIONTOVN  DAM  49 

2.50 

1.28 

.96 

.10 

.17 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

i.je 

.42 

.32 

.05 

.07 

.13   .07 

T 

.12 

VANBUREM 

1.22 

.45 

.06 

.26 

.46 

VANCEDURG  DAM  32 

1.64 

.13 

.64 

.87 

WARSAW  MARKLAND  0AM 

.69 

.30 

T     .03 

.08 

.48 

T 

WAYNESBUR6  7  NE 

1.32 

.66 

.03 

T     .261 

•  36 

WEST  LIBERTY 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

_    -    - 

- 

-     - 

_ 

_     _     -     - 

_     _     - 

_     -     _ 

WILLIAMSBURG  2 

.66 

.02 

.03 

.19! 

T 

.42 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

.95 

.49 

.05 

T 

.02 

T 

T 

T     .10| 

.11 

.18 

WILLOW  LOCK  13 

1.19 

.06 

.03 

.111 

.^e 

•  21 

WOLF  CREEK  DAK 

1.62 

1.01 

.16   .061 

.29 

WOODBURY  LOCK  * 

2.26  1.03 

.47 

.12 

T 

.38 

.03 

.08   ,051 

1 

.09 

Additional  iafonnation  regarding  the  climate  of  Kentucky 
13,  Kentucky,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 


obtained  by  writing 


REFERENCE  NOl'ES 
State  Climatologist 


t  Weather  B\ir 
e  post  office 


Airport  Station,  Lee  TerBilnal,  Staodiford  Field,  Louisville 


ue  of  this  bulletia. 
too  late  to  be  included 


Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issoes  of  this  bulletin. 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  recei' 
Divisions,  as  used  in  "C lima to logical  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

',  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wii 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapor; 
and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


this  issue. 


Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "0.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observatl 
location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 


liles.   llonthly  degree  day  totals 
Table.   Max  and  Uin  in  "Evaporation 
taken  at  the  present 


Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  . 
different  points  for  successive  observations;  consequently  o- 


Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  ; 
asional  drifting  and  other  causes  of  local  ■ 


ow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Sanq^les  for  obtaining  measurements  are  taken  from 
riabillty  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


al  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include 


'  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground 


Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table:  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published   are  for  the 

time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 


For  those  stati' 


^j.««   .»...^w   — ^- r — -  ,  '  Ground"  Table 

24  hours  ending 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stati 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  publishetfulater  in  "Hourly  Preclpitat 
G   "Soil  Temperature"  Table.  ,  .    .  .     ^^ 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  m  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTKKH  REFERENCE  MOTES 


ground  values  ; 


"Snowfall  and  Snow  i 


ound"  Table;  and  the  Station  Index. 


reference  indicates  that  the  tbermomete 


are  exposed 


No  record  in  the  "CI Ima to logical  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  en 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  public 
-  Ho  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Tab! 
+  And  also  oj  nn  i  j.-).ie!'  date  or  dates, 
++   Fastf-.,  o'>fit;i,.?i  m.  :;jnute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Anotmt  included  In  lollowing  measurement,  ti-se  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  geuerally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  t 

on  the  roof  of  a  building. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windsliield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
U  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table  for  detailed  daily 

carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  nonth. 
R  Aaounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. J 


shelter  located 


Degree  day  data,  if 


SS  This  entry 

T  Trace ,  an  a 

V  Includes  to 

S  Observati 


VAH  This  - 


of  observr.tlon 
lount  too  small  t<i  measure, 
al  for  previous  month. 

1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day 


lumn  in  Station  ludex  means  observation  made  : 


'  sunset. 


ry  in  time  of  observatio 


Station  Index  i 


General  weather  conditions  In  the  O.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MOKTHLY  WEATHER  REVIEW,  MOHTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-RATIONAL  SDUMARY,  and  STOHM  DATA,  all  of  which  may 
be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 


Information  concerning  the  history  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  fo 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  30  ■ 
be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained 


indicated  above,  pri 


the  publication  "Substation  History"  for  this  state.   That 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may 
e  IS  cents. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.   Remittance  ind  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docoments,  Government  Printing  Office,  Washington  Z5,  D.  t. 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
SEPTEMBER  1961 


Day  Of  Month 

01 

Stalion 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

^ 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ADDISON  DAM  45 

MAX 

HIN 

69 
66 

84 
68 

86 

66 

84 
66 

88 

65 

88 
65 

88 
54 

64 
66 

86 

70 

87 
66 

86 
64 

86 
65 

87 
63 

67 
64 

70 
48 

70 
44 

70 

44 

72 

46 

74 

46 

78 
60 

78 
50 

84 
53 

66 

68 

89 
60 

89 
55 

78 
45 

72 
45 

72 
48 

64 
41 

77 
46 

81.1 
56.9 

ANCHORA&E 

MAX 
MIN 

B4 
66 

85 
69 

84 
71 

88 
68 

92 
68 

92 
69 

65 
66 

90 
68 

69 

68 

87 
66 

88 
56 

89 
67 

87 
66 

75 
56 

65 
45 

73 
42 

76 
45 

76 
46 

79 
49 

81 
60 

83 
52 

87 

61 

87 
52 

89 
53 

85 
58 

70 
42 

76 
41 

69 
48 

78 
43 

82 
66 

82.4 
68.3 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

92 
63 

91 
64 

92 
60 

91 
61 

91 
67 

89 
55 

91 
68 

86 
68 

91 
66 

90 
57 

92 
65 

92 
56 

91 
59 

97 
55 

84 
52 

67 
44 

72 
45 

75 
45 

74 
49 

74 
50 

78 
58 

82 

57 

38 
58 

69 
59 

92 
50 

89 
54 

72 

48 

75 
48 

70 

37 

76 
38 

84.5 
57.7 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

88 
65 

92 

65 

92 
67 

92 
66 

92 
64 

90 
65 

92 
58 

91 
65 

93 
65 

92 
54 

92 
65 

92 
53 

66 
62 

68 
50 

66 

40 

70 
42 

74 
42 

79 
50 

62 

60 

63 
52 

87 
53 

86 

61 

92 
52 

91 
59 

82 

46 

78 
48 

76 

45 

82 
60 

80 

60 

84.9 
67.0 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 

MIN 

87 
67 

88 
67 

88 
70 

91 
65 

92 
65 

92 
66 

89 
65 

91 
55 

91 
65 

91 
65 

91 
64 

91 
65 

89 
66 

63 
54 

58 
42 

75 
36 

77 
39 

77 
40 

81 
45 

82 

59 

86 
49 

90 
50 

91 
59 

92 
60 

90 
60 

73 
39 

79 
38 

73 
47 

84 
39 

35 
56 

35.4 
55L.9 

BAXTER 

MAX 
MIN 

91 
67 

87 
67 

89 
68 

90 
67 

66 
67 

89 
66 

91 
65 

91 
65 

90 
66 

89 
67 

89 
65 

69 
65 

90 
66 

88 
63 

75 
50 

66 

43 

71 
44 

73 
45 

75 
45 

77 
55 

79 

55 

79 

55 

86 

56 

37 
60 

90 
52 

87 
50 

74 
50 

78 
4B 

78 
48 

83 
52 

83.5 
58.1 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

86 

70 

90 
72 

87 

71 

90 
69 

91 
69 

91 
70 

87 
68 

90 
66 

69 
66 

88 
66 

90 
66 

90 
66 

68 
68 

86 
57 

66 

45 

74 
40 

76 
43 

76 
44 

78 
47 

60 
61 

87 
56 

88 
64 

90 
65 

89 
63 

86 
53 

73 
39 

78 
43 

70 
53 

32 

46 

85 

60 

84.1 
59.4 

BENHAM 

MAX 
MIN 

92 
68 

86 
69 

69 
68 

68 
69 

91 
64 

88 
64 

91 
62 

89 
53 

87 
62 

89 
63 

90 
61 

88 
63 

92 
62 

90 
65 

75 
49 

64 
39 

68 
41 

70 
45 

77 
47 

75 
52 

78 
50 

85 
54 

87 
55 

86 
66 

85 
55 

88 
52 

74 
48 

81 
44 

82 
47 

82 
53 

83.6 
56.4 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

86 

71 

87 
72 

69 
70 

88 
69 

89 
68 

66 
65 

89 
68 

89 
59 

90 
67 

90 
66 

88 
68 

88 
68 

68 
69 

85 
60 

54 
45 

71 
40 

73 
43 

73 
44 

80 
51 

82 
61 

84 
65 

88 

61 

90 
53 

91 
65 

86 

67 

80 
44 

78 

60 

75 
49 

84 
43 

86 

51 

84.0 
59.3 

BLAINE  1  w 

MAX 
MIN 

92 
62 

88 
63 

90 
64 

92 
65 

91 
65 

92 
67 

91 
65 

88 
67 

90 
66 

92 

67 

93 
65 

93 
65 

92 
59 

82 
49 

76 
37 

74 
41 

73 
42 

73 
43 

78 
67 

79 
50 

84 
62 

90 
59 

91 
59 

92 
68 

92 
52 

72 
44 

76 
42 

72 
37 

75 
39 

84.9 
65.2 

BONNIEVILLE 

MAX 
MIN 

88 
69 

88 

70 

89 
70 

90 
65 

91 
65 

97 
67 

90 
65 

90 
66 

90 
65 

90 
65 

89 
59 

90 
63 

89 
62 

79 
56 

68 

44 

74 
37 

76 
39 

76 

40 

79 
45 

81 
60 

87 
47 

89 
58 

90 
69 

90 
58 

85 
61 

70 
40 

76 
42 

71 
47 

83 
39 

84 
60 

84.2 
56.1 

BOILING  GREEN  FAA  AP 

MAX 
MIN 

86 
70 

90 
73 

68 
72 

92 

70 

91 
69 

90 
73 

90 
70 

91 
70 

91 
59 

92 
58 

95 
66 

91 
56 

92 
69 

78 
50 

66 
47 

75 
41 

76 
45 

76 
46 

79 
61 

82 

56 

89 
52 

91 
63 

93 
65 

91 
53 

64 
52 

75 
44 

60 
46 

76 
53 

86 
60 

34 
64 

85.3 
59.8 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

86 
71 

88 
70 

67 
69 

91 
68 

92 

68 

91 
69 

92 
57 

93 
69 

91 
59 

91 
68 

90 
66 

90 
57 

68 
57 

65 
68 

68 
45 

69 

40 

76 
44 

76 

49 

81 
52 

81 
64 

84 
52 

89 
61 

90 
56 

90 
63 

84 
62 

72 
44 

78 
45 

79 
50 

84 
45 

83 
57 

34.6 
59.5 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

83 
69 

85 
70 

85 
73 

88 
69 

90 
66 

90 
70 

67 
69 

88 
67 

86 
67 

89 
67 

86 
67 

88 
57 

87 
68 

86 
60 

65 
49 

71 

43 

72 

47 

73 
44 

78 

47 

81 
51 

63 
52 

87 
63 

88 
52 

89 
63 

S3 

61 

69 
47 

75 
42 

75 
52 

75 
36 

33 

59 

82. 3 
59.3 

CECILIA 

MAX 
MIN 

88 
69 

66 
70 

86 

70 

85 

67 

89 

65 

90 
68 

89 
67 

86 
68 

87 
67 

89 

56 

67 
65 

87 
65 

90 
67 

90 
67 

69 

43 

55 

38 

72 

41 

75 

41 

74 
48 

78 
50 

80 
45 

84 

50 

38 

60 

89 
69 

90 
63 

85 
38 

70 
39 

76 
41 

77 
45 

81 
50 

82.3 
56.4 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

92 

70 

89 
70 

91 
72 

92 
66 

94 
68 

96 
68 

91 
65 

92 
68 

94 
67 

94 
57 

94 
66 

93 
67 

93 
66 

69 
60 

77 
46 

76 

40 

79 
42 

79 
43 

81 
47 

86 
61 

87 
52 

67 
62 

92 
53 

93 
63 

93 
65 

72 
42 

78 
41 

79 
51 

81 
41 

85 
60 

87.3 
58.3 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 
69 

87 
70 

86 
71 

91 
70 

93 

71 

92 
59 

85 
67 

90 
67 

91 
56 

93 
69 

91 
70 

90 

70 

91 
71 

75 
65 

67 
46 

76 
44 

73 
47 

74 
45 

80 
50 

82 
64 

86 
56 

88 
55 

89 
66 

90 
66 

S4 
55 

72 
46 

76 
42 

68 
49 

75 
43 

S4 
61 

83.6 
60.0 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

94 
68 

66 
67 

91 
70 

92 
66 

92 
65 

93 
66 

93 
67 

87 
64 

91 
65 

92 
63 

93 
63 

92 
54 

93 
64 

91 
70 

78 
45 

58 

37 

75 
39 

76 
39 

76 
45 

79 
46 

83 
46 

86 

47 

91 
58 

92 
59 

93 
61 

90 
47 

74 
39 

78 
39 

70 
35 

79 
41 

86.6 
54.8 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

90 
64 

87 
65 

88 
66 

86 
65 

90 
65 

90 
65 

90 
64 

90 
64 

90 
65 

91 
65 

92 
64 

91 
64 

90 
63 

89 
63 

70 
43 

69 
38 

74 
36 

76 
43 

75 
43 

63 
47 

63 
51 

85 
51 

88 
60 

90 
52 

91 
62 

67 
42 

72 
42 

79 
42 

74 
42 

83 
42 

64.5 
65.0 

DEWEY  DAM 

MAX 
MIN 

93 
66 

87 
65 

92 
66 

91 
69 

90 
73 

92 

68 

91 
68 

90 
71 

90 
67 

90 
70 

91 
69 

91 
69 

91 
66 

90 
62 

83 
53 

73 
46 

74 
48 

74 
47 

75 
47 

74 
56 

78 
67 

82 
55 

89 
63 

90 
66 

93 
62 

88 
60 

70 
50 

76 
49 

73 
45 

78 
46 

64.6 
59.7 

DIX  DAM 

MAX 
MIN 

88 
70 

87 
69 

67 
71 

90 

70 

90 
59 

88 
6B 

90 
67 

69 
69 

90 
67 

90 
68 

89 
68 

90 
70 

69 
59 

67 
59 

66 
46 

73 
42 

74 
45 

74 
46 

81 
51 

82 
62 

65 

55 

89 
64 

90 
65 

92 
66 

89 
67 

73 
46 

78 
45 

78 

50 

80 
47 

83 
58 

84.4 
60.3 

FALMOUTH 

MAX 
MIN 

84 
68 

69 
64 

90 
68 

91 
67 

91 
62 

90 
68 

87 

67 

89 
65 

91 

67 

90 
66 

89 
66 

76 
61 

69 
45 

74 
40 

75 
43 

75 
43 

83 
48 

62 
63 

85 
49 

89 
57 

90 
57 

93 
60 

90 
62 

75 
42 

79 
41 

77 
47 

78 
36 

84 
4S 

84.1 
56.1 

FARMERS 

MAX 
HIN 

88 
70 

66 
66 

69 
66 

90 
67 

91 
66 

90 
56 

87 
65 

69 
66 

90 
67 

90 
67 

89 
67 

90 
65 

90 
65 

86 
63 

57 
49 

73 
41 

74 
43 

73 

41 

82 

48 

81 
58 

83 
51 

88 

55 

88 
58 

91 

60 

89 

59 

72   76 
54   44 

76   76 
44   47 

33 

47 

84.0 
57.5 

FLEMINGSBURG  2 

MAX 

MIN 

80 
71 

66 
67 

68 
67 

87 
66 

90 
67 

69 
66 

85 
65 

88 
67 

66 
67 

90 
67 

69 
56 

68 
65 

90 
68 

76 
57 

55 

47 

72 
40 

72 

48 

71 
44 

6C 
53 

75 
65 

80 
54 

66 
52 

85 
53 

88 

64 

87 
62 

58 

45 

73 
43 

66   72 
47   42 

82 
55 

31.3 

56.5 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

88 
69 

91 
75 

89 
72 

92 
71 

91 
70 

90 
70 

87 
69 

90 
73 

91 
71 

91 
70 

92 
69 

91 
72 

86 
70 

71 
54 

59 

48 

73 
46 

77 
50 

76 
50 

71 
51 

80 
57 

88 
60 

9C 
68 

91 
57 

91 
61 

75 
47 

73 
41 

80 
60 

58   84   87 
52   49   62 

34.0 
61.4 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 
MIN 

90 
65 

66 
69 

87 
70 

68 
68 

90 
67 

91 
66 

92 
67 

65 
68 

91 
68 

91 
67 

91 
67 

89 
66 

91 
57 

68 
58 

73 
46 

69 

43 

76 
44 

76 

46 

75 
45 

62 
50 

84 

51 

85 

51 

89 
52 

91 
62 

91 
61 

87 
47 

74 
46 

80   73   79 
45   41   41 

84.5 
57.6 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

88 
71 

90 
73 

89 

70 

90 
68 

90 
68 

90 

71 

91 
68 

91 
58 

90 
68 

90 
67 

91 
66 

69 
70 

90 
70 

81 
57 

67 
46 

74 
40 

75 
44 

76 
60 

81   83 
54   63 

68 
53 

92   91   93 
64   54   52 

87 
61 

73   80 
43   45 

75   85   85 
50   48   64 

85.1 
60.2 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 
MIN 

89 
66 

92 

71 

91 
66 

91 
69 

90 
68 

89 
67 

91 
66 

92 
55 

91 
67 

88 
67 

84 
66 

56 
44 

73 
39 

42 

77 

80   81 
44   54 

89 
64 

92 
62 

62 

71   82 
39   47 

80   86   87 
54   43   58 

85.0 
57.2 

GRAYSON  1  SE 

MAX 
MIN 

91 
62 

65 
65 

90 
68 

91 
67 

89 
58 

91 
66 

69 
67 

65 
67 

89 
56 

90 
69 

91 
67 

92 
56 

93 
67 

91 
67 

62 
51 

66 
39 

73 
43 

73 
44 

72   79 
45   56 

76 
52 

83   88   90 
52   60   61 

90   89   71 
62   54   46 

75   75   74 
45   37   37 

83.8 
57.3 

GREENSBURG 

MAX 

MIN 

89 

68 

87 
68 

68 
66 

68 

66 

91 
70 

90 
59 

90 
68 

90 
67 

92 
67 

91 
68 

90 
66 

91 
66 

90 
65 

88 
56 

71 
45 

70 
40 

75 
40 

75 
43 

75   80 
45   50 

82 
50 

86   91 
51   6C 

92 

61 

92 

61 

66   72 
44   44 

80   75   85 
46   45   46 

84.7 
57.2 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

MIN 

87 
69 

69 
73 

88 
72 

90 
69 

92 
69 

90 
58 

89 
66 

90 
69 

89 
68 

89 
67 

90 
66 

69 
66 

87 
59 

61 
58 

57 
46 

73 
41 

76 

43 

76 

44 

79   79 
48   69 

86 
63 

89   90   89 
68   66   63 

81   70   80 
62   39   43 

66   86   87 
64   46   60 

83.3 
59.9 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 

MIN 

88 
70 

69 
64 

90 
64 

90 
65 

90 
66 

69 
66 

69 
67 

69 
59 

90 
67 

89 
67 

89 
65 

88 
65 

89 
65 

85 
60 

65 

50 

71 

39 

72 
44 

72 
44 

78   81 
49   60 

82 
48 

66   87 
56   58 

88 
60 

88   82   76 
59   50   46 

75   78   83 
44   46   48 

83.6 
57.3 

HENDERSON  7  SSW 

MAX 
HIN 

87 
67 

91 

73 

86 

71 

92 

70 

93 
68 

94 
68 

90 
56 

90 
69 

92 
66 

90 
68 

91 
56 

90 
70 

86 
68 

61 
55 

69 

43 

75 
43 

78 
43 

78 
44 

81   81 
46   69 

87 
66 

90   92   91 
64   68   55 

79   74   83 
58   38   43 

72   82   86 
55   56   65 

85.1 
59.8 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

90 
69 

66 
72 

90 
74 

92 
72 

93 
58 

94 
70 

92 
70 

93 
66 

91 
56 

90 
56 

90 
68 

91 
69 

93 
70 

90 
60 

70 
66 

72 

47 

72 
41 

77 
42 

79   81 
47   60 

62 
66 

88   90   93 
62   66   61 

91   75   74 
60   40   46 

79   70   83 
54   46   56 

85.1 
59.7 

HOPKiNSVILLE 

MAX 
MIN 

90 
67 

89 
69 

90 
70 

86 
66 

91 
68 

91 
68 

92 
66 

90 
66 

90 
66 

90 
68 

89 
68 

90 
67 

69 
57 

87 
66 

66 
44 

69 
43 

75   78 
45   47 

78   80 
51   56 

81 
54 

87   91   93 
58   65   63 

92   81   75 
65   42   46 

84   74   85 
50   48   53 

84.9 
59.1 

HYDEN 

MAX 

MIN 

90 
67 

91 
65 

92 
65 

92 
65 

92 
68 

93 
66 

91 
65 

92 
66 

92 
66 

92 
66 

93 
64 

92 
65 

93 
65 

91 
60 

76 
51 

69 
43 

74   76 
43   46 

77   83 
45   53 

83 

54 

85   89   92 
54   56   50 

92   92   71 
60   48   49 

80   80   65 
48   48   52 

86.4 
57.4 

INEZ 

MAX 

MIN 

IRVINGTON 

MAX 

88 

90 

90 

93 

94 

91 

89 

92 

92 

94 

93 

92 

92 

81 

70 

76   77   76 

81   65 

88 

92   92   92 

85   74   78 

70   83   86 

65.8 

MIN 

69 

71 

71 

69 

68 

68 

68 

69 

69 

67 

66 

59 

70 

68 

43 

40   44   46 

49   62 

64 

64   69   66 

61   45   42 

52   44   64 

59.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
SEPTEMBER    1961 


Day  Of  Month 

1 

Stafion 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

H 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

JACKSON 

MAX 

MIN 

69 
64 

87 
65 

88 
60 

90 
68 

89 
66 

91 
66 

89 
65 

69 
58 

89 
57 

69 
66 

89 
66 

68 
64 

68 
55 

69 
61 

79 
52 

65 
42 

71 
41 

73 
44 

71 
42 

76 
51 

76 
53 

81 
55 

85 
57 

86 
59 

89 
61 

87 
53 

66 

*7 

74 
45 

73 
46 

78 
47 

82.5 
56.9 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

87 
69 

89 
71 

89 
71 

91 
69 

92 

70 

91 
70 

88 
68 

69 
70 

90 
67 

90 
70 

90 
59 

90 
69 

91 
68 

81 
56 

67 
45 

74 
45 

75 
47 

76 
48 

78 
52 

85 
63 

86 
55 

90 
63 

90 
65 

90 
66 

83 
60 

70 
** 

77 
47 

69 
54 

82 
47 

84 
63 

84.1 
60.7 

LEXINGTON  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

85 
69 

87 
71 

87 
71 

88 

70 

90 
70 

88 
69 

68 
57 

88 
69 

90 
70 

91 

70 

66 
70 

89 
70 

88 
59 

75 
54 

55 
48 

74 
43 

73 
50 

73 

51 

80 
53 

81 
61 

83 
56 

88 
55 

89 
66 

90 
57 

86 

53 

71 
48 

77 
49 

73 
50 

79 
47 

83 
60 

82.9 
60.9 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65 
71 

87 
66 

89 
64 

86 
65 

89 
65 

87 
63 

68 
65 

91 
65 

89 
64 

86 
54 

89 
64 

86 
63 

90 
53 

76 
55 

65 
43 

71 
36 

73 
40 

72 
41 

80 
53 

81 
54 

83 
46 

86 
57 

87 
60 

92 

60 

90 
57 

70 
42 

78 
40 

77 
44 

83 
51 

84 
53 

83.3 
55.8 

LOUISVILLE 

MAX 

MIN 

88 
75 

91 
73 

88 
76 

92 

71 

94 
74 

89 
74 

68 
71 

92 
72 

95 
74 

93 
74 

92 
72 

93 
73 

91 
72 

78 
56 

66 

50 

72 
48 

74 
52 

75 
54 

78 
55 

90 
56 

62 
58 

84 
66 

91 
71 

92 
69 

86 
58 

75 
51 

78 
49 

71 
53 

82 
47 

86 
54 

84.6 
63.9 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

87 
72 

89 
72 

86 
74 

90 
70 

92 
72 

90 
72 

88 
70 

91 
71 

90 
72 

90 
71 

89 
70 

92 

71 

90 
69 

81 
57 

69 

50 

75 
45 

76 
47 

77 
48 

61 
54 

83 
50 

86 
55 

90 
65 

90 
58 

91 
65 

86 
58 

72 
45 

78 

45 

71 
51 

80 
45 

86 

60 

64.5 
51.6 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

88 
69 

89 
74 

90 
71 

92 
69 

91 
68 

92 
71 

91 
69 

92 
66 

92 
57 

93 
57 

92 
67 

92 
58 

87 
71 

80 
56 

71 
44 

75 
43 

79 
44 

78 
45 

81 
45 

81 
51 

87 
55 

90 
68 

91 
65 

92 
61 

83 
59 

73 
39 

83 
46 

72 
55 

85 
46 

87 
66 

85.6 
59.2 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

83 
69 

85 
71 

84 
71 

86 
69 

88 
68 

87 
70 

87 
66 

87 

70 

66 
69 

86 
68 

65 
57 

83 
70 

65 
70 

87 
63 

73 
45 

71 
41 

74 

43 

74 
49 

77 
51 

79 
61 

84 
56 

87 
64 

89 
66 

88 
65 

86 
68 

70 
43 

74 
46 

75 
52 

80 
49 

83 
63 

82.1 
50.8 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

89 
71 

89 
64 

91 
65 

90 
67 

90 
68 

91 
65 

69 
66 

92 
67 

92 
66 

92 
65 

90 
65 

90 
65 

90 
54 

82 
64 

65 
51 

72 

40 

72 
43 

72 
44 

80 
50 

81 
51 

84 
51 

87 
55 

88 
61 

92 
51 

90 
51 

69 
49 

80 
47 

77 
46 

84 
50 

84 
50 

84.5 
68.1 

MAYFIELO 

MAX 
MIN 

88 
67 

91 
73 

89 
71 

91 
71 

90 
70 

94 
74 

91 

71 

92 
69 

91 
69 

91 
68 

92 
66 

90 
70 

89 
72 

62 
55 

57 
47 

73 
45 

79 
45 

60 
47 

61 
45 

80 
52 

87 
59 

87 
67 

89 
67 

91 
65 

82 
61 

74 
43 

83 
50 

63 
55 

86 
48 

87 
61 

66.0 
60.9 

MAVSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

88 
64 

84 
65 

88 
68 

88 
66 

89 
67 

91 
67 

89 
56 

65 
66 

87 
67 

89 
69 

88 
67 

90 
57 

89 
67 

69 
65 

79 
51 

65 

41 

72 

41 

72 
49 

72 

51 

79 
52 

74 
50 

83 
51 

88 
59 

89 
62 

91 
64 

87 
48 

70 
46 

75 
46 

70 
40 

72 
40 

82.! 
57.3 

HIDDLESBORO 

MAX 

MIN 

87 
69 

88 
72 

89 
67 

90 
68 

91 
68 

91 
63 

91 
65 

91 
62 

90 
63 

90 
65 

90 
64 

92 
64 

89 
65 

63 
62 

57 
51 

72 
41 

75 
42 

74 
43 

74 
52 

80 
51 

82 
50 

85 

57 

89 

63 

91 
63 

88 
61 

82 
44 

80 
50 

79 
45 

83 
50 

82 
46 

84.  S 
57.9 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

87 
71 

87 
70 

90 
68 

89 
66 

90 
66 

89 
64 

90 
56 

90 
65 

91 
65 

89 
65 

89 
64 

90 
68 

87 
57 

60 
59 

68 
47 

73 
38 

75 
40 

75 
40 

83 
50 

80 
59 

84 

49 

68 
51 

90 
62 

91 
61 

87 
62 

72 

43 

79 
42 

77 
46 

84 

47 

83 
58 

84.2 

67.1 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

85 
68 

89 
67 

86 
66 

89 
68 

89 
68 

88 
67 

87 
55 

69 
67 

88 
67 

90 
67 

89 
68 

90 
56 

69 
67 

64 
59 

68 
46 

73 
43 

75 
46 

73 
46 

81 
52 

78 
62 

84 
52 

69 

61 

90 
64 

92 
54 

89 
64 

71 

51 

78 
43 

74 
50 

78 
43 

84 
53 

83.1 
69.1 

MURRAY 

MAX 
MIN 

89 
68 

92 

74 

90 
71 

94 

70 

91 
71 

90 
70 

91 
58 

90 
57 

90 
68 

90 
58 

92 
59 

91 
72 

89 
71 

83 
52 

59 
46 

75 
44 

78 
45 

78 
46 

79 
47 

81 
47 

89 
60 

91 
68 

93 
68 

92 
65 

86 
61 

74 
47 

86 
49 

77 
56 

86 
47 

88 
52 

86.1 
50.! 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

85 
70 

89 
72 

67 
71 

90 
70 

93 
69 

92 
70 

90 
70 

92 

72 

92 

70 

92 
69 

91 
66 

90 
70 

87 
69 

81 
60 

71 
47 

78 
43 

80 
44 

60 
51 

82 
48 

83 
56 

86 
53 

86 
52 

90 
68 

90 
64 

84 
60 

77 
38 

82 
43 

74 
54 

85 
49 

86 
60 

85.! 
60.* 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

87 
69 

88 
76 

66 

73 

86 
71 

90 
69 

89 
71 

89 
69 

89 
69 

89 
68 

89 
66 

88 
68 

69 
72 

87 
70 

70 
55 

68 
49 

73 
46 

75 
45 

77 
47 

77 
45 

79 
55 

85 
50 

87 
70 

90 
69 

69 
56 

74 
46 

71 
40 

81 
48 

63 
47 

83 
47 

86 
61 

82.6 
60.: 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

90 
69 

89 
75 

68 
72 

91 
72 

91 
69 

90 
72 

90 
70 

91 
69 

90 
69 

92 
68 

91 
69 

91 

71 

88 
72 

84 
56 

59 
48 

74 
44 

77 
45 

77 
41 

79 
47 

80 
55 

86 
58 

90 
69 

91 
62 

91 
63 

88 
69 

71 
41 

82 
47 

78 
56 

84 
48 

86 
61 

85.: 
60.! 

PARADISE  STEAM  PLANT 

MAX 

MIN 

93 
69 

87 
72 

90 
71 

88 
69 

90 
68 

94 
69 

92 
68 

92 
58 

92 
68 

91 
68 

91 
56 

91 
67 

90 
66 

89 
50 

63 

41 

70 
42 

76 
41 

80 
41 

79 

49 

79 
50 

82 
52 

87 
69 

90 
65 

91 
62 

91 
59 

81 
44 

72 
40 

78 
60 

69 
45 

86 
51 

84. < 
56. 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

90 
68 

92 
66 

92 
66 

92 

70 

92 

71 

92 
70 

92 
69 

92 
67 

91 
67 

91 
58 

92 
57 

92 
69 

92 

65 

85 
53 

66 
55 

73 
46 

74 
49 

75 
48 

78 
55 

62 
61 

65 
59 

90 
56 

91 
65 

92 
66 

92 
63 

70 
65 

78 
61 

77 
50 

84 
52 

85 
52 

85. f 
61.1 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

86 
66 

91 
74 

81 
70 

93 
67 

93 
66 

91 
62 

89 
67 

89 
66 

90 
65 

89 
57 

86 
70 

82 
57 

70 
44 

70 
40 

78 
43 

75 
45 

78 
45 

79 
54 

87 
62 

90 
67 

92 

61 

91 

61 

78 
61 

72 
36 

83 
43 

73 
53 

81 
45 

83 
56 

63. < 
57.- 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

90 
70 

85 
70 

67 
68 

89 

67 

69 
67 

90 
67 

89 
67 

87 
69 

66 
68 

89 
66 

69 
66 

69 
66 

89 
67 

90 
69 

70 
45 

59 
39 

73 
44 

72 
48 

72 
52 

61 
56 

82 
51 

84 
56 

89 
63 

90 
54 

92 
65 

8e 

44 

71 
43 

77 
45 

73 
46 

80 
60 

83.' 
58.- 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

86 
70 

89 
72 

86 
70 

91 
70 

92 
68 

88 
69 

67 
57 

91 
69 

90 
66 

91 
67 

90 
58 

91 
69 

88 
58 

61 
54 

66 
48 

68 
45 

71 
40 

69 
42 

75 
53 

82 
61 

81 
68 

90 
57 

93 
65 

91 
62 

85 
69 

75 
42 

85 
46 

77 
62 

84 
47 

65 
65 

83.1 
50. 

SCOTTSVILLE 

MAX 

MIN 

89 

70 

88 

70 

87 
71 

91 

70 

92 

67 

90 
69 

91 
58 

92 
68 

89 
67 

90 
68 

90 
67 

91 
69 

90 
68 

80 
58 

56 

45 

74 
39 

75 
43 

77 
45 

82 

49 

83 

60 

89 
55 

92 
66 

93 
65 

93 
65 

87 
54 

74 

50 

79 
41 

77 
48 

87 
46 

85 
64 

86. 
59. 

SHELBYVILLE 

MAX 
MIN 

89 
68 

85 

74 

86 

71 

84 
69 

89 
68 

92 
70 

91 
58 

85 
68 

87 
69 

89 
70 

90 
64 

88 
58 

89 
68 

87 
61 

70 
44 

56 
41 

73 
44 

74 
48 

75 
50 

81 
54 

81 
54 

83 
56 

88 
64 

86 
66 

91 
67 

85   71 
44   43 

78 
49 

71 
43 

79 
45 

62. 
58. 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

86 

72 

85 

70 

86 
69 

87 
65 

90 
64 

89 
65 

90 
58 

90 
66 

89 
65 

68 
65 

66 
65 

69 
65 

85 
66 

82 
58 

65 

47 

70 
37 

72 
45 

72 
42 

79 
59 

81 
63 

62 

47 

87 
58 

88 
52 

90 
59 

86 
64 

70 
43 

77 
41 

79 
45 

82 
51 

81 
54 

82. 
58. 

STEARNS 

MAX 
MIN 

91 
66 

87 
65 

91 
65 

88 
65 

89 
62 

90 
63 

89 
64 

69 
53 

69 
64 

90 
54 

90 
53 

90 
64 

69 
64 

67 
59 

72 
47 

65 
41 

70 
44 

72 
46 

72 
46 

80 
59 

61 

50 

83 
50 

68 
61 

90 
63 

89 
52 

67 
46 

72 
44 

77 
47 

76 
48 

84 
60 

83. ( 
56. 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

90 
68 

90 
71 

66 
69 

91 
68 

90 
66 

90 
68 

89 
59 

90 
66 

69 
55 

90 
65 

90 
54 

90 
57 

89 
56 

78 
61 

66 

43 

72 
38 

74 
42 

73 
49 

81 
51 

80 
60 

85 
54 

90 
60 

91 
63 

91 
62 

85 
6C 

70 
41 

79 
43 

74 
46 

8: 

49 

84 
52 

84. 
58. ( 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

84 
71 

91 
66 

91 
69 

91 
69 

93 
69 

92 
69 

85 
65 

89 
65 

90 
58 

89 
67 

94 
69 

92 
66 

67 
58 

91 
61 

63 
49 

74 
44 

72 
49 

72 
46 

82 
50 

82 
54 

82 

55 

88 

59 

88 
68 

91 
63 

84 

51 

70 
61 

73 
48 

70 
50 

71 
41 

83 
60 

83.' 
59.- 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 
MIN 

84 
72 

87 
71 

91 
71 

90 
66 

93 
68 

93 
70 

86 
69 

90 
68 

90 
68 

90 
58 

90 
67 

91 
67 

91 
68 

78 
55 

68 

47 

74 
46 

75 
48 

74 
47 

80 
48 

82 
62 

85 
52 

82 
52 

90 
51 

90 
61 

8! 
56 

71 

46 

76 
43 

69 

44 

77 

40 

84 
56 

83.' 
59. ( 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 
MIN 

92 
62 

90 
67 

90 
65 

93 
67 

94 
57 

96 
64 

95 
55 

95 
65 

95 
55 

92 
65 

94 
64 

92 
65 

92 
55 

91 
69 

76 
49 

72 
41 

76 
41 

76 
43 

79 
41 

85 
54 

85 
49 

88 
61 

91 
62 

93 
62 

95   93 
62   48 

78 
47 

84 
45 

83 
45 

87 
49 

86. 
56. 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

MAX 
MIN 

93 
66 

83 
68 

83 
69 

67 
69 

90 
69 

93 
66 

93 
55 

86 
65 

90 
65 

89 
67 

91 
59 

91 
69 

90 
67 

90 
67 

71 
45 

65 
43 

73 
44 

75 
47 

77 
45 

64 

50 

85 
55 

84 
56 

88 

63 

89 

64 

9C 
6S 

84 

47 

72 
42 

77 
44 

71 
41 

80 
41 

83. 
67. < 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

90 
63 

85 
67 

89 
65 

88 
65 

90 
66 

91 
53 

69 
63 

92 
52 

91 
63 

91 
64 

90 
62 

90 
52 

90 
63 

89 
66 

77 
44 

67 
37 

74 
38 

75 
41 

75 
43 

61 
49 

61 
45 

87 
46 

90 
56 

91 
58 

92 

58 

8; 

42 

79 
42 

62 
48 

78 
44 

85 

44 

86. 
54. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


KENTUCKY 
SEPTEMBER  1961 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Pi 

DEWBY   DAM 
DIX   DAH 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.12 
3 

.19 
51 

.17 
15 

.14 
38 

.13 

5 

.18 
44 

.19 
5 

.18 
24 

.14 
2 

.21 
11 

.51 
4 

.14 
13 

.12 

1 

.22 

7 

.18 
3 

.17 
34 

.13 
2 

.05 
4 

.14 
2 

.18 
5 

.16 
2 

.16 
3 

.16 
4 

.19 
9 

.02 
2 

.20 
20 

.17 
5 

.28 
105 

.06 
27 

.10 
108 

.10 
10 

.14 
26 

.17 

5 

.17 
26 

.08 
4 

.20 
34 

.10 

6 

.19 
25 

.01 
3 

.12 
9 

.50 
3 

.20 
12 

.14 
6 

.20 
10 

.16 

4 

.08 
9 

.06 
2 

.12 

7 

.10 
1 

.34 
22 

.15 
19 

.19 

56 

.12 
3 

.03 

5 

.07 
3 

.26 

11 

.10 

4 

.12 
33 

.00 
8 

.17 
29 

4.26 
163 

5.12 
790 

Dix  Dam  -  Evaporation  pan  is  coated  with  aluminum  paint  inside  and  out  each  year  before  being  placed  in  operation. 


See  Beference  Notes  Following  station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
SEPTEMBER  1961 


AVERAGE  TEMPERATURE 


KENTOCKY 
SEPTEMBER  1961 


Vj^r    y^o  !K/^  1    <"°  L 


"     S         '.-•         So     " 


k 


STATION  INDEX 


^ 

ta 

OBSERVAnON 

d 

z 

s 

W 

i 

TIME  AND 
TABT.FS 

STATION 

a 

COUNTY 

< 

E 

3 

OBSERVER 

It 

g 

3 

i 

1 

i 

1 

AOOISON  DAK  4» 

^0031 

BRECKIHRIOGE 

37  55 

86  3* 

380 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALBANY  «  H 

0063 

CLINTON 

36  45 

1000 

7A 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

AUCHOBAGE 

0155 

JEFFERSON 

36  16 

65  33 

700 

7P 

CHARLES  G.  BARRET 

ASHLAND 

025* 

36  27 

82  36 

ASHLAND  WATER  PLANT 

BARBOURVILLE 

03«: 

KNOX 

36  52 

83  53 

1000 

6P 

UNION  COLLEGE 

eARDSTOWH  S  J  PREP  SCH 

0397 

NELSON 

a 

37  48 

65  26 

631 

5P 

5P 

H 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOl 

BAXreR 

1164 

C.  HOMER  NOLAN 

BEAVER  DAM 

0*90 

Ohio 

37  25 

66  52 

6P 

6P 

H 

BENHAH 

0595 

36  58 

82  57 

1585 

8 

8A 

C.  C.  WHITEAKER 

BENTON 

0611 

MARSHALL 

36  51 

68  20 

395 

JAMES  H.  MILLER 

BENTON  2 

0615 

MARSHALL 

36  51 

86  20 

305 

5P 

RADIO  STATION  WCBL 

BEREA  COLLEGE 

0619 

MAO I  SON 

1070 

6P 

JAMES  A.  GROSSMAN 

BEREA  WATER  WORKS 

0624 

MADISON 

37  3: 

6*  15 

1010 

MRS.  LAURA  B.  GABBARD 

BLAINE  1  W 

0752 

LAWRENCE 

6A 

JOHN  LEE  BURTON 

BONHIEVILLE 

085* 

HART 

3 

37  23 

65  5* 

66* 

5P 

BOWLING  GREEN 

090* 

WARREN 

37  00 

66  26 

536 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

BOWLING  GREEN  SU6STA 

0907 

WARREN 

; 

37  01 

86  26 

5A 

TVA-639 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

0909 

36  58 

53; 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRENT  OAH  36 

0976 

CAMPBELL 

39  03 

8*  25 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BUCKHORN 

1080 

PERRY 

4 

37  21 

936 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

eUROlNE  2    NE 

1120 

PIKE 

J 

37  13 

62  35 

1643 

8A 

f. 

EDWIN  E.  JOHNSON 

BURKESVILLE 

1137 

CUMBERLAND 

z 

36  47 

85  22 

600 

7A 

MARVIN  M.  LEE 

CADIZ  LOCK  E 

1206 

TRIGG 

36  46 

67  56 

364 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CALHOUN  LOCK  2 

1227 

37  32 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPBELLSVILLE 

1256 

TAYLOR 

37  20 

65  Zl 

771 

6P 

ALVA  MC  KINLEY 

CANEYVILLE 

129* 

GRAYSON 

37  25 

66  30 

600 

7A 

G.  V.  COX  SR. 

CARROLLTOH  LOCK  1 

13*5 

CARROLL 

* 

38  41 

85  11 

460 

4P 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CECILIA 

1*06 

8 

37  40 

85  57 

734 

WILLIAM  S.  VERTREES 

CLAY  CITY  1  WNW 

1576 

712 

JOEL  W.  HOUNTZ 

CLERMONT  1  SSE 

1611 

BULLITT 

8 

37  55 

85  40 

SP 

5P 

BERNHEIM  FOUNDATION 

CLINTON 

1631 

HICKMAN 

36  41 

89  00 

390 

t 

WOODSON  0.  FRANKLIN 

C08B 

1663 

CALDWELL 

2 

36  59 

87  47 

490 

7A 

MRS  BENNIE  B.  WHITE 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

170* 

ESTILL 

84  06 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

1855 

BOONE 

39  04 

84  40 

869 

HID 

Hit 

C  HJ 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

CUMBERLAND  FALLS  SI  PK 

1969 

WHITLEY 

2 

36  50 

84  19 

1070 

5P 

KY.  OEPT.  OF  CONS. 

CYNTHIANA 

1998 

HARRISON 

5 

38  23 

8*  18 

664 

7A 

H 

MARSHALL  HILL 

CYNTHIANA  2 

2003 

HARRISON 

3 

36  23 

6*  17 

8A 

8/ 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

DANVILLE 

20*0 

BOYLE 

4 

37  39 

8*  46 

R.  P.  COLOIRON 

DAVELLA 

2053 

MARTIN 

1 

37  48 

70C 

Q 

DELPHIA  1  E 

2132 

PERRY 

4 

37  02 

83  07 

1660 

eA 

THOMAS  M.  GRAHAM 

OEMA 

2139 

KNOTT 

1 

37  25 

82  48 

850 

c 

HATTIE  B.  BARNEY 

DEWEY  OAH 

2160 

FLOYD 

1 

37  *5 

62  47 

653 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DIX  0AM 

221* 

MERCER 

4 

37  48 

7A 

PHILLIP  0.  THACKER 

i  DUNDEE  2  SE 

2358 

MUHLENBERG 

3 

37  33 

66  43 

431 

jf 

c 

JESSE  L.  HUFF 

1  OUNMOR 

2366 

MUHLENBERG 

3 

37  05 

87  00 

592 

7A 

1  OYER 

2391 

BRECKENRIDGE 

3 

37  43 

66  13 

793 

c 

LENA  BLAIR 

EDDYVILLE  LOCK  F 

2**5 

LYON 

37  03 

86  05 

420 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EDMONTON 

2469 

METCALFE 

3 

37  00 

85  37 

7A 

c 

ELUABETHTOWN 

2510 

3 

37  41 

RADIO  STATION  WIEL 

1  ELKHORN  CITY 

2528 

PIKE 

1 

37  16 

82  21 

800 

7A 

EDKOND  0.  BENNETT 

ELKTON  2  S 

25*8 

TODD 

2 

36  47 

87  10 

«0 

7A 

S.  RICHARD  ANDERSON 

FALMOUTH 

2775 

PENDLETON 

5 

38  *0 

8*  20 

660 

6P 

7A 

FRANK  H.  LAWSON 

FARMERS 

2791 

5 

36  09 

668 

*P 

MRS.  C.  C.  STAMPER 

{  FLEMINGSBURG 

2903 

FLEMING 

5 

38  25 

7A 

MRS.  ALHYRIA  B.  HALL 

FLEMINGSBURG  2 

2906 

FLEMING 

5 

36  25 

83  45 

911 

6P 

MID 

c 

FORD  LOCK  10 

2953 

MADISON 

4 

37  5* 

84  16 

660 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

2961 

CR  I  TTENDEN 

7 

37  28 

356 

MID 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKFORT  LOCK  * 

3028 

FRANKLIN 

* 

84  52 

504 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN  1  E 

3036 

S I  HP SON 

3 

36  *3 

86  3* 

7A 

MRS  KATIE  0.  NEAL 

FREEBURN  2  SW 

30*6 

PIKE 

1 

37  33 

82  10 

730 

8A 

MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 

FRENCMflUHG 

3052 

MENIFEE 

5 

37  57 

83  39 

864 

7A 

MISS  ESTHER  WILSON 

GAMALIEL  1  S 

3112 

MONROE 

3 

36  38 

65  4B 

759 

7A 

E.  GUY  DECKARD 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

319* 

SCOTT 

4 

36  12 

688 

8A 

WILLIAM  F.  BRAHBLETT 

GEST  LOCK  3 

3203 

HENRY 

38  25 

84  53 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLASGOW 

32*1 

BARREN 

3 

37  00 

85  55 

780 

7A 

EMILY  M.  BEAM 

GLASGOW  WKAY 

32*6 

BARREN 

3 

37  00 

65  55 

808 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WKAY 

GLENOALE  1  E 

3252 

HARDIN 

3 

37  36 

85  54 

710 

7A 

DEWEY  S.  HILL 

GOLDEN  POND  8  N 

3295 

TRIGG 

2 

36  5* 

86  00 

393 

4P 

4P 

FISH  ♦  WLDLF.  REFUGE 

GRANT  DAM  3B 

7 

38  59 

84  50 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRAYSON  1  SE 

3392 

CARTER 

7 

38  19 

82  56 

900 

6A 

6A 

ALBERT  G.  SMANAGAN 

GREENS6URG 

3*30 

GREEN 

3 

37  15 

85  30 

630 

7A 

7A 

HOWARD  PICKETT 

GREENSBURG  1  S 

3*35 

GREEN 

595 

ROBERT  C,  LANDERS 

GREENVILLE  2  W 

3451 

37  12 

87  12 

519 

C.  R.  LOVELL 

HALEYS  MILL 

3539 

CHRISTIAN 

3 

37  03 

c 

CLEATUS  E.  BRINKLEY 

HARTFORD  6  NW 

3652 

OHIO 

3 

37  32 

66  5* 

429 

8A 

DAVID  K.  CARSON 

HAZARD 

3709 

PERRY 

., 

37  15 

63  12 

869 

c 

H.  A.  BAILEY 

HAZARD  WATER  WORKS 

3714 

PERRY 

(, 

37  15 

83  11 

880 

7A 

H 

LEE  J.  HOGSTON 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

37*1 

LEE 

663 

5P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  7  SSW 

3762 

HENDERSON 

7 

37  45 

87  38 

382 

6P 

6P 

H 

FRANK  STREET 

HERNOON 

3798 

CHRISTIAN 

2 

36  44 

87  3* 

512 

c 

C.  W.  KEATTS 

HICKMAN  1  E 

3816 

FULTON 

^ 

36  34 

89  10 

362 

7A 

7A 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

HICKSVILLE 

3821 

GRAVES 

9 

36  48 

88  30 

440 

7A 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3837 

JESSAMINE 

* 

37  *9 

544 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HINOMAN 

37  20 

82  59 

5P 

LUTHER  RITCHIE 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

3929 

LARUE 

3 

788 

c 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

HOPKINSVILLE 

3994 

CHRISTIAN 

2 

36  51 

67  30 

540 

7A 

7A 

H 

NEWELL  F.  SMITH 

4093 

LESLIE 

37  10 

63  23 

690 

7A 

MRS.  FERN  F.  ELAM 

INEZ 

♦134 

MARTIN 

1 

37  52 

82  32 

6P 

UNITED  FUEL  GAS  CO. 

4165 

BRECKINRIDGE 

3 

37  53 

66  17 

6P 

FLOYD  G.  ROBBINS 

JACKSON 

4196 

BREATHITT 

4 

37  33 

63  23 

795 

7A 

7A 

JAHES  0.  MALONEY 

JEREMIAH 

4255 

LETCHER 

4 

37  10 

82  56 

1160 

7A 

HOB ART  ISDN 

KEENE  1  SSW 

4369 

JESSAMINE 

li 

37  57 

64  36 

941 

7A 

KENTUCKY  OAH 

4414 

LIVINGSTON 

9 

37  01 

362 

5A 

TVA-379-A 

LA  GRANGE  2  NNW 

4595 

OLDHAM 

7 

38  26 

85  23 

880 

5P 

S.  R.  VARABLE 

LANCASTER 

4620 

GARRARD 

* 

37  37 

84  35 

6A 

KENTUCKY  UTILITIES  CO, 

LEITCHfiELD 

4703 

GRAYSON 

3 

37  29 

86  18 

642 

6P 

BA 

CLYDE  STlKELEATHER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

4746 

FAYETIE 

* 

38  02 

84  36 

979 

HID 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LIBERTY 

4755 

CASEY 

3 

772 

7A 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

4825 

JESSAMINE 

* 

37  *5 

e*  35 

521 

c 

CMPS  OF  ENGINEERS 

LLOYD  GREENUP  0AM 

4848 

GREENUP 

7 

36  39 

62  52 

537 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

+-♦ 

M 

OBSERVATION 

g 

2 

P| 

i 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

s 

COUNTY 

< 

2 

OBSERVER 

if 

Q 

- 

1 

i 

ei 

^ 
t 

LOCKPORT  LOCK  2 

*a57 

HENRY 

38 

26 

58 

485 

~6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

37 

773 

HUBERT  BURGHER 

LONDON 

4893 

LAUREL 

37 

04 

1195 

c 

KNOXVILLE  FERTILIZER  CO 

LONDON  FAA  AP 

4896 

LAUREL 

2 

05 

05 

1191 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

LOUISA  2 

49*6 

LAWRENCE 

1 

38 

36 

565 

8A 

c 

HAROLD  C.  FERGUSON 

LOUISVILLE 

*949 

JEFFERSON 

36 

1^ 

46 

»62 

MID 

HID 

c 

LOUISVILLE  G.*E.  CO. 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLO 

4951 

JEFFERSON 

38 

13 

40 

556 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1  LOUISVILLE  WB  AP 

JEFFERSON 

11 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

JEFFERSON 

38 

17 

48 

40: 

6i 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOVELACEVILLE 

4967 

BALLARD 

36 

50 

370 

5P 

5P 

BLAINE  MAL0N6 

LUCAS 

5002 

BARREN 

3 

36 

53 

02 

738 

(. 

MILLARD  E.  FOSTER 

MADISONVILLE  1  SE 

5067 

HOPK 1 NS 

3 

37 

1< 

29 

*39 

5P 

7A 

7A 

Q 

HOMER  WELBORN.  JR. 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

3 

37 

800 

5P 

IP 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

MANCHESTER  *  SE 

5111 

CLAY 

06 

43 

6P 

NORA  S.  WHITE 

MARTIN  1  SSW 

5171 

FLOYD 

37 

656 

7A 

JAMES  0.  HUGHES 

MAYFIELD 

5230 

GRAVES 

6 

36 

44 

39 

364 

6P 

7A 

MAYFIELD  ELEC.t  WTR. CO. 

MAYSVILLE  DAM  33 

MASON 

42 

515 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MC  KEE 

5291 

JACKSON 

1000 

HRS.WINNIE  W.  HORAN 

MC  KINNEYSBURG 

5301 

PENDLETON 

38 

36 

1< 

c 

RICHARD  T.  SYDNOR 

META 

5370 

PIKE 

37 

3* 

27 

730 

WS.  EOIIM  J.  SMITH 

MIOOLESBORO 

5389 

BELL 

2 

36 

37 

^3 

1130 

5P 

7A 

„ 

MRS.  LELA  M.  HERRELL 

MIODLESBORO  SEWAGE  PL 

5394 

BELL 

36 

*3 

(; 

CITY  OF  MIDDlESBORO 

MIDWAY 

5407 

WOODFORD 

*: 

CITY  OF  MIDWAY 

MILLERSBURG 

5430 

BOURBON 

38 

18 

789 

c 

CITY  WATER  WORKS 

MILLERSIOWN 

5438 

GRAYSON 

3 

37 

27 

03 

588 

7A 

H 

OVA  M.  LAWLEH 

MONTICELLO 

5524 

WAYNE 

2 

36 

50 

50 

928 

6P 

7A 

„ 

ALVIN  L.  BERTRAM 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

5555 

ROWAN 

38 

i: 

26 

770 

C 

PROF.  HENRY  C.  HaGGAN 

MOUNT  STERLING 

56*0 

MONTGOMERY 

56 

930 

FRED  CARTMILL 

MUNFOROVILLE 

5684 

HART 

3 

37 

62* 

7A 

c 

SHERMAN  C.  PUCKETT 

»»JRHAY 

5694 

CALLOWAY 

9 

36 

36 

2< 

622 

6P 

6P 

MURRAY  STATE  COLLEGE 

OLIVE  HILL  2  WNW 

6013 

CARTER 

36 

19 

12 

895 

c 

GEORGE  E.  DUVAL 

OLNEY 

6020 

HOPKINS 

37 

1* 

47 

533 

8A 

MELVIE  PARLEE  NEISZ 

ONEIDA 

6028 

16 

39 

750 

MRS.  ANNA  L.  BROWN 

ONEONTA  DAN  35 

6033 

CAMPBELL 

38 

58 

18 

512 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OWENSBORO  2  W 

6091 

DAVIESS 

37 

46 

09 

420 

6P 

7A 

H 

VIRGIL  D.  CLARK 

OWENSBORO  0AM  46 

6096 

DAVIESS 

37 

47 

07 

40* 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

6110 

MC  CRACKEN 

37 

04 

46 

398 

MID 

MID 

FED,  AVIATION  AGENCY 

PADUCAH 

MC  CRACKEN 

340 

6P 

SP 

WESTERN  P.  LACKEY 

PADUCAH  SEWAGE  PLANT 

6117 

MC  CRACKEN 

37 

06 

3( 

c 

CITY  OF  PAOUCAH 

PAINTSVILLE 

6136 

JOHNSON 

1 

" 

49 

46 

620 

7A 

JESSE  FAIRCHILD 

PARADISE  STEAM  PLANT 

6155 

MUHLENBURG 

9 

37 

16 

59 

402 

7A 

7A 

f. 

TVA-76* 

PIKEVILLE 

6353 

PIKE 

I 

37 

31 

666 

SP 

8P 

C  H 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PINEVlLLE 

6364 

SELL 

45 

4^ 

1002 

FOLEY  PART  IN 

PRINCETON 

6575 

CALDWELL 

2 

37 

06 

529 

5P 

5P 

ALTON  H.  HARVILL 

RAVENNA  LOCK  12 

6679 

ESTILL 

* 

37 

40 

57 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RICHMOND 

6605 

MADISON 

^ 

37 

,4 

8* 

1122 

BA 

THOMAS  C.  HERNDON 

ROCHESTER  LOCK  3 

6882 

OHIO 

3 

37 

13 

86 

5* 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RUSSELLVILLE 

3 

36 

590 

6P 

WS.  GLADYS  TALLEY 

RUSSELLVILLE  SUBStA 

7054 

LOGAN 

576 

7A 

SADIEVILLE 

7074 

SCOTT 

♦ 

38 

2^ 

64 

33 

c 

MRS.  TRESSIE  A.  RALSTOr 

ST  MARY 

7096 

MARION 

B 

37 

35 

85 

21 

743 

c 

JOHN  B.  BAUER 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

WOODFORD 

* 

37 

56 

84 

4< 

490 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SALYERSVILLE 

7129 

MAGOFFIN 

5 

859 

c 

STANLEY  GARDNER 

SALYERSVILLE  2  SE 

713* 

MAGOFFIN 

5 

44 

63 

03 

920 

FORREST  C.  WILLIS 

SCOTISVILLE 

7215 

ALLEN 

36 

12 

770 

5P 

5P 

NOBLE  ALLEN 

SCOTTSVILLE  2  SW 

7220 

ALLEN 

3 

36 

44 

86 

13 

760 

7A 

MRS.  IDELL  f.  DEERING 

SEBREE 

7234 

WEBSTER 

36 

32 

350 

6P 

PAUL  0.  TOMPKINS 

7311 

MC  CRACKEN 

88 

5A 

TVA-709 

SHELBYVILLE 

7324 

SHELBY 

E 

38 

13 

n 

8*1 

7A 

7*1 

VIRGIL  D.  CROUCH 

SHEPHERDSVILLE 

7334 

BULLITI 

e 

38 

00 

85 

44 

446 

Bd 

OVID  K.  MAGRUOER 

SMITHFIELD  4  S 

7473 

SHELBY 

B 

38 

20 

65 

16 

862 

t 

GEORGE  E.  SIMPSON 

SOMERSET 

7506 

PULASKI 

2 

37 

64 

31 

1050 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SOMERSET  1  N 

7510 

PULASKI 

2 

1050 

6P 

6P 

RADIO  STA  WSFC 

SPRINGFIELD 

7604 

WASHINGTON 

^ 

37 

41 

65 

14 

7A 

WM.  H.  GOATLEY 

STEARNS 

7677 

HC  CREARY 

2 

36 

43 

84 

29 

1*20 

7A 

7A 

c 

MRS  GLADYS  M.  GRIFFITH 

SUMMER  SHADE 

7600 

METCALFE 

3 

36 

53 

85 

43 

86* 

6P 

6P 

H 

CHAS.  H.  HC  HURTREY 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

7605 

METCALFE 

3 

36 

53 

85 

40 

TVA-6a* 

TAIHAM  SPRINGS 

52 

85 

09 

692 

R.  C.  OEDHAN 

TAYLORSVILLE 

79*{ 

SPENCER 

a 

36 

02 

7A 

MRS.  KATHRYN  B.  CAHR 

TOMPKINSVILLE  WTR  HKS 

8060 

MONROE 

3 

36 

*2 

85 

*1 

905 

c 

TOMPKINSVILLE  WATER  HKS 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

814* 

TRIGG 

9 

36 

45 

68 

05 

390 

7A 

TVA-680 

TYRONE  LOCK  5 

ANDERSON 

* 

38 

02 

51 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNIONTOWN  DAM  49 

8197 

UNION 

7 

37 

67 

57 

368 

Q 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

8246 

JESSAMINE 

4 

37 

51 

84 

26 

571 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VANSUREN 

8250 

ANDERSON 

8 

37 

58 

85 

10 

- 

7A 

EVERETT  H.  HC  GAUGHEV 

VANCE6URG  DAH  32 

8259 

LEWIS 

7 

36 

83 

21 

525 

6P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WARSAW  MARKLAND  OAH 

6446 

GALLATIN 

7 

36 

46 

8* 

58 

466 

HID 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8486 

LINCOLN 

37 

1215 

MRS.  RITA  RIDDER 

WEST  LIBERTY 

8551 

MORGAN 

5 

37 

55 

83 

IS 

790 

7A 

7A 

ARNOLD  0.  HELTON 

W1LL1AHS8URG  2 

8709 

WHITLEY 

2 

36 

43 

a* 

09 

985 

8A 

ESTIL  M.  MEADOWS 

WILLIAHSTOWN  5  WSW 

8714 

GRANT 

4 

38 

64 

38 

914 

7A 

M 

HENRY  NORTHCUTT 

WILLOW  LOCK  13 

4 

6*9 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOLF  CREEK  DAM 

8807 

RUSSELL 

2 

36 

52 

85 

09 

585 

8A 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOODBURY  LOCK  * 

862* 

BUTLER 

3 

37 

11 

86 

36 

504 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NEW  STATIONS 

BROWNSVILLE 

1047 

EDMONSON 

3 

37 

12 

66 

16 

557 

7A 

MRS.  TEHPIE  LOU  SMITH 

RENFRO  VALLEY 

6746 

HOCK  CASTLE 

2 

37 

23 

84 

20 

1060 

5P 

5P 

PUBLICATION  ENDED 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

10*6 

3 

12 

66 

405 

EFFECTIVE   9/61 
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OCTOBER  1961 
Volume  56      No.  10 


ASHEVILLE:  1961 


THE  L. 

JA[J  2 


KENTUCKY  -  OCTOBER  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   88°  on  the  13+  at  3  stations 
Lowest  Temperature:   17°  on  the  27th  at  Cynthiana  2 

Greatest  Total  Precipitation:   3.96  inches  at  Dewey  Dam 

Least  Total  Precipitation:   0.06  inch  at  Elizabethtown 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.00  inches  on  the  1st  at  Turkey  Creek 

School 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   Trace  at  Frankfort  Lock  4  and 

Benham 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   None 


-  120  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
OCTOBER  1961 


WESTERN 

BEAVER  DAM 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 

HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MAOISONVILLE  1  SE 

MAYFIELD 

OWENSBORO  2  W 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PRINCETON 
RUSSELLVILLE 

DIVISION 

CENTRAL 

ADDISON  DAM  *5 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
ELIZABETHTOWN 
GLASGOW  WKAY 

6REENSBURG 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
SCOTTSVILLE 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 

BLUE  GRASS 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

DIX  0AM 
FALMOUTH 
FLEMIN6SBURG  2 
FRANKFORT  LOCK  4 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAYSVILLE  DAM  33 

MOUNT  STERLING 

RICHMOND 

SHELBYVILLE 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

DIVISION 

EASTERN 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
8ENHAM 
BLAINE  1  W 

DEWEY  DAM 
FARMERS 
GRAYSON  1  SE 
HEIDELBERG  LOCK  1* 
HINDMAN 

HYOEN 

INEZ 

JACKSON 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER  *  SE 


Temperature 


73. 3M 
74. OM 
71, 
75. IM 
73. 2M 

73.6 
75.1 
73.5 


73.3 
71.7 
74.5 


74.1 
71.4 
72.3 

72. 6M 

69.3 

74.8 

72.2 

72.5 

72.7 
72.3 
70.8 
72.6 
70.0 

71.8 
73.5 
71.0 
72.6 


73.7 

71.5 

69.4 

72.8 

71.4 

73.3 

72.3 

68.7 

72.3 

69.8 

70.7 

72.4 

70.7 

70.5 

70.7 

70.6 

71.4 

72. IM 

70.1 

71.5 

M 

71.3 

73.4 

71,2 

71.5 

72. 4M 

74.2 

69.3 

69.6 

73.1 

42.  4M 
45. 2M 

47.1 
43.5 
43.3 
44.3 
45.7 

47.3 


46.8 
43.7 


42.3 
45. 2M 


42.2 
44.0 


44. 2M 

41.7 

44.4 

41.4 

44.5 

40.2 
45.9 
47.2 
48.7 
45.8 

46.5 
46.0 

43.0 
37.5 


44.9 
44.8 


42.1 

46.1 
40.7 
43.8 
40.5 
46.3 

41  .4 
44.2 
43.8 
43.5 

43.9 


40.9 
39. 7M 


38.3 

42.7 
40.9 
40.1 
40.3 
39. 7M 

40.5 


59. 6M 
58. 2M 
59. 
58. 8M 
59. 2M 

60.4 


59.4 

50.2 
59.5 
58.9 
60.7 
58.8 

57.9 
69. IM 


58.0 
56.3 
58.6 


59.6 
56.8 
58.5 

56.5 
59.1 
59.0 
60.7 
57.9 

59.2 

39.8 
57.0 
55.1 

57.8 


59.3 
58.2 
58.1 
55.7 
56.8 

59.7 
56.5 
56.3 


55.1 
58.3 
57.3 


56.9 
57.4 


56.2 
55. 9M 
55.7 
56.2 

M 

57.0 
57.2 
55.7 
55.9 
55. IM 

57.4 

54.8 
54.9 
57.0 


-  1 

-  1.3 


.2 

2.1 


2.1 
.2 


24  27 
22  27 
24 
22 
25 


190 
231 
192 
215 
198 

159 
214 
223 
202 
188 

191 
190 
217 
169 

215 

224 
194 


337 
239 
223 
271 
207 

214 
305 
182 
253 
212 

271 
200 
198 
160 
232 


27 

199 

27 

186 

27 

252 

27 

307 

27 

190 

27 

215 

27 

226 

27 

296 

28+ 

258 

27 

190 

27 

261 

27 

273 

28 

271 

27 

225 

28+ 

277 

27 

224 

27 

249 

27 

259 

27 

238 

27 

263 

27 

273 

27 

273 

27 

284 

27 

254 

27 

27 

248 

27 

244 

27 

292 

27 

280 

28 

275 

28+ 

244 

28+ 

312 

27 

314 

27 

251 

Precipitation 


Q.  E    E 


.69 
2.83 
2.37 

.74 
.91 


.84 

1 

1.24 
i.34 
2.70 

2.07 
2 


2.13 
2.23 
1.29 
1.13 
3.94 

1.46 
1.72 
1.69 
.06 
1.69 

1.50 
1.79 
2.41 
2.70 
2.00 

1.97 
2.31 
1.53 
1.30 

1.83 


1.00 

1.54 

1. 

.67 

.92 

.99 
1.38 

.90 
1.20 

.88 


1.23 
2.37 


1.02 
1.41 


.98 
1.55 


.76 

-  1.56 

1.76 

-   .54 

1.07 

1.96 

-   .45 

1.59 

-   .58 

1.45 

-   .84 

1.25 

-  1.02 

2.89 
2.61 
3.07 
3.88 
3.72 

3.95 
1.91 
2.47 
2.93 
3.80 

2.85 


.19 
2.05 
1.34 

.35 

.42 

2.25 


.44 
1.12 

.85 
1.23 
1.84 

.95 

1.13 


1.54 
1.52 


1.36 

.63 

1.52 

1.45 

.03 

.51 

.52 
1.38 
1.41 
2.30 
1.48 

.55 
.92 


1.10 
.19 


.73 
1.10 

.95 
2.00 
1.47 

1.02 

.94 

.50 

1.15 

1.70 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 
0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


KENTUCKY 
OCTOBER    1961 


Temperat 

ura 

Precipitation 

5  1 
<  s 

2  1 
<  S 

ffl 

at 
< 

1  -2  S 
III 

Q    u.    »- 

1 
I 

1 

1 

1 

No.  of  Days 

1 

~  S  i 

>- 

6 

S 

Sno 

«,  Sleet 

No.  of  Days 

Starion 

Mox. 

M 

o. 

1 

Q    0 

«  o 
1  i 

« 

1 

1 

o 

1 

o 

0 

o 

-11 

si 

a  2 

5  1 

MIDDLESBORO 
MONTICELLO 
RENFRO    VALLEY 
SOMERSET    1    N 
STEARNS 

71.9 
72.1 
71. 6M 
70.5 
70.3 

41.7 
'.3.3 
41. IM 
42.0 
41.8 

56.6 
57.7 
56. 4M 
55.3 

56.1 

84 
85 
82 
82 
82 

12 
12 
13 

12  + 

13  + 

20 
22 
19 
20 
26 

27 
27 
27 
27 
2  8+ 

257 
239 
270 
272 
283 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
4 
4 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

2.08 
1.35 
1.79 
1.80 
1.98 

1.01 
.44 
.75 
.55 
.86 

3 
3 
3 
3 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
7 
5 
6 

1 
0 
1 
1 

1 

1 

0 
0 
0 
0 

VANCEBURG    0AM    32 
WEST    LIBERTY 
WILLIAMSBURG    2 

71.0 
72.9 
74.1 

43.9 
37.0 
41.4 

57.5 
55.0 
57.8 

-    1.3 

84 
87 
87 

13  + 

1 
13 

29 

19 
24 

27 
28 
28+ 

241 
313 
235 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

2 
6 

4 

0 
0 
0 

1.95 
2.44 
2.47 

-       .33 
.32 

.59 
.87 
.63 

2 
2 

3 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

6 

4 
6 

1 
2 
2 

0 
0 
0 

DIVISION 

56.4 

-    1.9 

2.61 

.39 

T 

1 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 
p.h. 

Relati 

ve     humidity   averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

c 

station 

1 

£ 

f  Is 

III 

1 

s 

> 

< 

II 

0       1 
|-o| 

5     J 

s 
II 

o  H 

o  m 

o  E- 
o  m 

g 

a 

s 
g 

01 

0> 

T 

o 
o 

4 

H 

III 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

s 

19 

8.4 

23++ 

ssw 

28+ 

70 

80 

51 

54 

5 

3 

3 

0 

1 

0 

12 

5.2 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

s 

17 

8.2 

25++ 

w 

30+ 

76 

85 

50 

61 

4 

2 

3 

0 

0 

0 

9 

_ 

4.2 

LOUISVILLE    WB   AIRPORT 

SE 

15 

6.8 

24 

N 

14 

81 

87 

56 

59 

3 

3       j      2 

0 

1 

0 

9 

66 

4.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


AOOISON  DAM  45        // 

ALBANY  I*    N 

ANCHORAGE 

ASHLANO 

BAReOURVILLE 

6AR0ST0WN  S  J  PREP  SCH 

8AXTER 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BENTON  2 

BEREA  COLLEGE 
8EREA  WATER  WORKS 
BLAINE  1  W 
BONNIEVILLE 
BOWLING  GREEN 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRENT  DAM  36 
8R0WNSV1LLE 
BURDINE  2    NE 

8URK.ESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 
CAMPBELLSVILLE 
CANEYVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CECILIA 

CLAY  CITY  1  WNW 

CLERMONT  1  SSE 

C06B 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 
COVINGTON  W8  AIRPORT 
CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 
CYNTHIANA 
CYNTHIANA  2 


2.13  1-64 
1.54 
2.23  1.62 


.09   .21 

.73   .29 
.34  1.10, 


1.7? 

.63 

.»7 

i.n 

.6<. 

.02 

2.92 

.60 

.45 

.05 

2.9? 

1. 10 

.24 

.03 

3.9'. 

1.36 

f 

.01 

2.18.   .71 


3.27  2.fc8 


46 

,04 

34 

1 

.b2 

54 

D 

.90 

72 

1 

.52 

73 

69 

1 

.4b 

93 

2 

.03 

13       14       15 


16       17       18 


25      26       27 


DANVILLE 

.92 

DELPHIA  1  E                1 

3. OS 

OEWEY  DAM 

3.96 

DIX  DAM 

.99 

DUNDEE  2  SE 

2.45 

2.06 

DUNMOR 

3,47 

2.02 

EODYVILLE  LOCK  F 

1.24 

EDMONTON 

1.13 

ELIZABETMTOWN 

.06 

ELKHORN  CITY 

3.60 

ELK TON  2  S 

2.  86 

1.22 

FALMOUTH 

1.36 

.29 

FARMERS 

1.91 

.03 

FLEMINGSBUR6 

1.59 

FLEMINGSBURG  2 

FORD  LOCK  10 

,95 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  4 

1.20 

.63 

FRANKLIN  1  E 

2.94 

1.00 

FREEBURN  2  SW 

3.36 

FRENCHBURG 

1.49 

GAMALIEL  1  S 

1.29 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

.79 

.40 

GEST  LOCK  3 

1.74 

.75 

GLASGOW 

1.69 

GLASGOW  WKAY 

1.69 

-09 

GLENDALE  1  E 

1.65 

1.34 

GOLDEN  POND  8  N 

2.83 

2.06 

GRANT  DAM  38 

1*66 

.98 

GRAYSON  1  SE 

'■■" 

GREENSBURG 
GREENSBURG  1  S 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORK 


HEIDELBERG  LOCK  14 

. 

2.93 

.15 

.85 

HENDERSON  7  5SW 

.74 

HICKMAN  1  E 

.9) 

.42 

HICKSVILLE 

.79 

.50 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

.84 

.03 

HINDMAN 

3.80 

.80 

1.70 

HOPKINSVILLE 

3.7! 

2.25 

1 

HYDEN 

2.85 

.47 

.6Ui 

INEZ 

- 

- 

- 

- 

IRVINGTON 

1.79 

1.36 

JACKSON 

- 

- 

- 

JEREMIAH 

2.56 

.08 

KEENE  1  SSW 

.82 

* 

KENTUCKY  DAM 

1.01 

LA  GRANGE  2  NNW 

.84 

.01 

LANCASTER 

.7! 

.52 

.04 

LEITCHFIELD 

2.4 

.  1.41 

.18 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

R 

.8! 

.37 

LIBERTY 

.8 

.20 

.05 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

.e( 

LLOYD  GREENUP  DAM 

2.9 

1.13 

.10 

LOCKPORT  LOCK  2 

1.9 

J'      .60 

.51 

LONDON  FAA  AIRPORT 

2.5 

a      .54 

.14 

1.08 

LOUISA  2 

3.0 

!| 

.47 

.98 

LOUISVILLE 

2.7 

}l  2.30 

LOUISVILLE  W8  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOVELACEVILLE 
MAOISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  4  SE 

MARTIN  1  SSW 
MAYFIELD 

MAYSVILLE  DAM  33 
MCKEE 

MIDDLESBORO 
MIDWAY 
MILLERSTOWN 
MONTICELLO 
MOUNT  STERLING 

MUNfOROVILLE 
OLNEY 
ONEIDA 

ONEONTA  DAM  35 
OWENSBORO  2  W 


3.48    2.46 


1.40    1-36 


>s  following  Slabon    Ind«z. 
123    - 


.10 


.09      .02 
.10      T 


28      29      30 


:" 


DAILY  PRECIPITATION 


- 

Day  of  Month 

station 

0 

1 

H 

1 

2 

3 

4   5   6 

7  1  8   9 

10   U  1  12 

13  {  14  1  15 

16   17   18 

19  1 

20  1 

21 

22  1  23   24 

25  1 

26  1  27 

28   29  1  30 

31 

OUENSBORO  DAM  1.6 

1.37 

.95 

.04 

T 

.16 

.01 

T 

.02 

.17 

.02  . 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

l.Zi 

T 

.02 

T 

.03 

T 

T 

T 

•02  .as 

.32  . 

PADUCAH 

1.34 

T 

1.22 

.11  . 

PAINTSVILLE 

3.22 

•  44 

.94 

.85 

•  32 

.25 

.39 

.03 

T 

PARADISE  STEAM  PLANT 

2.70 

1.84 

•  05 

•  03 

.12 

.5( 

.10  , 

PINEVILLE 

2.71 

•  19 

.97 

.57 

.08   T 

•  20 

.IS   .02 

.36 

.I'.  . 

PRINCETON 

2.07 

.76 

.20 

.03 

•  01 

i 

.95 

.12  . 

RAVENNA  LOCK  12 

1.86 

.95 

.43 

.10 

•  15 

•  15 

T 

•  08 

RENFRO  VALLEY 

1.79 

.12 

.27 

.75 

•  10 

•  10 

•  05 

.30 

.10  . 

RICHMOND 

1.07 

•  34 

.03 

•  35 

•  14 

•  K 

.09 

T 

.02  . 

ROCHESTER  LOCK  3 

3.30 

2.29 

•  04 

.03 

•  06 

•  02 

T 

.56 

.30  . 

RUSSELLVILLE 

2.90 

1.13 

•  67 

• 

1.10  . 

RUSSELLVILLE  SU6STA 

2.68 

1.00 

•  75 

.02 

.22 

T 

.10   .10 

,'*9    . 

SALVISA  LOCK  6 

1.28 

.32 

.27 

.45   .02 

•  17 

T 

T 

.05  . 

SALYERSVILLE  2  SE 

3.17 

.41 

.95 

.69 

.33 

•  30 

•  19 

.26 

.O**    . 

SCOTTSVILLE 

2.31 

.26 

.92 

.24 

.02 

.06 

.20 

.55 

.06  . 

SCOTTSVILLE  2  S» 

2.06 

.25 

•  95 

.25 

.12 

.03 

.25 

.21  . 

SEBREE 

1.95 

.50 

T 

T 

.20   .45 

.80  . 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

1.77 

T 

.02 

•  02 

.11 

.32 

1.30  , 

SHELBYVILLE 

1.96 

1.18 

.24 

.02 

.15 

•  01 

T 

.05 

.05 

.01 

.25  . 

SHEPHERDSVILLE 

1.60 

1.30 

.07 

T 

.21 

T 

.02 

SOMERSET  1  N 

1.80 

.08 

•  40 

.55 

T 

.38 

.05 

•  03 

.11 

.15 

.05  . 

SPRINGFIELD 

.26 

.15 

.11 

, 

STEARNS 

1.98 

.15 

.86 

.15 

.18 

.23 

.05 

.36 

T 

SUMMER  SHADE 

1.53 

.33 

.23 

.24 

.13 

.04 

.18 

.06 

.30  . 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

1.62 

.36 

.24 

.23   T 

.15 

.25   T 

.39  . 

TAYLORSVILLE 

2.21 

1.20 

.60 

.15 

•  18 

.06 

.02  . 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

3.49 

3.00 

.03 

T 

.02 

.04 

.07 

.33  . 

TYRONE  LOCK  5 

1.16 

.29 

.15 

.21   .14 

.17 

.02 

.18  . 

UNIONTOWN  DAM  A9 

.43 

.04 

•  02 

T 

.04 

.10 

T 

.01 

.17 

.05  . 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

.94 

.25 

.46 

.15 

.06 

.02 

T 

VANBUREN 

1.20 

.50 

•  42 

.15 

.13 

. 

VANCEBURG  0AM  32 

1.95 

.59 

T 

I 

.35 

.40 

.12 

.22 

.27  . 

WARSAW  HARKLAND  DAM 

1.69 

• 

.88 

.22 

.13   T 

.26 

.02 

T 

.08 

.07 

.03  . 

WAYNEsaURG  7  NE 

.92 

.22 

.22 

T 

.07 

.09 

.03 

.25 

.0*.  . 

WEST  LIBERTY 

2.44 

.87 

•  81 

•  36 

T 

.31i 

.09 

T 

T 

WILLIAMSBURG  2 

2.47 

.47 

•  63 

•  51 

.19   .03 

.18 

.0^ 

»t*2 

T 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

1.46 

.50 

.29 

.25 

.15 

'  i               i   ^ 

.05 

T 

.22  . 

WILLOW  LOCK  13 

2.46 

.85 

•  84 

.29 

.17 

.12 

•0*1 

.15 

. 

WOLF  CREEK  DAM 

1.30 

.66 

.13 

.14 

.07 

.25 

.05  . 

WOODBURY  LOCK  4 

2.92 

1.69 

.22 

_ 

.03 

.20 

T 

T 

.6C 

.18  . 

alned  by 


REFERENCE  NOTES 
ritlng  to  the  State  Climatologlst  at  Weather  Bureai 


Lee  Terminal,  Standlford  Field,  Loulaville 


Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  mllea  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bullet 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in 
Divisions,  as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

ature  In  'P,  precipitation  and  evaporation  in  inch 


iluded  in  this  Isi 


froi 


Bureau  type  pan 


wis 


following  the  "Evaporatlo 


vemeat  in  miles.   Monthly  degree  day  totals 
and  Wind"  Table.   Uax  and  Uin  in  "Evaporatlo 


wfall  and  Snow  on  Ground"  Ta 
"Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  . 


water  equivale 
ther  causes  of 

Ground"  Table, 


nowfall  table 


sleet.   Entrie 


Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
In  the  Station  Index  the  letters 


Table 
ation. 

nd  Sno 


Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  prei 
"Soil  Temperature"  Table. 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Om: 
"Supplemental  Data"  Table. 


Ground"  Table  Is 
nd  J  In  the  "Spec: 
ipltation  1 
sslon  of  d; 


"Evaporation  i 
ation  times  in 

tion  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations. 

under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate 

processed  for  special  purposes,  and  are  publlshetiolater  in 

nonth  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that 


ecord  in 
rpolated 
ecord  in 


And  , 

Fast- 

Then 


OTHER  REFERENCE  NOTES 

"Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  ent 
les  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publlca 
"Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table 


eluded 


the 


ge) 


//  Gage  1 

AR  This  entry 

B  Adjusted  t 

D  Water  equl 

M  One  or  mor. 

carried  f. 

R  Amounts  from 

SS  This  entry  1; 

T  Trai 


quipped  wl 

y  m  time 

a  full 

lent  of 

days  of 

this 


following  m 
erally  exp 

building. 


This 
t,  time 
shelte 


wfall  wholly  or 


tlo 


Inde] 
ated, 


not  equipped  with  automatic  wind  inatri 
few  feet  above  sod-covered  ground;  he 


means  after 

using  a  rati 
ntered,  less 


the  reference  Indli 


For  those  statlo 
the  following: 
"Hourly  Preciplt 
lonth. 


Ground"  Table 


ates  that  the  then 


at  6:00  a.m. ,  C.S.T. 


re  exposed  in 


(The 


Includes 


al  for 
time  1 
n  time 


ding  gage. 

of  observation  c 
oo  small  to  measu 

previous  month, 
s  1 :00  a.m. ,  EST 
f  observation  c 


sing, 
the  amounts 


Degree  day  data 


>lumn  in  Statii 


to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data,) 


escribed  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATO LOGICAL  DATA -NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA, 
Printing  Office,  Washington,  D.  C. 


Information  concerning  the  histo 
publication  may  be  obtained  from 
be  found  in  the  latest  annual  is 


■y  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  su' 
the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Offi' 
mes  of  Local  Climatologlcal  Data  for  the  respective  statl. 


ions  thro 

ugh  1955  may  be  fo 

ashlngton 

25,  D,  C.  for  30 

obtained 

as  indicated  above 

DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
OCTOBER  1961 


Day  Of  Month 


Station 

ADO  I  SON  0AM  45 

ANCHORAGE 

ASHLANO 

BARBOURVILLE 

BARDSTOMN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BENTON  2 

BEREA  COLLEGE 

BLAINE  1  V 

BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

OEWEY  DAM 

DIX  DAM 

ELIZABETHTOWN 

FALMOUTH 

FARMERS 

FLEMINGSBURG  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  4 

GLASGOW  WKAY 

GOLDEN  POND  8  N 

GRAYSON  1  SE 

GREENSBURG 

GREENVILLE  2  W 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  7  SSW 

HICKMAN  1  E 

HINDMAN 

HOPKINSVILLE 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


79   49   55 
48   39   41 


78   56 
47   48   45 


81   72   52 
48   52   45 


79   60 
53   47 


79   64   64 
42   45 


78   65 
51   44 


56   64 

37   38 


67   72   75 
35   42   41 


52   62 
42   38 


65   71 
40   38 


30   37   39 


70   74   76 


50   71 
40   38 


74   72 
32   32 


65   72 
35   45 


73   74 
42   44 


77   78   76 


78   79 

43   ^3 


77   80   82 


75   76   77 


78 

81 

46 

48 

72 

78 

45 

44 

86   80   59 
49   49   44 


77   63   62 
53   47 


63   63 
52   49   42 


64   60 
4  7   46 


61   59 
42   46 


85   59   61 

56   45   47 


85   66   66 

53   47   49 


72   60   61 
38   44 


82  71  61 
43  42 

85   74  55 

52  46 

83  64  62 
64   47  47 

82   62  62 

55   45  47 

77   63  60 

54   43  47 

80   68  56 


41  33   35 

68  72 
32  35 

72  75 

38  42 

69  72 

34  38 

66  72 

36  46 

61  66 

35  38 

68  75   78 

35  42   42 

66  72   77 


60   70 
30   35 


76   78   81 


44   44 
77   79 


81  83 

49  47 

80  82 

44  44 

77  78 

43  42 


40   40   43 


79   81   82 


61   68 
33   33 


49   65 
42   42 


70  72   75 

34  35   36 

68  75   79 

33  38 

66  73 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


72   59 
55   46 


58   63 
48   43 


83   67   63 
53   45   45 


55   48   46 


84   79   55 
49   50   45 


84   70   65 
59   49   47 


83   61   63 
50   45   45 


71   76 
39   46 


60   69 
37   37 


70   74 
35   38 


73   75 
34   39 


55   64 
42   36 


63   70 
34   34 


71   74 
36   42 


42 

43 

80 

80 

52 

50 

80 

81 

39 

36 

75 

79 

41 

42 

77 

79 

50 

51 

78 

81 

46 

45 

79 

80 

40 

41 

80 

82 

41 

39 

78 

79 

43 

44 

76 

76 

44 

47 

83 

82 

53 

55 

47   45 
82   82 


78  77 

41  44 

77  80 

40  42 

76   80  81 


78   72 

52   50   44 


74   65   66 
54   40   42 


83   72 
65   45 


63   71 
37   36 


75   75 
38   40 


74   76 
42   41 


78   81   83 


48 


50 


74   52 
49   44 


86   51   63 

43   43 


35   38   41 


54   73 
48   36 


66   74   75 
38   40   42 


76  84  63 
45  47  55 

78  80  69 

41  45  44 

77  76  81 
43  47  50 


74   80   75 
48   50   50 


82   60   84 


80   80   84 


44   48   50 


78   81   81 
47   47   48 


82   80   85 
51   54   56 


SO   81   82 


75   83   85 


51   50   59 


44   42   45 


44   45   50 


83   61   8  7 
50   50   53 


84   83   85 


79   60   79 
47   51   51 


84   84   8  5 


82   60   85 
57   58   59 


62   83   83 


50   50   49 


43   44   49 


41   43   52 


47   51   56 


56   64   61 


82   82   84 


47   52   52 


43   44   40 


62   82   83 


83   80   85 
51   54   56 


44   43   50 


83   79   87 
55   59   59 


54   60   58 


82   63   84 
45   44   49 


83   82   62 
50   54   55 


80   80   54 
56   46   31 


84  82  56 

54  40  34 

62  77 

50  48  30 

84  78  64 

50  42  27 

63  77  59 

51  53  33 

63  73  66 

55  47  30 

79  74  59 

48  43  33 

84  74  66 

53  43  27 

84  76  69 

57  45  37 


50   48   28 


83   61   63 


82   68   65 
51   47   33 


50   47   29 


83   81   58 


83  82  57 

54  50  32 

65  81  63 

55  46  33 

81  71  63 

49  45  29 

85  66  65 
48  44  30 

82  77  61 
48  46  31 

62  66  60 
54  43  32 

80  60  66 

54  41  35 

87  83  58 

50  47  32 

84  74  62 

54  50  32 

63  74  67 
54  44  29 

84  84  55 

50  49  33 

86  83  60 
50  50  31 

83  75  67 


82   65   69 


57   69   76 
40   41   42 


61   70   80 
36   38   39 


36   40   41 


59   72   76 


76   80   80 


70   76   75 
35   41   40 


75   60   81 
48   49   49 


71   80   60 
35   35   38 


38   37   37 


77   82   82 


75   78   79 


75   8i   82 


72   60   79 
44   48   50 


64   75   82 
30   36   36 


62   75   80 


36  38  41 

74  79  79 
45  47  47 

75  80  79 

37  37  39 

73  82  82 

37  37  37 

71  78  80 

35  37  37 

66  76  77 

40  44  36 

79  80  80 

43  48  47 

65  76  60 

32  39  40 


33   39   37 


60   70 
37   37 


32   37   39 


70   76   78 


80   83   80 
45   48   47 


68   80   82 
36   38   39 


72   50   50 
46   34   38 


57   52   57 


80   76   56 


76   46   54 


75   51   57 
44   36   46 


69   52   65 


41   36   35 
62   56   58 


73   57   61 


76  75   58 

37  36 

72  49 

40  38   46 


56   57   67 
42   38   37 


66   63   70 


40   35   37 


43   35   40 


57   64   72 


81   65   65 
50   45   31 


85   84   70 
54   41   32 


70   79   80 


68   80   82 


40   38   40 


59   53   56 


81   66   56 
40   38   42 


SO   62   51 


81   76   56 


77  50  58 
40  38  47 

64  51  57 

40  39  50 

78  46  62 

41  34  43 

67  47  60 

43  36  45 

60  55  57 

46  42  46 

80  62  54 

40  38  39 

62  46  57 

45  38  46 

76  57 

42  42 

81  73  57 

41  38  39 

82  60  52 
39  39  39 

67  52  59 


44   35   42 


67   53   61 


46   39   39 


4  3   40   41 


34   35   50 


62   72   77 
36   33   37 


63   75   79 


57   60   71 
37   35   35 


42   34   43 


35   35   32 

55   62   75 


50   39   39 


67   73   77 
38   33   38 


46  35  45 

62  72  80 

46  40  49 

62  64  74 
45  37  37 

63  75  60 
40  36  41 

63  73  78 

40  32  43 

63  60  63 

43  35  37 

52  65  75 

47  35  35 

63  74  79 

45  34  43 

62  73  76 

42  34  39 

66  75  80 

45  36  48 

56  60  76 

35  38  42 

62  76  78 

46  35  38 

58  65  77 

44  37  38 


62   50 
36   26 


69   57   62 
52   37   25 


78   76   57 
43   36   28 


51   34   23 


41   33   23 


54  25  22 

77  63  71 
51  37  31 

78  76  58 
36  30  20 

70  59  62 

46  28  20 

72  59  68 

47  31  26 


73   64   61 


75   68   52 


75   63   65 


28  48  52  62 

70  78  73  66 

39  44  60  59 

60  68  80  71 

30  32  34  50 

76  78  73  74 


40  45  62  59 

63  67  76  71 

24  30  38  46 

74  80  76  74 
45  56  64  63 

67  78  71 

29  44  47  57 

75  80  72 
32  58  66  53 

73  79  78  74 

37  45  52  61 

60  69  79  76 

26  30  35  47 


33   51   60   59 

71   80   70   73 
43   50   62   61 


70.7 
44.0 

71.4 
40.9 

72.1 
39.7 

74.1 
41.8 

70.1 
41.3 

73.3 
45.8 


74.0 
42.4 


73.7 
44.9 


72.3 
44.9 


72.6 
44.2 


77   72'  71.6 
63   60|  44.6 

69.3 


48   39   27 
77   71   57 


76   66   60 
52   38   26 


76   59   62 


70   59   56 
49   36   24 


69   59   66 


70   59   65 


77   75   56 
41   40   2  3 


80   69   59 
40   33   24 


72   60   66 


76   62   60 
38   33   21 


71   62   65 


51   33   24 


80   76   63 


60   71   78   75 
30   44   60   60 


38   54   55   59 

68   77   69   64 
45   49   62   51 


24   35   50   52 
63   69   78   77 


38   47   60   60 
65   69   74   70 


73   60   74   67 
32   36   52   57 


34   50   62 


69 

75 

75 

66 

63 

7 

36 

43 

58 

58 

43 

6 

74 

79 

72 

72 

71 

6 

50 

60 

62 

60 

47 

9 

69.4 
46.7 


72.8 
38.5 


73.3 
46.1 


72.2 
41.4 


72.3 
40.7 


62   70   76   77 
24   35   40   58 


72   79   71   72 
39   54   60   61 


68   79   77 
30   35   61 


24   38   45   55 

74   81   75 
42   56   63 


74   80   76   70 
47   54   65   61 


72   77   78   80 
30   39   50   51 


73   80   73   73 
20   31   44   60 


31   50   54   61 


72.5 
44.5 


75.1 
42.4 


72.7 
40.2 

73.2 
45.2 

71.5 
40.3 

73.6 
47.1 

75.1 
43.5 

72.4 
39.7 

73.5 
43.3 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
OCTOBER  1961 


Station 

Day 

01  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

HYDEN 

MAX 
MIN 

66 
52 

82 
52 

56 

47 

"49" 
44 

66 
41 

75 
41 

78 
41 

60 
45 

80 
47 

82 
44 

84 
44 

86 

47 

~i5~ 

51 

83 
52 

63 
34 

64 
34 

75 
34 

61 
41 

63 
41 

76 
36 

59 
39 

51 
44 

56 

36 

79 
36 

81 
42 

79 

33 

61 
23 

65 
23 

73 
29 

61 
32 

76 
45 

74.2 
40.6 

INEZ 

MAX 
MIN 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

75 

51 

63 

43 

62 

41 

70 
35 

74 
46 

77 

45 

77 
46 

60 
45 

62 
46 

63 
51 

60 
57 

65 
57 

83 
56 

70 
46 

63 

30 

77 
44 

60 
44 

80 
46 

65 
45 

49 
38 

51 
48 

52 

42 

73 
36 

78 
46 

59 

67 

57 
36 

63 
26 

72 
48 

80 
52 

77 
63 

73 
59 

72.3 
45.9 

JACKSON 

MAX 
MIN 

82 
51 

78 
51 

54 
43 

51 

47 

62 
39 

70 
39 

73 
39 

74 
44 

74 
46 

76 
43 

77 
44 

60 
47 

60 
52 

81 
52 

58 
33 

59 
34 

66 
37 

68 

37 

77 
42 

71 
36 

55 
40 

52 
45 

61 
36 

59 
36 

76 
40 

76 
35 

55 
24 

58 
24 

71 
30 

77 
33 

75 
47 

69.3 
40.3 

LEITCHFIELD 

MAX 

MIN 

75 
50 

62 

45 

61 
47 

69 

40 

73 
45 

74 
45 

74 
48 

77 
46 

79 

50 

80 
54 

79 
56 

83 
58 

63 
58 

66 
46 

63 
34 

70 
45 

80 
46 

78 
48 

63 
44 

46 
36 

56 
47 

51 
43 

72 
40 

77 
47 

70 
53 

61 
35 

52 
31 

72 
45 

60 

51 

74 
60 

72 
61 

70.8 
47.2 

LEXINGTON  VB    AIRPORT 

MAX 

MIN 

70 
50 

60 
46 

56 
42 

67 
37 

73 
46 

77 
48 

78 
49 

79 
51 

80 
45 

79 
52 

63 
56 

84 
58 

82 
58 

60 
41 

51 
32 

73 
42 

76 
49 

78 
49 

62 

41 

52 
38 

55 
50 

56 
43 

73 
42 

76 

49 

67 
44 

55 
36 

60 
26 

59 
42 

76 
49 

75 
62 

67 
60 

69.8 
46.3 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 
58 

59 

51 

52 
36 

65 
32 

72 
34 

74 
36 

74 
40 

76 

41 

76 
36 

79 
41 

62 
46 

82 
50 

79 
50 

64 
35 

59 
30 

71 
34 

77 
39 

78 
41 

69 

35 

43 
35 

55 
50 

50 
38 

73 
32 

76 
42 

76 
45 

55 
31 

61 
21 

69 

31 

76 
39 

73 
53 

74 
61 

69.6 
40.2 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

72 
52 

64 
48 

65 

72 
44 

75 
49 

78 
48 

78 
49 

80 
50 

82 
52 

84 
55 

63 
56 

87 
60 

83 
59 

61 
45 

66 
37 

78 
49 

82 
52 

81 
50 

59 
41 

55 
41 

63 
49 

54 
49 

73 
43 

79 

51 

70 
50 

59 

41 

64 
32 

72 
46 

76 
52 

76 
55 

67 
62 

72.5 
48.7 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

75 
53 

64 
47 

64 
42 

68 
38 

72 

47 

74 
46 

74 
44 

76 

43 

78 
46 

80 
51 

61 
54 

64 
56 

62 
55 

60 
44 

64 
32 

74 
44 

79 
45 

78 
44 

57 
42 

52 

40 

56 
46 

62 
47 

71 
39 

76 
45 

67 
49 

66 
33 

60 
27 

71 
43 

77 
50 

74 
64 

66 
60 

70.0 
45.6 

LOVELACEVILLE 

MAX 

MIN 

78 
51 

60 
41 

67 
36 

73 
33 

76 
36 

79 
39 

78 
42 

64 

49 

65 
50 

66 

57 

82 
59 

67 
55 

85 
55 

70 
43 

69 

30 

80 
33 

82 
37 

61 

37 

70 
46 

57 
40 

59 
49 

61 
37 

74 
37 

61 
45 

73 
56 

53 
26 

71 
26 

76 
42 

81 
57 

70 
63 

75 
60 

74.5 
44.3 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

80 
51 

60 
41 

63 

43 

71 
37 

73 

76 
44 

75 
42 

79 
46 

81 
48 

82 

50 

80 
56 

85 
55 

62 

58 

73 
47 

56 
33 

76 
42 

60 
45 

76 
40 

72 
46 

53 
41 

59 
49 

52 
45 

74 
35 

78 

43 

73 
59 

51 
36 

66 
27 

74 
43 

80 
50 

77 
60 

74 
60 

73.1 
45.7 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

MIN 

80 
58 

60 
47 

61 
47 

67 
36 

70 
42 

73 
45 

74 
45 

76 
49 

76 
47 

60 
53 

82 
58 

62 
55 

83 
57 

76 
50 

62 

31 

74 
41 

76 
45 

79 
45 

75 
45 

49 
39 

55 
46 

62 

41 

71 
35 

76 
44 

74 
58 

56 
3* 

63 
28 

73 
45 

60 
52 

76 
60 

59 
62 

71.6 
46.5 

MANCHESTER  i.  SE 

MAX 
MIN 

80 
52 

79 

53 

53 
45 

66 
41 

73 
38 

76 
39 

77 
43 

78 
45 

60 
44 

82 
42 

82 
45 

85 
48 

62 
52 

76 
46 

61 
33 

73 
33 

60 
40 

80 
38 

74 
41 

48 
35 

58 
41 

63 

43 

76 
36 

76 
36 

78 
40 

65 

30 

64 
21 

70 
28 

60 
32 

75 
45 

75 
59 

73.1 
40.9 

MAYFIELO 

MAX 
MIN 

77 
53 

61 
42 

64 

40 

73 
37 

74 
41 

75 
42 

77 
47 

80 
54 

82 
53 

84 
55 

61 
63 

85 
61 

65 
56 

62 

45 

68 
32 

60 
39 

81 
42 

80 
42 

60 
46 

55 

41 

58 
49 

58 
40 

73 
35 

78 
49 

72 
69 

64 
35 

69 
29 

75 
49 

80 
60 

74 
66 

76 
60 

73.0 
47.3 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

84 

50 

72 
48 

61 
48 

56 
37 

65 
39 

73 
40 

72 
41 

75 
43 

75 
47 

76 
47 

79 
46 

62 
47 

81 
52 

84 
47 

53 
33 

63 
33 

72 
38 

81 
41 

61 
44 

68 
39 

57 
39 

60 
43 

56 
39 

73 
40 

77 
43 

68 

42 

57 
24 

60 
24 

71 
32 

79 
37 

75 
69 

70.7 
41.4 

MIODLESBORO 

MAX 
MIN 

79 
53 

74 
54 

54 
46 

67 
38 

71 
36 

74 
41 

76 

44 

77 
43 

78 
44 

61 
45 

81 
46 

64 
49 

62 
52 

75 
50 

63 

31 

74 
32 

77 
42 

76 
42 

73 

41 

45 
36 

57 

41 

65 
46 

72 
35 

75 
39 

76 
40 

62 
34 

54 

20 

66 
28 

76 
33 

75 
45 

75 
69 

71.9 
41.7 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

76 
63 

67 
51 

60 
44 

64 

30 

73 
34 

76 
41 

76 
40 

76 
40 

61 
40 

62 
41 

64 
54 

65 
50 

62 
51 

70 
46 

62 

30 

76 
36 

79 
40 

80 
42 

70 
45 

45 
35 

55 
43 

61 
45 

76 

33 

79 
47 

76 
51 

59 
32 

66 
22 

72 

41 

80 
54 

73 
61 

74 
60 

72.1 
43.3 

MOUNT  STERLING 

MAX 

MIN 

82 

63 

64 

44 

57 
43 

67 

37 

73 
43 

76 
44 

77 
45 

76 
46 

61 
45 

61 
48 

65 
51 

64 
56 

64 
55 

78 
43 

51 
31 

73 
40 

61 
44 

61 
48 

75 
41 

46 
35 

57 
41 

56 
40 

73 
36 

78 
45 

72 

50 

64 
36 

60 
26 

71 
36 

78 
43 

75 
56 

73 
57 

72.4 
44.2 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

76 

50 

62 
41 

66 

44 

72 
36 

74 
42 

76 
42 

76 
43 

83 
46 

62 
49 

84 
52 

79 
56 

88 
56 

81 
58 

64 
45 

57 
31 

60 
38 

62 
42 

60 
42 

65 
46 

51 
40 

63 
49 

66 
46 

74 
35 

80 
45 

71 
57 

51 
37 

67 
26 

74 
46 

79 
54 

75 
64 

72 
61 

73.3 
46.9 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 
45 

58 
41 

65 
38 

72 
36 

74 
47 

77 
48 

77 

52 

82 
50 

63 
53 

65 
55 

60 
65 

65 
59 

60 
45 

61 

40 

64 
35 

78 
42 

79 
44 

78 
46 

60 
43 

56 
40 

57 
37 

52 

37 

72 

38 

79 
47 

70 
44 

60 

31 

68 
29 

75 
53 

61 
61 

71 
52 

73 
61 

71.7 
46.0 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

63 
is 

58 

41 

65 

40 

73 
38 

75 

42 

79 

42 

77 
47 

62 
49 

64 

51 

64 
55 

60 

64 

67 
57 

63 
58 

73 
46 

66 
33 

80 
37 

61 
42 

81 
42 

75 
46 

55 
43 

56 
49 

51 
41 

74 
39 

60 
45 

71 
50 

64 
32 

69 

30 

76 
53 

61 
51 

60 
62 

74 
61 

74.5 
46.6 

PARADISE  STEAM  PLANT 

MAX 
MIN 

66 
52 

54 
43 

63 
45 

65 
36 

73 
41 

75 
42 

73 
42 

78 
46 

62 
46 

64 
50 

86 
52 

60 
54 

67 
54 

85 
47 

70 
32 

56 
39 

79 

41 

82 
42 

82 
46 

59 

40 

55 

42 

60 
46 

65 
36 

76 
39 

81 
37 

75 
33 

62 
26 

66 
32 

76 
65 

61 
59 

81 
59 

73.9 
43.7 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

72 
52 

61 

40 

66 

41 

75 
34 

75 
38 

75 
38 

75 

40 

80 
45 

61 
47 

84 
50 

80 
50 

64 
52 

64 
51 

66 
45 

69 
30 

62 
35 

62 
36 

80 
35 

65 

42 

56 

42 

59 

49 

67 
40 

75 
32 

78 
40 

74 
52 

54 
26 

66 
22 

74 
36 

80 
53 

73 
67 

76 
57 

73.5 
42.3 

RENFRO  VALLEY 

MAX 
MIN 

79 
56 

66 
50 

66 
36 

71 
33 

72 

34 

61 
46 

82 
46 

75 
46 

61 
27 

74 
32 

77 
35 

72 
40 

64 
35 

62 
36 

69 
41 

75 
44 

75 
36 

76 

45 

74 
45 

52 
26 

61 
19 

73 
42 

70 
54 

76 
61 

74 
66 

71.5 
41.1 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

83 
61 

73 
46 

57 
44 

57 
36 

67 

40 

72 
42 

77 
46 

78 
49 

78 
45 

81 
46 

60 
52 

62 
54 

83 
55 

82 
43 

57 
29 

52 

39 

73 
43 

79 
46 

60 
51 

67 
35 

53 
36 

56 

44 

57 
36 

73 
40 

76 

51 

73 
33 

57 
27 

50 
32 

67 
40 

77 
60 

76 
59 

70.7 
43.6 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

76 
51 

62 

47 

65 
46 

71 
35 

73 
40 

78 

40 

60 
45 

76 
48 

61 
47 

63 
49 

79 
55 

64 

53 

62 
56 

64 

50 

67 
32 

76 
38 

79 
42 

80 
43 

55 

47 

56 

40 

59 

48 

63 
46 

71 
35 

79 

41 

69 

66 
35 

73 
25 

75 
44 

61 
56 

74 
52 

71 
60 

73.0 
45.2 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

78 
55 

64 
49 

63 
46 

66 

34 

73 
36 

77 
45 

78 

44 

60 
49 

63 
48 

64 
50 

83 
56 

85 
54 

65 
56 

73 
50 

55 
30 

76 
40 

81 
43 

82 
46 

70 
45 

50 
38 

55 

47 

66 

38 

75 
45 

60 
44 

70 
54 

63 
35 

65 
26 

72 
45 

61 
62 

75 
60 

74 
52 

73.5 
46.0 

SHELBYVILLE 

MAX 
MIN 

83 
50 

65 

42 

62 

42 

61 
37 

67 
39 

71 
45 

75 

47 

75 
46 

76 
47 

79 
48 

61 
54 

80 
54 

85 
57 

82 
45 

56 
31 

64 
33 

74 
42 

79 
47 

76 
49 

56 
37 

52 

38 

60 
48 

64 
40 

70 
42 

75 
48 

69 

37 

56 
25 

61 
30 

71 
35 

78 
47 

74 
50 

70.5 
43.6 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

75 
61 

65 
51 

56 
43 

65 

31 

71 
35 

74 
37 

74 
36 

76 
39 

78 
38 

80 
40 

82 
46 

62 
49 

81 
52 

72 
49 

61 
36 

75 
39 

77 
39 

78 
36 

69 

44 

48 
35 

55 
42 

68 

37 

73 
35 

76 
48 

73 
49 

59 
32 

62 

20 

70 
32 

70 
45 

71 
50 

72 
62 

70.5 
42.0 

STEARNS 

MAX 
MIN 

62 
56 

80 
50 

72 
43 

54 
33 

64 
33 

72 
40 

74 
42 

74 
44 

77 
45 

77 
45 

61 
46 

81 
50 

82 
53 

80 
47 

56 
32 

60 
34 

72 
38 

77 
44 

76 
45 

68 
36 

50 
36 

52 
45 

52 

36 

72 
36 

75 
42 

75 
36 

53 
26 

63 
26 

68 

40 

72 
52 

72 
52 

70.3 
41.6 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

74 
56 

63 
48 

60 
44 

68 
35 

71 
36 

76 

43 

75 
42 

78 

80 
44 

63 
47 

63 
53 

85 
50 

83 
55 

67 
49 

62 
28 

75 
36 

79 
40 

81 
41 

60 

43 

47 

37 

55 
41 

60 

37 

74 
40 

79 
44 

69 
36 

66 
26 

64 
25 

72 
39 

81 
49 

59 
52 

73 
60 

71.0 
43.0 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

77 
56 

61 
46 

58 

41 

62 
36 

74 
41 

76 
43 

75 
45 

79 
49 

77 
49 

79 
46 

64 
48 

62 
55 

84 
52 

72 
45 

62 

33 

70 
38 

60 
42 

60 
43 

66 
40 

50 

31 

62 

43 

62 

44 

70 
36 

76 
44 

72 
46 

67 
42 

57 
29 

70 
34 

79 
36 

74 
54 

71 
64 

71.0 
43.9 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 
MIN 

73 
51 

62 

42 

61 

41 

67 

41 

73 
42 

76 

40 

76 

78 
45 

80 
44 

62 

49 

76 
49 

64 
52 

82 
51 

62 
46 

65 

30 

73 
43 

80 
42 

79 
46 

59 
41 

55 

38 

61 

51 

62 

45 

72 
40 

75 
49 

65 

50 

61 
36 

62 
26 

71 
36 

76 
43 

71 
57 

69 
62 

70.7 
43.9 

WEST  LIBERTY 

MAX 

MIN 

87 
52 

86 
50 

55 
43 

55 
42 

67 
36 

74 
34 

78 
40 

60 
41 

61 
42 

81 
42 

82 
42 

63 
45 

85 
47 

65 

47 

58 
30 

52 

31 

72 
35 

79 
35 

81 

35 

72 
34 

55 
35 

63 
40 

65 
33 

74 
36 

78 
37 

76 
34 

59 
20 

62 
19 

70 
20 

79 
28 

77 
44 

72.9 
37.0 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 
MIN 

85 
52 

81 
53 

57 
46 

53 
36 

70 
37 

76 

40 

79 
42 

80 
42 

61 
42 

64 
42 

64 
44 

86 
46 

67 
51 

83 

50 

61 
29 

65 

31 

76 
36 

63 
42 

63 
42 

74 
36 

52 
51 

66 
46 

66 

37 

78 
37 

79 
46 

79 
33 

60 
24 

68 
24 

69 
40 

60 
45 

79 
57 

74.1 
41.4 

WILLIAMSTOWN  S  W5W 

MAX 
MIN 

64 
59 

65 

40 

61 
39 

56 

35 

65 
37 

72 

46 

77 
47 

78 
49 

61 
47 

61 
47 

84 
52 

81 
55 

85 
57 

81 

42 

54 
31 

63 
33 

74 
43 

80 
49 

79 
48 

66 
35 

52 
36 

65 
41 

61 

37 

72 
37 

77 
46 

65 
36 

54 
29 

63 
31 

69 
42 

78 
50 

71 
6B 

70.6 
43.1 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

66 

54 

75 
50 

57 
44 

62 
32 

67 
31 

73 
36 

77 
36 

78 

40 

80 
39 

62 

41 

84 
42 

64 
42 

84 
46 

84 
46 

61 
26 

64 
26 

J 

77 
32 

80 
36 

81 
36 

66 
34 

53 
38 

57 
48 

62 
33 

76 

33 

79 
39 

74 
27 

58 
21 

65 
27 

72 
26 

60 
38 

72 
65 

72.6 
37.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


KENTUCKY 
OCTOBER  1961 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

P^ 

DEWEY    DAM 

EVAP 
WIND 

.19 
2 

3 

g 

.15 
4 

.08 
4 

.06 
6 

.12 
6 

.10 
2 

.07 
2 

.07 
2 

.14 
8 

.05 

7 

.09 
2 

.12 
15 

.11 
23 

.07 
15 

.08 

5 

.08 
4 

.09 

5 

.05 
18 

.03 
11 

.02 
17 

.07 
5 

.04 
4 

.07 
9 

.01 
31 

.00 
21 

.18 
4 

.02 
0 

.06 
5 

.06 

2.28 
B    257 

DIX    DAM 

EVAP 
WIND 

.22 

57 

.05 
66 

.04 
62 

.23 
32 

.10 
27 

.14 
37 

.16 
14 

.14 
17 

.12 
19 

.15 
8 

.13 
12 

.18 
6 

.12 
13 

.21 
71 

.14 

74 

.14 
53 

.08 
19 

.15 
22 

.14 
27 

.08 
106 

40 

43 

.10 

69 

.09 
12 

.11 
23 

.12 
93 

.02 
69 

.10 
21 

.30 
83 

.08 
66 

.07 
72 

3.71 
1333 

WOLF   CREEK   DAM 

EVAP 
WIND 

.20 

5 

.12 

40 

.06 
42 

.10 
33 

.07 
18 

.06 
14 

.07 

5 

.10 
6 

.09 
7 

.12 

5 

.14 
2 

.09 
12 

.21 
2 

.12 

20 

.10 
44 

.13 
14 

.14 
11 

.11 
7 

.14 
9 

.07 
28 

.10 
41 

.02 
20 

.07 
12 

.07 
14 

.17 

26 

.01 
25 

.15 
24 

.07 
13 

.14 
24 

.06 
20 

.05 
12 

3.15 
555 

Evaporation  pan  is  coated  with  aluminum  paint 


ide  and  out  each  year  before  being  place  in  operation. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  oi  montli 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BENHAM 

LOUISVILLE    WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 
WTR    EQUIV 

T 
T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
OCTOBER   1961 


./. 


i<>     1 


C  -H 

O  d 

■H  +J 

■P  B 
a  9 

-!->    O 

•H    S 


(d  O 

e  -H 

0  a 
u  ta 

a  B 


u  a 
a  ta 


128 


AVERAGE  TEMPERATURE 


KENTUCKY 
OCTOBER    1961 


129 


STATION  INDEX 


^ 

OBSERVAnON 

6 

M 

U 

§ 
g 

TIME  AND 

z 

o 

fi 

P 

TABLES 

STATION 

13 

COUNTY 

< 

H 

1 

OBSERVER 

Q 

3 

1 

i 

ei 

i 

%i 

ADDISON  DAM  45 

0031 

BRECKINRIDGE 

37  55 

66  34 

380 

6A 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALBANY  <•  H 

0063 

CLINTON 

36  *S 

85  oa 

1000 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

ANCHORAGE 

JEFFERSON 

36  16 

85  33 

700 

7P 

7P 

CHARLES  6.  BARRET 

025<. 

ASHLAND  WATER  PLANT 

8AR60UftVILLE 

0361 

KNOX 

36  52 

63  53 

1000 

6P 

6P 

c 

UNION  COLLEGE 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

0397 

NELSON 

37  *8 

85  28 

631 

5P 

5P 

H 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

O'.SO 

36  51 

83  ZO 

1164 

7A 

7A 

c 

C.  HOMER  NOLAN 

BEAVER  DAM 

OHIO 

37  25 

96  5Z 

E.  G.  VOUNG 

BENHAW 

HARLAN 

36  59 

62  57 

1585 

C.  C.  WHITEAKER 

BENTON 

0611 

MARSHALL 

36  51 

395 

c 

JAMES  H.  MILLER 

BENTON  2 

0615  IMAflSMALL 

36  51 

98  ZO 

305 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WCBL 

BEREA  COLLEGE 

37  3* 

64  18 

1070 

6P 

6P 

C  H 

JAMES  A.  GROSSMAN 

BEREA  WATER  WORKS 

062<.  iMADIEON 

37  33 

94  15 

1010 

MRS,  LAURA  B.  GABBARD 

BLAINE  1  W 

OTSZjLAWfiENCE 

38  02 

82  5Z 

690 

SA 

8A 

JOHN  LEE  BURTON 

aONNIEVILLE 

37  23 

85  54 

664 

5P 

5P 

WILLIAM  L.  FERRISS 

BOWLING  GREEN 

WARREN 

37  00 

86  26 

536 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 

090T 

37  01 

5A 

TVA-639 

BOWLING  GREEN  FAA  4P 

0909 

WARREN 

36  58 

66  26 

535 

MID 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRENT  DAM  36 

0976 

CAMPBELL 

39  03 

6*  25 

497 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROWNSVILLE 

10*.7 

EDMONSON 

37  12 

96  16 

5S7 

7A 

MRS,  TEMPIE  LOU  SMITH 

BUCKHORN 

1080 

PERRV 

37  21 

63  23 

936 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BURDINE  Z    NE 

37  13 

62  35 

16*3 

BUHKESVILLE 

1137  'cLJMBERLANO 

36  *7 

95  ZZ 

600 

7A 

MARVIN  M.  LEE 

CADIZ  LOCK  E 

1206  'TRIGG 

36  *6 

38* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CALHOUN  LOCK  2 

12Z7  ,MC  LEAN 

37  3Z 

97  16 

402 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPBELLSVILLE 

IZS6 'TAYLOR 

37  20 

85  21 

771 

6P 

6P 

H 

ALVA  MC  KINLET 

CANEYVILLE 

1Z94  GRAYSON 

3 

G.  V,  COX  SR, 

CARROLLTON  LOCK  1 

13i.5  CARROLL 

38  41 

65  II 

*P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CECILIA 

37  *0 

85  57 

734 

7A 

7A 

WILLIAM  S*  VERTREES 

CLAY  CITY  I  WNW 

1576  iPOWELL 

37  52 

83  56 

7A 

JOEL  W.  MOUNTZ 

CLERMONT  1  SSE 

UU 

BULLITT 

37  55 

05  40 

540 

5P 

5P 

BERNHEIM  FOUNDATION 

CLINTON 

1631 

HICKMAN 

36  *1 

89  00 

390 

c 

WOODSON  0.  FRANKLIN 

1663 

CALDWELL 

36  59 

490 

MRS  BENNIE  B.  WHITE 

COLLEGE  HILL  LOCK  U 

170* 

ESTILL 

37  *7 

9*  06 

611 

7A 

CORPS  Of  ENGINEERS      1 

COVINGTON  W8  AIRPORT 

1655 

eOONE 

39  0* 

94  40 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CUMBERLAND  FALL5  ST  PK 

1969 

WHITLEY 

36  50 

94  19 

1070 

5P 

KY.  DEPT.  OF  CONS, 

CYNTHIANA 

38  Z3 

94  18 

684 

MARSHALL  HILL 

CYNTMIANA  2 

2003  'harRISON 

38  23 

94  17 

719 

9A 

8A 

KY,  CARDINAL  DAIRY 

DANVILLE 

20*0  BOYLE 

37  39 

7A 

7A 

R.  P.  COLOIRON 

DAVELLA 

20S3,MAfiIlN 

37  *8 

az  32 

700 

c 

MRS.  EVA  M.  DAVIS 

OELPHIA  1  £ 

2132  IPERRY 

37  02 

83  07 

1660 

9A 

THOMAS  M.  GRAHAM 

OEHA 

2139;kNOTT 

6Z  48 

650 

c 

OeWEY  DAM 

2180  FLOYD 

1 

37  *5 

az  47 

653 

7A 

7A 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DIX  DAM  < 

Z21*;MERCEft 

.  94  43 

870 

PHILLIP  0.  THACKER 

DUNDEE  Z  se 

2358 

MUHLENBERG 

37  33 

66  43 

431 

7A 

c 

JESSE  L,  HUFF 

OUNMOR 

2366 

MUHLENBERG 

37  05 

87  00 

592 

7A 

N,  D.  GIVENS 

OYER 

2391 

BRECKENRID6E 

37  *3 

96  13 

c 

LENA  BLAIR 

EDDYVILLE  LOCK  F 

2*45 

LYON 

37  03 

98  05 

420 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EDMONTON 

Z*69 

METCALFE 

37  00 

7A 

c 

JOHN  E.  MORAN 

ELIZABEIMTOWN 

Z510 

37  *1 

95  5Z 

739 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WiEL 

ELKHORN  CIIV 

2526  PIKE 

37  18 

82  21 

800 

7A 

EDMOND  0.  BENNETT 

ELKTON  Z  S 

25*8  ItODD 

36  *7 

67  10 

520 

7A 

S.  RICHARD  ANDERSON 

2775  IPENDLETON 

38  40 

94  20 

560 

FARMERS 

Z791  IfiOWAN 

38  09 

MRS.  C.  C.  STAMPER 

FLEMINGSaURG 

* 

93  *3 

856 

7A 

MRS.  ALMYRTA  B,  HALL 

FLEMINGSBURG  2 

2908  FLEMING 

38  Z5 

93  45 

911 

6P 

MID 

c 

WILLIAM  H.  FISCHER 

FORD  LOCK  10 

2953  'mADISON 

8*  16 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORDS  FERRY  0AM  bO 

2961  ICRITTENOEN 

37  26 

89  06 

356 

MID 

6A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKFORT  LOCK  4 

302e|FRANKLIN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN  1  E 

30 36, SIMP SON 

36  *3 

96  34 

690 

7A 

MRS  KATIE  0,  NEAL 

FREEBURN  Z  SW 

30*6  PIKE 

37  33 

82  10 

730 

6A 

MRS  ALTA  S.  GOCSLIN 

FRENCHBUfiG 

3052  MENIFEE 

37  57 

7A 

MISS  ESTHER  WILSON      \ 

GAMALIEL  1  S 

3J1Z  JMONROE 

95  49 

759 

7A 

E.  GUY  DECKARD 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

319*  , SCOTT 

38  12 

94  33 

6A 

WILLIAM  F.  BHAMbLEIT 

GEST  LOCK  3 

3203  jHENRY 

38  25 

94  53 

490 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLASGOW 

32*1  .BARREN 

37  00 

95  55 

780 

7A 

EMILY  M,  BEAM 

GLASGOW  WKAY 

37  00 

95  55 

808 

6P 

RADIO  STATION  WKAT 

GLENDALE  1  E 

3252  HARDIN 

37  36 

95  5* 

710 

7A 

DEWEY  S,  HILL 

GOLDEN  POND  8  N 

36  54 

99  00 

393 

FISH  ♦  WLOLF.  REFUGE 

GRANT  DAM  38 

33  58  BOONE 

38  59 

94  50 

503 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRAYSON  1  SE 

339Z  ICARTER 

36  19 

ez  56 

900 

6A 

6A 

ALBERT  G.  SWANAGAN 

6REENS6URC 

3*30  GREEN 

37  15 

85  30 

630 

7A 

7A 

HOWARD  PICKETT 

GREENSBURG  1  S 

37  15 

65  30 

7A 

ROBERT  C,  LANDERS 

GREENVILLE  2  H 

3*51  MUHLENBERG 

37  12 

87  12 

519 

5P 

5P 

C.  R.  LOVELL 

MALEYS  MILL 

3539  .CHRISTIAN 

37  03 

97  20 

7*0 

c 

CLEATUS  E.  BRINKLEY 

HARTFORD  6  NW 

3652  lOMlO 

37  32 

86  54 

429 

8A 

DAVID  K.  CARSON 

HAZARD 

3709  , PERRY 

37  15 

63  IZ 

969 

c 

H.  A.  BAILEY 

HAZARD  WATER  WORKS 

371*  iPERRY 

83  11 

990 

7A 

H 

LEE  J.  HOGSTON 

HEIDELBERG  LOCK  It 

37*1 

LEE 

37  33 

83  46 

663 

5P 

6A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  7  SSW 

3762 

HENDERSON 

37  *5 

87  38 

362 

6P 

6P 

" 

FRANK  STREET 

HER NOON 

3798 

CHRISTIAN 

36  *4 

87  34 

512 

c 

C.  W,  KEATTS 

HICKMAN  1  E 

3816 

89  10 

362 

7A 

7A 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

HICKSVILLE 

3921 

GRAVES 

ae  30 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

JESSAMINE 

37  49 

9*  43 

5*4 

7a 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HINOMAN 

3899 

37  20 

82  59 

1190 

5P 

5P 

LUTHER  RITCHIE 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

3929 

LARUE 

37  32 

95  4* 

789 

c 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

HOPKINSVILLE 

CHRISTIAN 

36  51 

87  30 

540 

NEWELL  F.  SMITH 

HYDEN 

*093 

LESLIE 

37  10 

93  23 

890 

MRS.  FERN  F.  ELAM 

IHtZ 

37  5Z 

UNITED  FUEL  GAS  CO. 

IHVINGTON 

*J65;BRECKINRI0G£ 

37  53 

66  17 

650 

6P 

6P 

" 

FLOYD  G,  ROSBINS 

JACKSON 

*196  iBREATHITT 

37  33 

93  23 

795 

7A 

7A 

JAMES  0.  MALONEY 

JEREMIAH 

*255 

LETCHER 

37  10 

1150 

5P 

KEENE  1  SSW 

*369 

JESSAMINE 

84  36 

9*1 

7a 

HUGH  W,  eUFFIN 

KENTUCKY  DAM 

**1* 

LIVINGSTON 

37  01 

68  16 

362 

IVA-379-A 

LA  GRANGE  Z  NNW 

OLDHAM 

36  26 

85  Z3 

990 

5P 

S.  fi.  VARA8LE 

LANCASTER 

*620 

GARRARD 

37  37 

8*  35 

1032 

8A 

KENTUCKY  UTILITIES  CO. 

LEITCHFIELO 

86  18 

6*2 

CLYDE  STIKELEATHER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

FAYETTE 

38  02 

MID 

C  MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

*T55 

CASEY 

8*  55 

772 

7A 

c 

PALLIA  F.  HANKLA 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  S 

*8Z5 

JESSAMINE 

37  45 

64  35 

521 

7A 

^ 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STATION 


LLOYD  GREENUP  DAM 
LOCKPORT  LOCK  2 
LOGLICK  I  S 
LONDON 
LONDON  FAA  AP 

ILOUISA  2 
JLOUISVILLE 

ILOUISVILLE  BOWMAN  FLD 
t  IlOUI SVILLE  WB  AP 
ILOUISVILLE  UPPER  GAGE 

OVELACEVILLE 

UCAS 
MAOISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  *  SE 


LLE  DAM 

INEYSBURi 


MONTICELLO 

MOREHEAO  STATE  COLLEGE 

MOUNT  STERLING 
MUNFOROVILLE 


FAA  AIRPOR' 
SEWAGE  PLAI 


OISE  STEAI 

VILLE 

VILLE 


RAVENNA  LOCK  12 
RENFRO  VALLEY 
RICHMOND 
ROCHESTER  LOCK  3 


fiUSSELLVILLE  SUBSTi 

SADIEVILLE 

ST  MARY 

SALVISA    LOCK    6 

SALYERSVlLLE 

SALTEifSVILLE    2    SE 
ISCOTTSVILLE 
ISCOTTSVILLE    2    SW 


iSHEPHEROSVILLE 

:smithfield  4  s 

ISOMERSET 
ISOMERSET  1  N 

!  SPRINGFIELD 
[STEARNS 

(summer  shade 
■summer   shade   substj 
atham  springs 

avlorsville 


VALLEY  VIEW  LOCI 
VANBUREN 
VANCEBURG  DAM  3, 
WARSAW  MARKLAND 
WAYNESBURG  7  NE 

WEST  LIBERTY 
LIAMSBURG  2 

.LOW    LOCK     13 


COUNTY 


*9o7  BALLARD 
5002  BARREN 
5067  HOPKINS 
5097  EDMONSON 
51U  CLAY 

5171  IfLOYD 
5230  jGRAVES 
5243  MASON 
5291  JACKSON 
5301  PENDLETON 


PIKE 

BELL 

BELL 

WOODFORD 

BOURBON 


I60ZO  HOPKINS 
16028  CLAY 
6033  CAMPBELI 


1657' 


6679  ESTILL 
6748  iROCK  CASTLE 
|6905  MADISON 
6692  !OHtO 
70*9  LOGAN 


705. 


LOGAN 


24  SHELBY 
34  flULLIT' 
73  'sHELBY 


MC  CREAI 
METCALFI 
METCALFI 


ANDERSON 
IN  ION 

ESSAMINE 


INCOLN 

MORGAN 


39  39 
38  26 
37  51 


3R 

38 

38 

36 

37 

it 

37 

37 

38 

36 

50 

8* 

50 

38 

11 

63 

38 

0* 

83 

^' 

16 

65 

36 

■*6 

68 

37 

14 

37 

16 

83 

38 

8* 

■ij 

46 

87 

37 

0* 

88 

06 

37 

06 

69 

38 

00 

39 

20 

37 

06 

37 

07 

37 

41 

36 

43 

36 

53 

83  03 
96  12 
86  13 


38  36 

84  36 

37  36 

83  5C 

36  52 

65  09 

OBSERVATION 
TIME  AND 

TABLES 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HUBERT  BuRGHER 

KNOXVILLE  FERI 


FED. 


HAROLD  C.  FERGUSON 
LOUISVILLE  G.+E.  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 

WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 

BLAINE  MALONE 

ILLARD  E.  FOSTER 
HOMER  WEL80RN.  JR. 
NATIONAL  PARK  SERVICE 


JAMES  D.  HUGHES 

lELD  ELEC*  WTR.CO. 
S  OF  ENGINEERS 


OBSERVER 


ll 


ION    I 


CITY  OF  MIDWAY 


CIT 


ATER  WORK 


LAWLER 

.  BERTRAM 

PROF.  HENRY  C.  HAGGAN 

FRED  CARTMILL 

PUCKETT 


MURRAY  STATE  COLLEGE 
GEORGE  E.  DUVAL 

IE  PARlEE  NEISZ 
MRS,  ANNA  L.  BROWN 
CORPS  OF  ENGINEERS 


JESSE  FAIRCH 

LD 

TVA-76* 

U.S.  WEATHER 

BUREAU 

FOLEY  PART  IN 

ALTON  M.  HAR 

ILL 

CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  L.  LAIR 
THOMAS  C.  HERNDON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS,  GLADYS  TALLEY 

TVA-6a3 

MRS.  TRESSIE  A,  RAL: 
JOHN  0.  BAUER 
CORPS  OF  ENGINEERS 


IRGIL  0.  CROUCH 
OVID  K.  MAGRUOER 
GEORGE  E.  SIMPSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 


MRS  GLADYS  M,  GR I 
CHAS.  H.  MC  MURTf 
TVA-68* 
CHARLIE  S.  KAYS 


CORPS  OF  Engineers 

EVERETT  M.  MC  GAUGhEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

OF  Engineers 


MRS. 


:IDDER 


MEL 


ARNOLD    0. 
ESTIL    M.    MEADOWS 
HENRY    NORTHCUTT 
CORPS    OF    ENGINEERS 
CORPS    OF    ENGINEERS 

CORPS   OF    ENGINEERS 


1-BIG  SANDYj      2-CUMBEHLANDi       3-GREENi      4-KENTUCKY,      5-LICKlNG, 


MISSISSIPPI  I       7-OHIO;       8-SALT,       9-TENNESSEE 


See   Page    124   : 
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KENTUCKY  -  NOVEMBER  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   85°  on  the  4+  at  9  stations 

Lowest  Temperature:   10°  on  the  29th  at  Blaine  1  W  and  Farmers 

Greatest  Total  Precipitation:   8.33  inches  at  Lovelaceville 

Least  Total  Precipitation:   1.41  inches  at  Jeremiah 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.16  inches  on  the  22nd  at  Lovelaceville 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   2,5  inches  at  Mc  Kee 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   3  inches  on  the  19th  at 

Mc  Kee 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 

NOVEMBER  1961 


Temperature 


WESTERN 

BEAVER  DAM 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 

HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 

MAYFIELD 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

DIVISION 

CENTRAL 

ADDISON  DAM  45 

ANCHORAGE 

8ARDST0WN  S  J  PREP  SCH 

BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

CAMP8ELLSVILLE 
CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
GLASGOW  WKAY 
GREENSBURG 

IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
MAMMOTH  CAVE  PARK 

SCOTTSVILLE 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  0AM 

DIVISION 

BLUE  GRASS 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  W8  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

DIX  DAM 
FALMOUTH 
FLEMINGSBURG  2 
FRANKFORT  LOCK  4 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAYSVILLE  0AM  33 

MOUNT  STERLING 

RICHMOND 

SHELBYVILLE 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 


EASTERN 

ASHLAND 
BARBOURVILLE 
BAXTER 
BENHAM 
BLAINE  1  W 

DEWEY  DAM 
FARMERS 
GRAYSON  1  SE 
HEIDELBERG  LOCK  lA 
HINDMAN 

HYDEN 

INEZ 

JACKSON 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER  4  SE 


56.5 
59. 6M 
55.4 
58. 6 
57.2 

55.9 
58.3 
56.8 
57.3 
55.8 

57.1 

M 
56.1 
55.6 
57.2 

56.8 
57.4 
58. 2M 


50.6 
54.6 
57.1 
56.4 
56.6 

57.6 
54.8 
58.2 
57.4 
58.2 


53.8 
57.4 

58.6 
57.9 
59.0 


59.6 
56.5 
52.8 
55.7 
55.8 

57.7 
56.8 
54.4 
56.1 
53.9 

55.8 
56.9 
55.2 
54.4 
54.6 

53.5 


56.5 
60. IM 
58.5 
59.7M 
57.3 

57.8 
57.7 
55. 4M 
61.0 
58.  4M 

60.1 

56.7 
56.5 
50.3 


37.2 
34. OM 
37.6 
36.1 
37.9 

37.5 
37.2 
36.3 
37.2 
38.0 

38.8 
39. OM 
38.1 
35.5 

38.8 

36.6 
36.0 
38. 8M 


33.4 
34.8 
36.0 
35.5 
38.4 

38.4 
36.0 
36.1 
38.1 
36.0 

35.8 
37.6 
38.3 
36.6 
38.1 

39.0 
36.8 
35.8 


36.2 
36.4 

35.5 
33.4 
36.4 

38.9 
34.9 
36.1 
34.2 
36.7 

34.0 
36.3 
35.8 


33.8 
38. IM 
37.7 
39. 5H 
31.9 

36.2 

34.9 
32. 9M 
36.3 
34. 2M 

36.0 

35.8 
37.1 
38.1 


46.9 
46. 8M 
46.5 
47.4 
47.5 


45.7 
47.8 
46.6 
47.3 
47.4 

48.0 

47.1 


46.7 
46.7 
48. 5M 


42.0 
44.7 
46.6 
46.0 
47.5 

48.0 
45.4 
47.2 
47.8 
47.1 

46.3 
45.7 
47.1 


48.8 
47.4 


46.5 

44.2 
44.6 
45.1 

48.3 
45.9 
45.3 
45.2 
45.3 

44.9 


44.5 
44.8 


45.2 
49. IM 
48.1 
49. 5M 
44.5 

47.0 
46.3 
44. 2M 
48.7 
46. 3M 

48.1 

M 
46.3 
46,8 
49.2 


2.9 
.3 


15  30 
14  30+ 


546 
551 
556 
534 
524 

549 
521 
553 
535 
529 

515 

540 
568 
515 

547 
543 
490 


686 
611 
553 
571 
527 

511 
589 
533 
521 
537 

551 
550 
538 
593 
520 

490 
530 
532 


513 
559 
622 
615 
564 

500 
574 
591 
590 
588 

501 
550 
585 
616 
505 

648 


590 
480 
505 
459 
607 

537 
560 
519 
494 
577 

512 

558 
546 
472 


Precipitation 


2.  E    E 


17 

0 

13 

0 

14 

0 

13 

0 

18 

0 

14 

0 

14 

0 

17 

0 

15 

0 

14 

0 

16 

0 

15 

0 

13 

0 

13 

0 

5.97 
5.30 
5.20 
3.28 
5.45 

4.70 
7.87 
4.64 
8.33 
5.79 

6.84 

4.22 
5.74 
7.19 

5.46 
4.71 
4.84 


4.77 
4.39 
3.59 
3.39 
2.92 

3.20 
4.29 
3.70 
4.71 
3.53 

4.85 
4.37 
3.57 
4.23 
3.71 

5.57 
5.54 
5.73 


D  2.81 
3.42 
3.35 

D  3.57 
3.42 

3.11 
3.02 
1.85 
3.93 
3.04 

3.07 
D  3.37 
3.83 
3.51 
3.26 

4.41 

3.32 


2.31 
2.59 
3.33 
2.89 
2.42 

2.51 
2.99 
2.51 
2.35 


1.87 

2.10 

1.38 

l.ll 
5.09 


.87 
3.47 


1.25 
1.32 


1.63 
1.26 


.15 
1.74 


.35 


1.49 
2.57 
2.53 


.00 
.34 


1.27 
.14 


.18 
.95 


1. 

1.59 

1.46 

1.60 

1.45 

1.34 
2.81 
1.34 


1.17 
2.68 
1.95 

1.38 
1.50 
1.30 


1.15 

1.17 

.95 


.91 
1.04 
.96 
.98 
.84 

1.65 
1.77 
1.07 


1.35 
1.34 
1.26 


.60 

1.08 

1.16 

.73 

.65 

.68 
.59 
.51 
1.23 
.87 

.80 
1.00 


.80 

23 

.83 

24 

.83 

24 

.80 

24 

.52 

24 

.80 

24 

.85 

24 

.77 

24 

.80 

24 

.80 

24 

.74 

24 

.73 

24 

.80 

23 

.89 

24 

S    o 


1.1 

.5 
.9 

1.0 
2.0 

2.0 


T 

1.2 

.3 
1.9 

2.0 
.5 
.7 

1.7 

1.1 


T 
1.0 

1.0 
.5 

.0 
1.0 


See  Reference  Notes  Following  Stolion  IncJex 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
NOVEMBER  1961 


CONTINUED 

Temperature 

PreciF 

ifation 

No.  of  Days 

>. 

Snov 

.,  Sleel 

N 

o.  of  Doys 

Max. 

M 

„ 

i 

Slalion 

•   1 
II 

11    E 
<  S 

< 

2   ?  I 

1 

1 

i 

1 

Q 

t 

1 

lis 

6 

8. 

1 

Is 

1    o 

s 

0 
o 

s 

o 

s 

il 

•!l 

•oJ 

0 

§ 

MIDDUESBORO 

60.9 
58.6 
60.2 
59.2 
57.3 

39.6 

38.9 
39.7 
34.') 
38.0 

50.3 
48.8 
50.0 
46.8 

82 
60 

2 
2 

15 
15 

30+ 
79 

449 
490 

0 
0 

0 
0 

12 
13 

0 
0 

4.45 
3.98 

1.29 
1.05 

1 
1 

T 
2.0 

0 
1 

19 

10 
10 

3 

3 

1 

1 

MONTICELLO 

85 

2 

18 

?9 

455 

0 

0 

11 

0 

2.51 

-       .07 

.56 

23 

2.2 

0 

PIKEVILLE 

81 

2 

1  1 

?9+ 

544 

0 

0 

14 

0 

2.63 

.60 

23 

.0 

0 

0 

RENFRO    VALLEY 
SOMERSET    1    N 

47.7 

80 

2 

12 

29 

519 

0 

0 

12 

0 

2.96 

.82 

23 

1.5 

2 

STEARNS 

VANCEBURG    DAM    32 
WEST    LIBERTY 
WILLIAMSBURG    2 

57.3 
56.4 
59.2 
61.* 

37.9 
36.3 
31.8 
38.0 

47.6 
46.4 
45.5 
49.7 

2.9 

81 
85 
84 
83 

3 
3 

4+ 
3 

16 
14 

n 

17 

30+ 

29 

29 

30  + 

517 
559 
579 
463 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

13 
13 
17 
14 

0 
0 
0 
0 

3.94 
2.56 

2.04 
3.61 

-        .44 
.39 

1.08 
.72 
.70 
.94 

1 
24 
24 

1 

T 
T 

T 

0 
0 
0 
T 

19 

iU 
8 
6 

10 

3 
1 
1 
3 

1 
0 
0 
0 

DIVISION 

47.5 

1.4 





2.80 

-       .36 

.5 

_ 

— 

L^ — 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Hi 

1 

SUtioD 

> 

i. 

•Bag- 

hi 

0.3  a 

1 
0 
> 

< 

ii 

0 

.2      "^ 

Q       J 

to 

_  a 

II 

0  w 

0  H 

D. 
0  CO 

■  ■  w 

0. 
0  w 

i 

g 

3 

at 

1 

Oi 

7 

sl 

•3 

COVINGTON    WB    AIRPORT 
LEXINGTON    WB    AIRPORT 
LOUISVILLE   WB   AIRPORT 

SSE 
S 
SE 

11 
16 
12 

9.5 
9.8 
7.8 



46++ 
31++ 
34 



WSW 

SW 

s 

16 

16+ 

3 

78 
83 
80 

82 
88 
84 

50 
65 
67 

64 
72 
67 

5 
7 
5 

9 
3 
2 

3 
3 

3 

2 
3 
5 

1 
0 
0 



0 
0 
0 

20 
16 
15 

37 

7.8 
7.1 
7.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


»DDISON  DAM  *5         // 
4LBANY  4  H 

4SHLAND 
9ARB0URVILLE 

9ARDST0WH  S  J  PREP  SCH 

9AXTER 

BEAVE«  0AM 

BENHAM 

BEtlTON  2 

8EREA  COLLEGE 
8EREA  WATER  WORKS 
BLAINE  1  W 
80NNIEVILLE 
BOWLING  GREEN 

BOWLING  GREEK  SU8STA 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE 
BURDINE  2  NE 

BURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 
CAMPBELLSVILLE 
CANEYVILLE 

CARWJLLTON  LOCK  1 

CECILIA 

CLAY  CITY  1  WNW 

CLERMOMT  1  SSE 

coes 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 
COVINGTON  WB  AIRPORT    I 
CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 
CYNTHTANA 
CYNTHIAHA  2 

DANVILLE 
OELPHIA  1  E 

DEWEY  DAM 
DIX  DAM 
DUNDEE  4  ESE 

DUNMOR 

EDDYVILLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELKHORN  CITY 
ELKTON  2  S 

FALMOUTH 
FARMERS 
FLEMINGS8URG 
FLEMING58URG  2 
FORD  LOCK  10 

FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  * 
FRANKLIN  1  E 
FREEBURN  2  SW 
FRENCHBURG 

GAMALIEL  I  S 
GEORGETOWN  WATER  WORKS 
GEST  LOCK  3 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 

GLENDALE  I    E 
GOLDEN  POND  8  N 
GRANT  DAM  36 
GRAYSON  1  SE 
GREENSBURG 

GREENS8URG  1  S 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  1* 

HENDERSON  7  5SW 

HICKMAN  1  E 

HICrSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HI  NOMA N 

HOPKINSVILLE 

MYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 
KEENE  1  SSW 
KENTUCKY  DAM 
LA  GRANGE  2  NNW 
LANCASTER 

LEITCHFIELO 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LLOYD  GREENUP  DAM 

LOCKPORT  LOCK  2 
LONDON  FAA  AIRPORT 
LOUISA  Z 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOVELACEVILLE 
MAOISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  *  SE 

MARTIN 
MAYFIELD 

MAYSVILLE  DAM  33 
MCK  EE 
MIDDLESBOftO 

MIDWAY 
MILLERSTOWN 
MONTICELLO 
MOUNT  STERLING 
MUNFORDVILLE 

MURRAY 

OLNEY 

ONEIDA 

ONEONTA  0AM  35 

OWENSeORO  2  W 


5.71 
3.20 
*.«2 


.77 
1.24 
1.6 

.30 


.72 
1.19 
1.09 


.62   .20   .20 


5.06 

.18 

.40 

1.00 

4*45 

.85 

.88 

.18 

2.89 

.52 

.27 

5.00 

.11 

.28 

*90 

3.0? 

.0* 

.06 

.59 

?.99 

T 

.29 

.30 

.24 

2.89 

.02 

.11 

.33 

.06 

1.85 

T 

.25 

.10 

3.13 

T 

T 

.45 

.10 

5.30 

3.12 

3.82 

4.37 

3.04 

3.75 

3.16 

2.06 

4.19 

2.57 

2.ie 

3.67 

4.23 

4.7« 

S.33 

5.79 

3.71 

2.63 

6.e4 

3.07 

3.15 

4.45 

3.34 

3.24 

3.9S 

03.37 

3.38 

5.88 

1.80 

3.79 

4.22 

10   11   12 


13   14   15 


1.72 
.75 
.30 


1.48   .63   .02 


,07   .32   .50 


1.17 

.02   .36   .38 

•    1.50 


15 

.50 

.10 

38 

.12 

.IC 

.18 

.76 
1.06 

15 

.38 

.40 

.49 
T 

,46 
.77 

T      ,79 
.271  1.13 

.03  l.OU 


! 1.02  2.B1 
I  .16  2.53 
,        .20   .59 


.18 

T 

.54 

.40 

1.47 

.07 

T 

;     T 

1.35 

.20 

• 

.08 

.01 

1     .02 

.43 

.11 

T 

T 

.87 

.20 

.05 

.05 

.08 

.09 

.08  1.09   T 


.10 

T 

.10 

T 

.05 

.16 

.04 

.16 

.35 

.03 

.09 

.17 

.11       T 

.28 

.14 

.07 

.02 

.12 

.29 

.10 

D.19 

28   29   30   31 


0HEN5B0R0  DAM  46 
PAOUCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAH 
PAINTSVILLE 
PARADISE  STEAM  PLANT 

PIKEVILLE 
PINEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RENFRO  VALLEY 

RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 
SALVI5A  LOCK  6 

SALYERSVILLE  2  SE 

5C0TTSVILLE 

SCOTTSVILLE  2  SW 

SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHELBYVILLE 
SHEPHERD5VILLE 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 

STEARNS 

SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TAYLORSVILLE 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 

UNIONTOWN  DAM  U9 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 

VANCEBURG  DAM  32 
WARSAW  MARKLAND  DAM 

WAYNESBURG  7  NE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 
WILLOW  LOCK  13 


DAILY  PRECIPITATION 


I 


Day  of  Month 


3.85 
2.0<» 
3.61 
4*41 


T  .22    : 

•  2'>    1.59 
1.70 


.19       .19 

.30 
.12 


10       11       12 


13      14       15 


.42      .03    i.ie 


1.46 
1.17 

1.1& 


.03 
.07 


D.IO 
.04 
.07 


.03  .70 
2.66  .31 
1.95    1.00 


25      26      27      28      29      30      31 


,30    1.26 

.30 

•12    1.42 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
NOVEMBER    1961 


Day  Of  Month 


ADDISON  BAM  45 

ANCHORAGE 

ASHLAND 

BARBOURVILLE 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BENTON  2 

BEREA  COLLEGE 

BLAINE  1  W 

flONNIEVILLE 

BOWLING    GREEN    FAA    AP 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON    LOCK    1 

CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

DEWEY  DAM 


FARMERS 

FLEMINGSBURG  2 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 
GLASGOW  WKAY 
GOLDEN  POND  8  N 
GRAYSON  1  SE 
GREENSBURG 
GREENVILLE  2  W 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HINDMAN 
HOPKINSVILLE 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


65   83   77 
47   58   42 


41  41  51 

69  81  80 

58  50  68 

69  85  77 

55  58  48 


54   50 
28   34 


46   54   46 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


55   56 

40   42 


82  79 

62  42 

78  80 

55  65 

78  82  78 
46  40 

79  82  80 
54   56  40 

70   69  83 

45   47  49 

69   81  77 

57   62  44 

72   81  74 

60   66  41 

65  83  78 
56   62  51 

66  82  81 
45   56  66 

76   68 
56   60 

68   85  79 

65   60  50 

62   80  73 


68  67  83 

40  44  62 

70  67  81 

56  56  60 

72  66 

58  62 

76  81 

53  61 

67  82 

41  53 

68  84  81 

42  61 

64  80 

46  56  65 

75  80  68 

59  56  32 

67  67  82 
48  48  52 

75  83  77 
59  64  46 

76  81  80 
59  64  41 

68  63  81 
40  40  50 


45   57   62 
75   80   77 


58   63   40 


57   49   58 


56   64   36 

80   80   81 
54   65   41 


78   77   79 
59   59   54 


76   67   57 


61   48 
43   37 


66   66 
56   51 


52   48 
42   36 


70   61 
60   48 


59 

56 

47 

42 

56 

58 

46 

44 

52 

50 

46 

39 

62 

47 

46 

36 

52 

51 

47 

39 

56 

53 

42 

38 

48 

52 

36 

38 

52 

55 

44 

38 

55 

47 

41 

34 

55 

53 

37 

42 

52 

50 

38 

41 

56 

58 

61 

47 

56 

60 

48 

41 

56 

52 

47 

39 

57 

64 

62 

44 

54 

50 

49 

40 

30  39  31 

76  53  51 

36  36  40 

52  50  48 

39  46  40 


42   40 
25   20 


45   52 
23   20 


55   45 
26   21 


55   52 
26   13 


53   50   52 


60   48 
28   21 


51   47   55 
25   25   19 


43   28   19 


53 

49 

42 

36 

64 

55 

43 

45 

53 

51 

39 

41 

52 

49 

43 

36 

57 

60 

63 

48 

47 

49 

31 

33 

58 

69 

32 

36 

64 

56 

54 

46 

48 

53 

35 

36 

65 

62 

51 

50 

27   22 
56   44 


22   21   16 


46   52 
29   24 


52   51 
26   22 


26  27  21 

45  50  44 
24   25  19 

55   51  66 

24   26  20 

50   39  52 

27  28  23 

46  53  44 
21   23  17 

50   55  45 

27   27  22 

52   59  48 

37   28  21 

52   62  51 

27  29  24 

49  50  53 
24   23  19 

63   50  50 

28  22  17 

50  44  48 

26  25  20 

51  44  66 

27  28  26 

48   53  47 

26   26  21 

54   47  52 

28  21 

52  56 

23  19 

54  45 

27  21 


63   46   56 
23   26   20 

66   66   55 


47   57 
32   25 


54   52 
27   20 


45   50 
25   12 


48   60   58 
25   30   40 


62   60   70 
26   38   50 


60   53   70 


64  66  71 

22  33  45 

66  66  69 

27  39  48 


21   23   30 


68   60   63 
33   45   51 


53   66   67 


15   16   17 


20   21   25 


65   62   66 
30   35   47 


65   60   62 
34   46   50 


30   40   51 


26  34  53 

51  63  65 

19  30  43 

67  63  70 
28  37  48 

66  64  68 

30  40  52 

51  62  62 
21  28  41 

52  63  63 
24  32  41 

51  65  69 

21  28  35 

61  61  69 

32  40  52 

60  64  69 

23  29  47 

61  66  70 

24  28  46 

65  63  66 

27  35  50 

69  60  65 

43  50  50 

53  63  60 

20  26  38 

68  60  69 


69   73   66 
35   39   48 


48   56   68 


52   67   63 


69   68   60 
36   46   52 


69   60   65 
38   60   52 


65   70   62 


61   70   69 
22   21   46 


22   37   48 


55   67   63 
20   20   30 


58   68   64 
48   52   48 


63   52   50 


65   67   73 


64   68   64 
52   55   51 


67   68   64 
46   47   56 


63   62   63 
53   53   53 


69   73   70 


55   66   50 


70   60   69 
41   45   52 


50   51   53 


66   66   70 
56   55   56 


65   63   71 
55   57   54 


68   62   60 


66   61   67 
52   55   52 


67   64   62 
51   54   52 


62   61   59 
54   48   48 


70   60   64 
50   57   50 


70  59 

51  54 

69  66  67 

43  46  64 

68  65  69 

54  57  63 

63  62  65 


65   69   71 
49   53   52 


52   56   49 


65   60   68 
53   60   50 


70   61   64 
50   54   51 


64   69   72 
55   58   56 


64   62   67 
52   61   61 


67   57   70 
50   50   51 


69   64   65 
52   65   55 


52   52   51 

70   70   74 


62   61   61 
52   50   50 


59   65   58 


49   55   51 


72   68   65 
42   42   53 


50   36   26 


47   34   26 


67   69   46 
54   43   24 


72   68   44 


68   53 
51   40 


73   70   45 


69   50   46 
49   40   31 


56   40   33 


72   64   46 

52   40   28 


54   41   24 


51   37   25 


44   32   32 


70   51   47 


67   53   45 
53   41   24 


68   57   48 


42   34   26 


51   40   25 


70   61   44 
52   41   30 


54  44  27 

68  62  46 

51  41  30 

65  54  46 

50  42  23 

67  62  44 

52  42  24 

65  58  42 

50  40  25 

69  47  45 
43  36  33 

67  67  49 

51  42  26 

67  51  44 


67   68   47 


53   43   29 


69   52   46 
49   40   31 


72   66   51 
5  3   44   2  8 


76   73   47 


42   47   45 


3  8   45 
33   23 


36   39 
31   26 


38   47 
33   31 


39   47 
32   23 


40   38 
34   33 


39   47 
27   22 


41   49 
32   31 


43   50 
39   29 


38   38 
30   28 


39   40 
30   25 


39   46 
29   24 


38   49 
33   26 


36   41 
32   26 


40   48 
38   23 


35   36 
32   20 


35   37 
31   26 


39   37 
34   27 


38   45 
33   25 


3  7   47 
33   26 


37   42 
31   25 


35   30   28 


36   40 
32   24 


32   30   25 


44   46 
31   20 


42   36   38 


32   32   28 


3  9   47 
28   20 


32   27 
39   49 


36   35   29 


26   36 
52   51 


27   28   29   30   31 


55   55   56 


50   59   55 
26   30   41 


55   54   56 


55   56   55 


37  45 

51  54 

30  38   29 

45  58   53 

19  24 

56  54 

25  47 

57  54   61 
35  44   33 

57  56   58 

31  48   33 

51  53   51 


42   54 
29   40 


54   55   55 


32   42   35 


45   54   53 
21   38   36 


44   56 
24   2  7 


54   55 

31   47 


54   53   53 


57   52 
22   40 


54   54   49 


50   50 
40   35 


57   56 
29   47 


50   56   69 
38   47   28 


45   54 
12       25 


27   36   32 


55   54 
34   47 


53   53   53 


35   44   31 


37 

46 

52 

52 

56 

62 

32 

22 

21 

32 

36 

29 

40 

44 

46 

55 

52 

58 

65 

33 

23 

24 

39 

31 

31 

38 

51   53   54 


27   28   50 


29   39   37 


27  28  36 

66  65 

24  30 

64  62  59 

28  43  38 

55  66  58 

27  27  38 

65  62  61 


67   64   64 


59   61 

30   42 


21   21   31 


63   64 
26   42 


67   61   55 


65   62   60 


62   62   60 


52   62 
27   35 


68   62   60 


58   56 
35   46 


54   61 
24   24 


53   64 
30   30 


50   62 
28   29 


62   61 

30   45 


62   61 
26   42 


58   59 
27   41 


66   63   63 


55   61 
29   30 


65   62   60 


62   66 
28   28 


50   33   39 
23   19   21 


19   16   19 

53   39   39 
31   16   15 


17   17 

43   53 


29   17   15 

42   45   56 
26   26   17 


15   13   21 


49   40   52 
21   12   14 


26   20   21 


43   55 
16   19 


12       17   21 


21   15   15 


30   41   50 
21   19   26 


50   37   43 
20   12   12 


27   15   15 


42   40   52 
27   17   22 


41   40   53 
25   10   13 


22   12   19 


29   23   25 


53   40   45 
25   15   15 


25   17   19 


27   27   32 


29   12   13 


53   42   45 


32   16   15 


50.6 
33.4 


56. 

5 

33 

a 

60 

1 

38. 

1 

57 

1 

36 

0 

58 

5 

37 

7 

56 

5 

37 

2 

59 

7 

39 

5 

59.6 
36.2 


57.3 
31.9 


56.6 
38.4 


56.5 
36.4 


54.8 
36.0 


52.6 
35.5 


55.7 
33.4 


57.8 
36.2 


57.7 
38.9 


56. U 
34.9 


57.7 
34.9 


65.4 
37.6 


57.4 
38.1 


49 

60 

52 

40 

36 

55 

4 

23 

24 

29 

14 

13 

32 

9 

57 

64 

63 

58 

41 

42 

56 

2 

28 

28 

50 

29 

16 

15 

36 

0 

62 

62 

61 

41 

45 

54 

57 

2 

42 

51 

40 

25 

20 

19 

37 

9 

63 

65 

62 

48 

44 

52 

61 

0 

25 

31 

43 

30 

13 

13 

36 

3 

64 

61 

59 

41 

45 

50 

55 

9 

35 

49 

39 

25 

21 

22 

37 

5 

58 

68 

65 

52 

43 

48 

58 

3 

43 

46 

46 

27 

21 

20 

37 

2 

56.6 
36.3 


6U.1 
36.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
NOVEMBER  1961 


Day  Ol  Month 


INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

LEITCHFIELO 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LONDON  FAA  AIRPORT 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOVELACEVILLE 

MADISONVULE  1  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  A  SE 

MAYFIELD 

MAYSVILLE  DAM  33 

MIDDLESBORO 

MONTICELLO 

MOUNT  STERLING 

MURRAY 

0WEN5B0R0  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RENFRO  VALLEY 

RICHMOND 

RUSSELLVILLE 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE 

SOMERSET  1  N 

STEARNS 

SUMMER  SHADE 

VANCEBURG  DAM  32 

WARSAW  MARKLAND  0AM 

WEST  LIBERTY 

WILLIAMSBURG  2 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

WOLF  CREEK  DAM 


MAK 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


55   61   43 


66 

81 

52 

53 

82 

76 

61 

40 

Bl 

76 

59 

42 

68   81   79 
58   58   51 


60   38 
81   76 


60   63   38 


59   62   55 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 


82   59   58 


37   47   34 


62   59   52 

48   49   43 


32   43   35 


27   39   34 


63 

40 

28 

42 

83 

79 

59 

50 

64 

45 

37 

45 

83 

80 

66 

64 

50 

59 

50 

56 

80 

78 

45 

55 

66 

39 

30 

41 

65 

83 

82 

54 

42 

60 

37 

37 

82 

81 

77 

67 

52 

65 

52 

60 

80   80 
55   55 


70   82   76 
57   64   36 


77   81   59 
59   59   30 


59   67   39 


71   73   82 
58   58   57 


67   85   84 


75   80   75 
59   51   41 


77   81   80 
48   53   57 


51   52   61 


60   64   42 


60   62   45 


67   60   52 


58   54   51 
36   48   40 


35   28   20 


52   45   54 
24   29   22 


27   28   22 


53   46   55 
31   32   28 


50   45 
26   28 


21   25   1! 


52   48   56 
24   29   25 


59  62  50 

68  82  85 

43  52  56 

64  83  76 

45  55  40 

79  67  84 

46  46  50 

75  75  83 

61  57  59 


46   48   61 


74   7  3 
58   52 


74   48   50 
32   33   37 


60   56   50 


77   66   57 
46   46   45 


57   52   53 
40   47   39 


54 

47 

25 

29 

60 

53 

39 

24 

55 

49 

26 

28 

47 

54 

29 

26 

60 

52 

44 

27 

56 

46 

29 

25 

53 

48 

27 

27 

53 

50 

53 

46 

40 

34 

24 

31 

52 

47 

52 

48 

39 

31 

24 

24 

55 

49 

55 

51 

40 

34 

24 

33 

48 

53 

50 

49 

36 

37 

24 

29 

63 

59 

62 

50 

57 

51 

43 

30 

47 

50 

55 

50 

42 

35 

21 

24 

60 

59 

55 

45 

43 

42 

26 

21 

54 

52 

49 

53 

42 

41 

24 

24 

51 

50 

54 

47 

44 

39 

26 

38 

57 

48 

55 

47 

48 

38 

26 

26 

25   26   21 


29   29   37 
77   68   56 


42   43   43 


56 

46 

30 

25 

49 

53 

34 

30 

55 

44 

27 

23 

51 

45 

30 

28 

50 

44 

22 

26 

69 

60 

36 

22 

59 

61 

39 

26 

46 

51 

25 

25 

52 

51 

28 

25 

47   59   64 
20   26   33 


67   59   65 


60   61   68 
32   42   51 


62   63   70 


66   61   71 


57   59   68 
31   39   49 


72   65   60 


69   62   61 
41   46   52 


65   62   64 


63   63   71 
21   30   47 


70   62   58 


52   60   65 
23   25   30 


65   63   73 
27   37   51 


29   36   48 


36  46  51 

70  61  59 

39  49  52 

70  68  60 

36  50  53 

56  70  57 

26  35  48 

64  70  73 

26  31  48 

73  59  60 


61   70   70 


51   62   62 
21   29   47 


68   60   61 
38   45   57 


68   67   74 
34   47   54 


21  31  46 

62  60  71 

26  36  50 

52  64  62 
21  25  45 

68  61  75 

25  32  51 

55  70  69 

26  30  48 

58  61  70 

26  33  53 

51  61  65 

21  20  22 

56  69  68 
21  26  43 

51  58  62 

21  30  34 

53  67  62 


44   47   56 


62   66   64 
52   55   52 


59   63   67 
54   52   51 


53   56   57 


62   63   63 
56   51   51 


60   61   62 
54   52   52 


51   43 
3  6   3u 


47   44 
39   31 


45   35   29 


65   60   641  61 


64  62  63 

52  62  55 

63  64  69 
55  57  54 

67  65  76 
44  54  56 

64  62  65 
52  50  50 

69  60  62 

50  53  50 

68  64  76 


39  39  46 

32  32  25 

44  37  39 

30  32  27 

37  38  45 

31  31  26 

36  36  43 
31  32  26 

38  37  46 
31  33  28 

38  40  46 

31  34  30 

37  38  44 
33  35  28 

44  41  51 

35  35  29 

43  42  47 

36  29  22 


67   51   46 


73   65   46 


67   67   68 


53   53   52 


62   62 
54   64 


65   60 
64   49 


65   62   64 
51   50   50 


62   64 
62   55 


69   60   75 
59   54   68 


66   62 
52   61 


65   74   73 
43   53   55 


69   60   66 
53   53   52 


66   67 
53   51 


68   68   72 
67   58   56 


69   60   62 


63   68   71 
54   58   67 


72   61 
49   55 


63   70   73 
52   67   56 


61   62   65 
51   5  3   49 


38   47 
28 


30  I  31 


63   63 

30   42 


43   54 
24   30 


65   53 
34   46 


51   63 

30   44 


51   54 
2  6   45 


61   61   52 


47   51 
37   44 

54   55   69 


65   49 
42   32 


66   60   46 


67   46   49 


47   45 
35   31 


47  40  32 

69  62  48 

50  41  31 

76  60  48 

55  46  33 

69  51  49 


65   45 
4u   29 


50   51 
39   3u 


62   46 
41   26 


69   58   48 


72   68   43 


67   50   46 


32 

43 
32 

46  44  49 

36  35  28 

43  35  38 

25  32  26 

46  41  49 
33  34  32 

40  3  8  48 

32  31 

43  36  46 

29  31  24 

47  42  43 
36  33  26 

42  41  48 

33  33  28 

40  40  48 
36  29  26 

45  41  48 

36  35  29 

47  50  39 

33  28  22 

39  39  48 

32  36  29 

43  45  48 
36  33  21 

41  46  54 
30  27  26 

43  34  37 

29  31  24 

43  39  48 

33  34  20 

42  38  47 

32  34  21 

44  3  5  39 
26  31  24 


46   36   37 
30   32   29 


62   56 

30   42 


63   66 

23   36 


46   61 
39   41 


60   66 
26   38 


65 

60 

59 

3U 

48 

39 

50 

69 

63 

27 

21 

34 

66 

60 

58 

33 

49 

38 

60 

59 

55 

31 

46 

31 

64 

59 

65 

26 

39 

34 

64 

61 

58 

34 

44 

33 

53   59   52 


65   64 
28   43 


49   52 
37   39 


51   51 
33   47 


48   50 
39   33 


48   50   57 
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See  Refereoce  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


KENTUCKY 
NOVEMBER  1961 


Day  of  month 

Slabon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3s? 

WOLF  CREEK   DAM 

EVAP 
WIND 

.05 
7 

.05 
7 

.13 
123 

.13 
55 

.16 
15 

.13 
15 

.19 
10 

10 

32 

3 

15 

10 

5 

13 

4 

38 

73 

21 

19 

21 

15 

16 

49 

21 

49 

6 

20 

51 

24 

23 

770 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KENTUCKY 
NOVEMBER   1961 


Day  of  montli 


123456789       10 


BARDSTOWN    S    J   PREP    SCH 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  FAA  AIRPORT 

CAMPBELLSVILLE 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CYNTHIANA 

DANVILLE 

DEWEY  DAU 

FARMERS 

GEST  LOCK  3 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  7  SSW 

IRVINGTON 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LONDON  FAA  AIRPORT 
LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

lUUHOTB  CAVE  PARK 
UAYSVILLE  DAU  33 
UIDDLESBORO 
HILLERSTOWN 
MONTICELLO 
OWENSBORO  2  W 
PIKEVILLE 
SOHERSIT  1  N 
SUHHER  SHADE 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 
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SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  reference  notes  following  Station  Index, 
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TOTAL  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
NOVEMBER  1961 


AVERAGE  TEMPERATURE 


KENTUCKY 
NOVEMBER  1961 
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STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


ADDISON  DAM  < 
ALBANY  4  H 
ANCHORAGE 
ASHLANO 
BAR80URVILLC 

BAB OS TOWN  S  . 


BENTOK 

SENTON  2 
BEREA  COLLEGE 
BEftEA  WATER  WORKS 
BLAINE  t  W 
BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN 

LING  GREEN  SUSS 
BOWLING  GREEN  FAA  . 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE 

BOCKHORN 
auROINE  Z    NE 
eURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 

CALHOUN  LOCK  2 

CAMPBELLSVILLE 
CANEYVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 


COBB 

COLLEGE  HILL  I 
I  COVINGTON  WB  . 

CUMBERLAND  FAl 
cvnthiana 
CYNTMIANA  2 
DANVILLE 
DAVELLA 


BRECKINRIDGE 
LINTON 

EFFEHSON 
.  BOTO 


>  MADISON 

,  MADISON 

LAWRENCE 


DELI 


DUNDEE  A  ESE 


EDOYVILLE  L' 

EDMONTON 

ELIZA8ETHT0 

.ELKMORN  CIT 


LEMIN 


lURG 


FLEMINGSBVJRG  2 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 
FRANKLIN  I  E 


GLASGOW  WHAY 
GLENDALE  1  E 
GOLDEN  POND  8 


lAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  1 '. 
HENDERSON  7  SSW 


IR 


INGT( 


JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  1  SSW 
KENTUCKY  DAM 
LA  GRANGE  2   Ht 

LANCASTER 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  I 
LIBERTY 


lARDIN 
,  POWELL 

BULLITT 

CALDWELI 
.  ESTILL 
'  aoONE 


RISON 

,  HARRISON 
I  BOYLE 


2908 
2953 
2961 
3028 
3036 


LEMING 
MADISON 
ITTENDEN 

lANKLIN 


3435    ' 

SfcSl    1 
35  39    • 


GRAVES 
JESSAMil 

'    KNOTT 


LETCHER 
JESSAMINE 

LIVINGSTON 
I  OLDHAM 

1  GARRARD 


16 

B5 

13 

52 

83 

53 

Afl 

85 

26 

51 

83 

2C 

86 

52 

82 

5- 

51 

SB 

20 

51 

88 

20 

34 

86 

18 

36  50 
38  2 
38  23 


86  2i 
86  26 
86  26 


OBSERVAnON 

TIME  AND 

TABLES 


85  '•e 
e^  33 

84    53 


37  32 

86  54 

37  15 

83  12 

37  15 

83  11 

OBSERVER 


CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. BARBARA  M.  COOL 
CHARLES  G«  BARREI 

ASHLAND  WATER  PLANT 
UNION  COLLEGE 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 
C.  HOMER  NOLAN 
E.  G.  YOUNG 

C.  C.  WHITEAKER 
JAMES  H.  MlLLtR 

RADIO  STATION  WC6L 
JAMES  A.  GROSSMAN 
MRS.  LAURA  6.  GABBAI 
JOHN  LEE  BURTON 
WILLIAM  L.  FERRISS 


JAMES 


R.  EDWARDS 


FED.  AVIATION  AGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  TEMPie  LOU  SMITH 

CORPS  OF  ENGINEERS 
EDWIN  E.  JOHNSON 
MARVIN  M.  LEE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  S.  VERTREES 
JOEL  W.  MOUNTZ 


HER  BUREAU 
,  OF  CONS. 


THOMAS  M.  GRAHAM 
HATTIE  6.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PHILLIP  0.  THACKER 
JESSE  L.  HUFF 

N.  D.  GIVENS 
LENA  BLAIR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E.  MORAN 
RADIO  STATION  WIEL 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  Of  ENGINEERS 

CORPS  OF  Engineers 


HOWARD  PICKETT 

RT  C.  LANDERS 
.  LOVELL 

cleatus  e.  brinkley 
david  k.  carson 

L.  8A1LEY 
J.  HOGSTON 
■S  OF  ENGINEERS 


MRS.  FER 
UNITED  F 
FLOYO  G. 


JAMES  0 
HOBART  ISON 
HUGH  W.  BUFF 
TVA-379-A 
S.  R.  VARABL 

KENTUCI 


R066INS 
MALONEY 


UTILITIES  C( 

KELEATHER 
WEATHER  BUREAU 

,  OF  ENGINEERS 


STATION 


LLOYD  GREENUP  DAM 
LOCKPORT  LOCK  2 
LOGLICK  1  S 
LONDON 


UISVILLE  UPPER  GAGE 


MAOISONVILLE  1 
MAMMOTH  CAVE  PAI 
MANCHESTER  4  SE 


0WENS80RO  2  W 
OWENSBORO  dam  46 
PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH  SEWAGE  PLAN' 

PAINTSVILLE 
PARADISE  STEAM  PLAN 
PIKEVILLE 
PINEVILLE 
PRINCETON 

RAVENNA  LOCK  12 


SHAWNEE  STEAI 


.HEPHERDSVILLE 


COUNTY 


GREENUP 

HENRY 

CLARK 

LAUREL 

LAUREL 

LAWRENCE 


MC  CRACKEN 


6155 

MUHLENBURG 

6384 

BELL 

6575 

CALDWELL 

6679 

ESTILL 

6748 

ROCK  CASTL 

6805 

MAO  I  SON 

6882 

OHIO 

YlORSVILLE 

MPK1NSVILLE  WT 

R  WKS 

RKEY  CREEK  SCH 

OOL 

RONE  LOCK  5 

lONTOWN  DAM  4S 

LLEY  VIEW  LOCK 

9 

^NBUREN 

■NCEBURG  DAM  3 

IRSAW  MARKLAND 

4YNESBUR&  7  NE 

iUSSELi 
JUILER 


SULLlTI 
SHELBY 
PULASKI 
PULASKI 


MC  CREARY 
METCALFE 
METCALFE 
WASHINGTON 


OBSERVATION 

TIME  AND 
TABLES 

rills 


38 

09 

8A 

41 

38 

18 

B4 

09 

36 

50 

11 

50 

38 

U 

33 

26 

83 

56 

37 

16 

85 

53 

85  21 
84  49 
83  05 

83  03 
66  12 

86  13 

87  32 
38  47 

85  16 

84  37 

65  43 

85  09 

85  21 

87  57 

85  10 

YFlELD    ELEC.+    WTR.CO. 
iRPS    OF    ENGINEERS 
S.WINME    W.    MORAN 
CHARD    T.    SYONOR 


:y  C.  hAGGAN 

PUCKETT 
ITE  COLLEGE 


ation  agency 

P.  LACKEY 
PAOUCAH 


U.S.  WEATHER  BUREAU 
FOLEY  PARTIN 
ALTON  M.  MARVILL 

CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  L.  LAIR 
THOMAS  C.  HERNDON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  GLADYS  TALLEY 

TVA-6S3 

.  THESSlt  A.  RAL 
JOHN  0.     BAUtR 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ILEY  GARDNER 


FORREST  C 

NOBLE  ALLI 
MRS.  IDELl 
ORLANUER  ' 


L  D.  CROUCH 
K.  MAGRUDER 
.E  E.  SIMPSON 


TOMPKINSVILLE  WATER  WP 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  CNGlNEtRS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
EVERETT  M.  MC  GAUGHEY 
CORPS  OF  ENGI NEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


1-BIG  SANDYi   Z-CUMBERLANDi   3-GREEN 


5-LICKINGi   6-MISSlSSlPPI i   7-OHIO, 


i-SALTp   9-TENNESSEE 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  ilimate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Lee  Terminal,  Standiford  Field,  Louisville  13,  Kentucky,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  **F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time 
of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown, 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  wi*h  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month, 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage,   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 
in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset, 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publica- 
tion "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D,  C.  for  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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KENTUCKY  -  DECEMBER  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   72°  on  the  5th  at  Hickman  1  E 

Lowest  Temperature:   -3°  on  the  29th  at  Warsaw  Markland  Dam  and 

Williamstown  5  WSW 


Greatest  Total  Precipitation:   7.56  inches  at  Gamaliel  1  S 

Least  Total  Precipitation:   2.74  inches  at  Flemingsburg  2 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.17  inches  on  the  9th  at  Murray 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   10.3  inches  at  Jeremiah 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   5  inches  on  the  28+  at 

4  stations 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
DECEMBER  1961 


WESTERN 


BEAVER  DAM 
BENTOM  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 

HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MAOISOMVILLE  1  SE 

MAYFIELD 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PAOOCAH  FAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

DIVISION 

CENTRAL 

ADDISON  DAM  ♦? 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
GLASGOW  WKAY 
GREENSBURG 
IRVINGTOM 

LEITCHFIELD 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
MAM«TH  CAVE  PARK 
SCOTTSVILLE 

SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 


BLUE  GRASS 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

DIX  DAM 
FALMOUTH 
FLEMINGSBURG  2 
FRANKFORT  LOCK  * 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
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MOUNT  STERLING 

RICHMOND 

SHELBYVILLE 
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BARBOURVILLE 
BAXTER 
BENHAM 
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DEWEY  DAM 
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HEIDELBERG  LOCK  14 
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HYOEN 
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CONTINUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
DECEMBER  1961 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


ADOISOH  OAM  45         // 

ALBANY  h    H 

ANCHORAGE 

ASHLAND 

BARBOURVILLE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVER  0AM 

BENHAM 

SEN TON  2 

BEREA  COLLEGE 
8EREA  WATER  WORKS 
BLAINE  1  W 
BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTA 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE 
8URDINE  2    NE 
BURKE5VILLE 

CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 
CAMP6ELLSV1LLE 
CANETVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 

CECILIA 

CLAY  CITY  1  WNW 

CLERMONT  1  SSE 

COBB 

COLLEGE  HILL  LOCK 
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03.76 
07.34 


D5.05 
6.61 
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U 


COVINGTON  WB  AIRPORT    f 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

DELPHI*  1  E 

DEWEY  DAM 
OIX  0AM 
DUNDEE  A  ESE 
OUNMOR 

EOOYVILLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELKHORH  CITY 
ELK TON  2  S 
FALMOUTH 

FARMERS 
FLEMINGSBURG 
FLEMINGSBURG  2 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  0AM  50 

FRANKFORT  LOCK  4 
FRANKLIN  1  E 
FREEBURH  2  SW 
FRENCHBORG 
GAMALIEL  1  S 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 
GEST  LOCK  3 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENOALE  1  E 

GOLDEN  POND  8  N 
GRANT  DAM  38 
GRAYSON  1  SE 
GREENS8URG 
GREENSBURG  1  S 

GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 
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JEREMIAH 

KEENE  1  SSW 
KENTUCKY  DAM 
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LOUISVILLE  WB  AP 
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3.95 

9.89 


6*56 

05.84 

4,02 


7.32 

7.4S 
3.85 


4.72 
6«14 
3*00 
03.71 
3.94 


.38 
.55 

.42 


1.30 
.49 

.76 


.67 

i.a^t 

T 

.55 

1.20 

.06 

.16 

.08 

0.15 

1.16 

.04 

./O 

1.05 

1.09 

.3". 

.56 

1.68 

.19 

.It 

.17 

.12 

1.33 

.05 

.IC 

2.11 

.08 

.19 

10   11   12   13   14   15 


1.20   .06   .25 


1.44 

2.68 

1.62 

.39 

.93 
1.08 

.21 


1.26  1.49 


.14 

.22 

.67 

.31 

• 

2.22 

.18 

.54 

.94 

1.07 

28   29   30   31 


.96   *48;   .06 


.20       .06 

T 

.26! 

.05       .10 

,0U 

T       ,      .74 

.14 

.21' 

.03       .15 

T 

.19,      .21 

.27 

T 

.20    0.25 

.101      T 

.16       .21 

.28       .26 

.21    D.15 

D.03 

.061  0,05 

.06   .68   .51 


.84 
1.61 
1.13 


.12   ,19   .08 


2.00   ,29 


1.24 
.05 
.04 


.06 

.17 

.75 

.35 

.57 

.24 

.58 

.28 

.59 

.60 

.44 

.03 

.16 

.95 

.62 

.27 

.06 

.31 

.15 

.08 

.55 

.34 

.20 

.40 

.19 

.15 

.50 

.22 

.06 

2.00 

.21 

T 

.73 

.07 

.06 

.99 

.58 

.33 

1.14 

.60 

.03 

.46 

.74 

.05 

.67 

.12 

.11 

.82 

.64 

.04 

.59 
.29  1.02 
.21   .36 


.11   .83  1.25 
.03  1.32  1.07 


.51 

.52 

.09 

.12 

.91 

.4, 

.01 

.09 

.97 

.12 

.08 

.11 

.50 

.60 

.20 

D.IO 

.22 

.19 

.24 

.08 

.Oft 

.12 

.28 

.05 

.06 

.10 

.20 
.43 

.42 
.59 

.42 

.21 

.14 

1.04   .60   .51 


,65 

.16 

.OS 

.36 

.12 

.10 

.03 

,33 

T 

.48 

,24 

.49 

T 

.95 

.40 

.18 

.33 

.48 

.30 

.04 

.07 

.26 

.15 

.07 

T 

.30 

.04 

.44 

.15 

.20 
.26 

.78 
.11 


aa  lollowing  Station    Index. 
149    - 


DAILY  PRECIPITATION 


I 


Continued 


PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PAOUCAH 
PAINTSVILLE 
PARADISE  STEAM  PLANT 
PIKEVILLE 

PINEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
REMFRO  VALLEY 
RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
DECEMBER  1961 
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MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


48   56 
28   34 


58   62 
29   43 


52   60 
18   28 


36 

57       65 
26   30   42 


60   63 
31   50 


56   57 
17   26 


61   62 

34   50 


58   60 
24   35 


56   67 
31   51 


58   63 
32   44 


54   60 
21   22 


61   63 
38   51 


59   59 
35   48 


57   62 

27   45 


60   62 
31   50 


55   61 
35   45 


53   58 
19   34 


53   59 
22   37 


53   62 

17   21 


59   60 
34   45 


60   62 
22   44 


59   57 
23   33 


56   56 

31   41 


56   61 
39   47 


52   59 
19   27 


60   62 
37   47 


Day  Of  Month 


8   9   10 


68   62   38 
39   33   18 


45 
19 


41  42  27 

70  65  52 

56  33  20 

61  65  48 

40  43  31 


65   54 
35   21 


64   63   52 

53   36   23 


68   64   5  2 
57   36   23 


68   63   51 


47   36 
20   20 


44   37   39 
25   16   26 


52   45 

20   17 


26   14   30 


55   47   41 
27   17   17 


47   39   49 
27   16   30 


45   42   42 
29   17   28 


49   45   50 
21   18   34 


21  22  33 

52  46  40 

15  11  11 

45  38  50 

27  20  32 

50  40  39 

28  17  30 


11   12   13   14   15   16   17   18 


65   55 

33   19 


51 

30   25 


69   43 

33   18 


65   42 
37   23 


67 
38 

67 
55 

69 


70   47 
41   21 


63   51 
35   26 


61   51 
32   20 


64   52 
36   15 


63   47 
32   19 


48   52 
29   26 


69   42 
36   21 


5  3   42 
26   15 


38   33 
26   20 


50   42 
22   13 


51   43 
24   24 


54   47 
21   15 


51   42 
28   21 


44   36 
27   15 


46   38 
30   18 


42   34 
27   15 


42   43 
29   24 


52   44 

21   19 


51   58 
17   25 


54   60 
18   29 


59   63 
37   49 


56   59 

24   33 


53   61 
S6   47 


50   68 
27   35 


62   55 
34   28 


54   61 
22   37 


60   63 
14   25 


46   62 

18   28 


66   55 

35   23 


68   54 
36   21 


67   43 
37   18 


67   43 
41   23 


64   55 
35   21 


66   54 
39   19 


56   53 
32   26 


72   47 
37   2  5 


46   38 
24   17 


51   41 
22   18 


50   44 
17   21 


55   46 
23   17 


50   48 
21   19 


54   43 
25   13 


45   38 
34   22 


52   48 
27   26 


67   57 
39   33 


47   37   24 


71   50 
40   28 


62   68   46 


57   41 
23   13 


56   46 
26   22 


59   50 
27   16 


56   46 
25   15 


40   39   50 


44   43   54 
35   35   24 


54   52   65 
34   45   47 


52   46   57 


29   44   45 


50   44   56 
39   37   25 


50   48   57 


39  36  26 

57  53  69 

32  27  23 

48  52  50 

25  40  39 


40  40  23 

52  50  58 

38  37  33 

44  41  51 

37  34  32 


39   37   32 


43   43   53 
35   32   20 


46   56 
36   38 


30   37   37 


30   44   43 


52   47   60 
34   36   39 


52   49   62 
35   39   41 


60   46   59 
35   35   36 


43   52   54 
35   34   19 


42   47   53 
28   36   36 


52   51   57 
43   38   28 


52   43   56 
41   36   27 


26   38   38 


50   42   56 
40   36   26 


48   48 
37   40 


48   48   53 

36   36   34 


51   47   66 
32   36   38 


60   53   62 
32   44   44 


42   47   53 


47  26 

10  12 

28  38 
15  13 

66  31 

23  14 

55  43 

21  15 

32  40 

15  14 

61  34 

24  18 

29  36 
14  16 

45  57 

22  18 

30  40 
13  13 

46  39 

16  18 

64  32 

20  10 

32  40 

18  20 

34  38 

18  17 

32  37 

16  16 


45   55 
29   42 


36   55 
25   27 


50   58 
30   44 


50   56 
29   41 


53   56 
34   44 


57   62   62 
44   50   47 


55   56 
38   38 


49   58 
26   43 


40   60 
25   29 


56   56   46 


50   57   46 


38   56 
27   35 


43   41 
12   26 


34   34 
18   23 


31   40 
11   23 


29   38 
17   23 


31   42 
14   19 


38   41 
17   21 


37   37 
12   24 


39   39 
10   25 


36   35 
13   22 


38   40 
20   2 


58  30  40 

19  14  21 

30  41 

18  18  31 

30  39  42 

13  16  33 

64  30  36 

21  12  16 


50  36 

36  31 

46  5  5 
42  35 

56  52 

40  3  3 

51  42 

40  31 

56  55 

41  35 

49  38 

37  33 

62  50 

42  31 

45  38 

38  32 

55  43 

42  30 

47  55 
40  3  3 

50  37 
35  33 

52  40 
40  32 

49  41 

38  31 


33   39 
17   24 


38   42 
16   26 


42   42 
13   26 


41   39 
17   24 


29   35 
16   29 


45   46 
13   13 


31   38 
14   26 


35   50 
16   21 


35   42 
14   18 


48   55   50 
29   45   37 


26   40   36 


42   59   57 
25   33   39 


42   61   61 
29   32   50 


47   59   48 
31   45   38 


38   55   46 
23   36   38 


40   59   55 
30   39   40 


25  41  37 

56  49  45 

34  41  40 

38  57  56 

26  33  39 

52  59  46 

36  45  40 


36   58   60 
25   29   40 


45   58   58 

30   37   41 


34   44   39 


43   59   58 
31   38   42 


32   41   37 


40   53   48 
37   38   35 


45   63   69 


42   57   47 
32   36   38 


50   60   64 
28   35   52 


42   55   58 


36   43   46 
24   24   24 


52   46   32 
25   28   27 


35   49   47 
29   29   27 


53   49   33 
25   31   24 


39   51   48 
24   24   25 


27  26  25 

49  60  35 

22  24  29 

55  47  40 

24  23  24 

52  47  35 

25  32  24 

3  2  51  47 

25  25  26 

53  40  32 
25  25  28 

63  49  31 

22  29  24 

51  49  34 

28  33  28 


26   27   28   29   30 


28 

24 

48 
24 

53 
22 

47 
28 

33 
18 

52 
21 

52 
14 

48 
26 

53 
23 

50 
31 

30 
16 

49 
16 

56 
25 

50 
28 

63 

13 

53 
22 

60   40   41   49   48   35 


40   32   29 


37  33  25 

47  52  35 

38  34  29 

51  54  38 
42  35  32 

53  45  37 

42  34  29 

52  41  35 
38  32  30 

55  47  36 

42  33  30 

52  ^^S  35 

38  fl  28 

48  36  42 
34  29  29 

49  52  35 

39  35  30 

51  40  46 

39  33  30 

50  39  49 

39  33  29 

46-  54  36 

40'  3*  30 

48  51  37 

40  35  31 

49  37  46 

37  32  31 

55  51  37 

42  34  30 

47  36  46 
34  30  29 

49  48  41 

38  30  25 

67  45  38 

41  31  29 

49  48  38 

37  32  28 

53  58  39 

43  35  32 

48  55  38 

42  35  32 


23  30  26 

48  40  30 

30  30  24 

36  54  47 

23  26  23 

3  8  51  40 

27  29  25 


37   51 
25   24 


61   50 
26   34 


51   45 
26   33 


63   57 
23   34 


48   43 
27   32 


49   38 
30   25 


38   52 
25   25 


55   50 
26   26 


59   61 
28   25 


35   48 
29   29 


42   54   33 


54 

50 

30 

24 

26 

24 

52 

52 

40 

23 

30 

26 

50 

45 

33 

29 

25 

24 

48 

48 

42 

29 

24 

21 

54 

54 

36 

21 

22 

24 

48 

54 

33 

27 

28 

23 

39 

56 

48 

25 

25 

25 

38 

53 

46 

26 

28 

28 

33 

53 

48 

21 

23 

34 

40 

38 

52 

20 

10 

13 

35 

54 

42 

28 

27 

22 

32 

53 

52 

27 

25 

31 

32 

50 

48 

22 

25 

29 

32   53   55 
28   23   33 


36  32  50 

21  27  30 

30  33  53 

22  23  30 

30  32  55 

24  14  19 

30  54  54 

21  25  37 

32  61  46 
24  22  30 

33  62  52 

22  11  28 

33  47  44 

19  18  31 

38  55  43 

27  34  21 


29   20   24   28 


28   23   30   37 


40   30   21   28 


32   22   32   38 


33   24   35   45 


40   32   25   37 


29   29   37   47 


36   29   37   39 


30   33   39   45 


40   26   31   42 


38   39   22   33 


34   24   36   45 


31   22   27   34 


32 

33 

52 

21 

25 

30 

34 

55 

47 

27 

27 

31 

38 

58 

56 

25 

29 

31 

31 

32 

50 

21 

12 

24 

32 

33 

55 

27 

21 

25 

35 

58 

56 

27 

27 

30 

35 

54 

56 

24 

15 

28 

36 

57 

50 

28 

29 

25 

40 

46 

57 

28 

29 

37 

42 

52 

43 

21 

11 

26 

33 

36 

58 

26 

26 

28 

30 

33 

57 

25 

15 

15 

39 

24 

33 

41 

47 

7 

14 

3 

10 

16 

28 

0 

20 

19 

26 

30 

41 

1 

0 

0 

9 

15 

26 

8 

37 

26 

22 

30 

45 

2 

12 

1 

7 

12 

24 

3 

37 

29 

23 

34 

45 

8 

20 

3 

5 

12 

26 

9 

40 

31 

24 

31 

47 

4 

26 

5 

7 

14 

26 

0 

40. 
23. 

3 
6 

44. 
26 

5 
8 

45. 
25. 

7 
2 

49, 
28. 

4 

7 

47 
28. 

2 
2 

47 
27 

5 

1 

47 
29 

9 

1 

50 
29 

5 
6 

48 
28 

6 
8 

49 
28 

.2 

.2 

47 
22 

.3 
.9 

47 

30 

.0 
.0 

47 
29 

•  4 
.9 

44 
27 

.6 
.6 

35   23   35   44 


31   22   29   35 


32   39 

17   18 


30   36   37 


10   10   15 


39   26   24   33 


39   29   19   28 


28   29   38 


30   30   40   47 


34   26   37   43 


36   37 
12   29 


24   57   38 


39   27   32   41 


30   26   40 


33   33   52 
25   13   14 


38   33   25 


47.6 
29.5 


44.6 
25.3 


47.5 
27.1 


43.7 
26.6 


45.1 
28.9 


45.5 
25.3 


48.1 
30.5 


49.6 
28.9 


45.1 
24.5 


47.2 
26.7 


48.4 
29.0 


49.2 
27.2 


45.0 
28.5 


51.3 
25.4 

47.0 
27.6 

50.2 
26.6 

46.9 
25.4 


See  Reference  Notes  Follovlng  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
DECEMBER  1961 


Slalion 

Day  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

56 
36 

62 
50 

69 

42 

69 

55 

56 
31 

52 
22 

46 
30 

37 

19 

45 
27 

49 
39 

43 
36 

55 
25 

28 

14 

41 
15 

39 
26 

52 

30 

55 
43 

43 
36 

48 
37 

47 
30 

41 
27 

63 
26 

48 
28 

32 
26 

34 
27 

54 
25 

50 
28 

28 
8 

26 

3 

33 

7 

43 
21 

46.3 
28.0 

JACKSON 

MAX 
MIN 

49 
17 

57 
27 

54 
39 

65 
41 

69 

40 

47 
22 

50 
22 

45 
16 

38 
16 

50 
31 

52 

44 

50 
39 

64 
24 

28 
15 

42 
19 

41 
29 

68 
33 

58 
49 

50 
42 

64 
35 

37 
31 

37 
26 

49 
25 

45 
27 

31 
23 

33 
15 

49 
15 

39 
24 

29 

4 

25 
6 

34 
16 

46.1 
26.2 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

59 
36 

60 
50 

69 
48 

68 
58 

62 

33 

53 
24 

44 
24 

36 
21 

47 
28 

49 
39 

44 
36 

54 
24 

28 
15 

37 
18 

40 
27 

52 

33 

64 
43 

46 
38 

48 
35 

36 
31 

41 
29 

54 
28 

48 
26 

30 
24 

38 
26 

57 
24 

4* 
27 

27 
13 

26 

4 

36 
14 

46 
26 

46.2 
29.1 

LEXINGTON  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

57 
36 

58 
46 

65 
42 

67 
53 

53 
28 

49 
25 

40 
24 

37 
20 

46 
26 

50 
38 

47 
36 

57 
22 

28 
18 

36 

17 

38 
24 

62 
31 

55 
40 

47 
38 

50 
34 

34 
30 

35 
29 

51 
28 

40 
26 

29 
22 

31 

20 

50 
23 

42 
23 

24 
3 

21 

1 

29 
15 

40 
21 

43.9 
27.1 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

59 

26 

54 
40 

66 
39 

65 
52 

55 
29 

52 

28 

45 
24 

39 
16 

48 
30 

52 

44 

52 

44 

62 
27 

29 

17 

45 
16 

46 
29 

49 
36 

57 
47 

52 

44 

55 
36 

36 
31 

35 
26 

52 
21 

45 
26 

29 
24 

30 
15 

64 
17 

39 
28 

28 
9 

22 

3 

36 

20 

36 
22 

46.0 
27.9 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

59 
34 

64 
48 

69 
42 

70 
51 

52 
32 

53 
26 

45 
31 

36 
25 

41 
26 

46 
37 

44 
36 

55 
21 

26 
16 

40 
20 

39 

31 

55 
31 

56 
41 

44 
37 

51 
36 

38 

31 

41 
30 

53 
29 

43 

30 

32 
29 

32 
29 

58 
26 

48 
24 

24 
6 

25 
9 

31 
18 

39 
24 

45.5 
29.2 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

56 
30 

60 
42 

69 
36 

70 
52 

52 

29 

51 
23 

42 
28 

36 
22 

41 
28 

45 
37 

45 
37 

65 
23 

28 

16 

40 
17 

38 

27 

66 
31 

57 
43 

43 
38 

50 
37 

37 
32 

40 
31 

52 
27 

44 
29 

32 
29 

31 
26 

54 
26 

47 
22 

24 
4 

24 

7 

31 
20 

39 
20 

44.8 
28.0 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

54 
34 

68 

50 

70 
43 

66 
56 

56 
33 

55 
22 

50 
24 

41 
20 

47 
30 

40 
38 

38 
36 

57 
26 

30 
12 

37 
17 

41 
30 

54 
37 

55 
41 

45 

40 

49 
36 

39 
31 

48 
27 

47 
26 

43 
22 

33 
21 

39 

28 

54 

30 

50 
30 

33 
19 

33 

10 

37 
11 

48 
28 

47.0 
29.3 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

55 
33 

63 
49 

68 

40 

67 
55 

61 
35 

54 
24 

48 
30 

38 
19 

48 
30 

51 
38 

43 
35 

56 
25 

36 

14 

38 
18 

42 
29 

52 
34 

56 
43 

46 
39 

48 

37 

38 
32 

47 
30 

52 
26 

49 
26 

33 
25 

37 
27 

56 
20 

61 
28 

29 
10 

30 
8 

39 
12 

39 
24 

47.4 
28.9 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

59 
39 

60 
53 

70 
48 

69 

59 

63 

31 

65 

20 

61 
27 

39 
16 

44 
30 

50 
43 

48 
37 

55 

30 

31 
16 

38 
14 

43 

30 

66 

36 

52 

44 

45 
38 

49 
39 

40 
33 

41 
29 

54 
28 

52 
28 

32 
23 

32 
26 

53 

24 

49 
32 

34 
14 

26 

2 

36 
11 

45 
22 

47.4 
29.7 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

60 
25 

53 
31 

60 
41 

70 
43 

65 
41 

56 
25 

49 
24 

42 

13 

38 

27 

54 
37 

52 
46 

68 

44 

54 
21 

42 

15 

46 
26 

45 
36 

60 
45 

57 
46 

57 

41 

50 
31 

55 

20 

54 
29 

46 
31 

37 
25 

55 

14 

50 
27 

34 
18 

26 

2 

39 

20 

39 
24 

50.4 
26.9 

MAYFIELD 

MAX 
MIN 

55 
37 

67 
52 

70 
50 

70 
57 

58 
37 

45 
28 

40 
26 

44 
32 

47 
31 

44 
39 

45 
36 

42 
25 

31 
13 

39 
21 

41 
33 

56 
34 

53 
42 

46 
40 

44 
39 

39 
31 

48 
29 

51 
32 

44 
23 

30 
22 

38 
28 

54 
32 

52 

31 

31 
16 

33 
12 

38 
15 

47 
31 

46.5 
31.4 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

53 

20 

59 
27 

69 
36 

67 
36 

69 
36 

45 
20 

52 
20 

42 

17 

35 
17 

41 
25 

49 
36 

57 
37 

60 
21 

31 
15 

37 
17 

36 
25 

55 

30 

57 
40 

46 
40 

54 
35 

36 
31 

36 

30 

52 
29 

45 
27 

32 
22 

34 
18 

52 

22 

39 

16 

26 

4 

22 
9 

27 

7 

45.3 
24.6 

MIDDLESBORO 

MAX 

MIN 

58 
27 

52 

31 

63 

41 

63 

41 

64 
43 

58 
30 

52 

30 

43 
18 

41 
29 

55 

38 

65 

46 

61 
50 

60 
23 

44 
17 

51 
29 

49 
42 

57 
44 

58 
60 

57 
47 

50 
34 

42 
31 

53 

20 

47 
31 

36 
25 

33 
26 

48 
18 

44 
28 

35 
20 

26 

2 

39 
18 

35 

20 

49.3 
30.6 

MONT  I  CELLO 

MAX 
MIN 

61 
34 

59 

36 

69 

44 

64 

57 

65 
37 

54 
27 

46 
25 

39 

15 

43 
31 

53 

42 

53 
42 

62 

40 

40 
20 

46 
16 

47 
30 

50 
36 

56 
47 

63 
44 

56 

42 

42 
33 

43 
30 

55 
23 

49 

30 

30 
24 

32 

24 

56 

20 

46 
32 

32 
20 

23 

3 

38 
16 

41 
23 

48.5 

30.5 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

58 
32 

58 
34 

6! 
36 

67 
52 

63 
33 

51 
21 

47 
27 

38 
19 

35 
24 

51 
31 

47 
36 

59 
38 

39 
18 

38 
14 

40 
23 

48 
25 

56 
43 

61 
37 

54 
40 

46 
31 

36 
29 

51 
26 

48 
33 

37 
25 

34 

21 

51 
20 

49 
32 

34 
14 

21 

0 

31 
15 

39 
17 

46.5 
27.3 

MURRAY 

MAX 
MIN 

56 
35 

58 
52 

68 
45 

70 
47 

69 

37 

45 
27 

56 
27 

46 

26 

43 
30 

52 
40 

46 
37 

67 
37 

41 
13 

31 
18 

39 
28 

43 
34 

57 
38 

48 
39 

50 
41 

44 
34 

41 
34 

50 
39 

53 
28 

33 
27 

32 
29 

44 
29 

58 
36 

39 
23 

26 

11 

30 

29 

47.4 
32.3 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

53 
33 

63 
48 

70 
40 

70 
58 

56 

33 

53 
24 

44 
28 

39 
22 

43 
29 

47 
38 

43 
35 

52 

24 

30 
13 

40 
18 

42 
28 

46 
32 

50 
42 

44 
37 

46 
40 

37 
33 

45 
31 

51 
29 

45 

30 

31 
25 

34 

27 

56 

27 

50 
27 

27 
8 

27 
6 

36 
12 

40 
29 

45.5 
29.2 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

55 
36 

66 
49 

68 
46 

65 
47 

47 
27 

53 
25 

43 
27 

37 
24 

45 
31 

46 
36 

49 
36 

54 
18 

30 
13 

37 
21 

41 
32 

66 
37 

46 
42 

46 

40 

48 
33 

37 
30 

47 
29 

48 
30 

35 
22 

31 
26 

38 
28 

53 
32 

35 
22 

28 
11 

32 
12 

35 
12 

47 
30 

45.1 
29.1 

PAOUCAH 

MAX 
MIN 

55 
35 

65 
49 

69 

44 

67 
59 

63 

35 

53 
26 

49 
29 

39 

22 

47 
31 

41 
39 

42 
36 

65 
25 

28 
13 

38 
18 

42 
31 

53 
37 

65 
42 

45 

40 

49 
38 

38 
32 

48 
30 

49 
31 

46 
22 

31 
22 

36 
28 

58 

30 

52 

30 

33 
16 

35 
8 

44 
13 

45 
30 

47.5 
30.3 

PARADISE  STEAM  PLANT 

MAX 
MIN 

56 
22 

62 
32 

64 
42 

71 
44 

70 
35 

44 
22 

56 
24 

46 
18 

40 
20 

60 
33 

48 
34 

57 
39 

49 

14 

32 
15 

38 
27 

44 

30 

57 
36 

47 
40 

50 
38 

49 
34 

37 
30 

47 
26 

66 
28 

33 

25 

33 
26 

37 
27 

58 
32 

39 
18 

24 
6 

31 
12 

42 

12 

»7.3 
27.1 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

65 
27 

47 
33 

68 
38 

71 
40 

67 
37 

59 
27 

50 
34 

41 
20 

44 
29 

53 
39 

52 
46 

67 
49 

50 
24 

45 
17 

45 
29 

49 
36 

61 
49 

57 
49 

56 
45 

50 
36 

38 
32 

52 
27 

52 
32 

39 
28 

34 
26 

59 

17 

40 
28 

34 
27 

28 
9 

41 
21 

36 
16 

50.1 
31.2 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

56 

27 

67 
41 

71 
39 

68 
51 

65 
25 

56 
20 

49 
20 

38 
16 

48 
30 

48 
36 

50 
39 

61 
28 

28 
12 

38 
15 

42 

30 

56 
36 

54 
44 

46 
39 

44 
34 

39 
33 

49 
29 

61 
23 

46 
25 

32 
24 

38 
26 

56 
25 

52 

30 

31 
13 

33 
6 

40 
10 

44 
31 

47.9 
27.6 

RENFRO  VALLEY 

MAX 
MIN 

59 
26 

65 
31 

67 
37 

65 
44 

37 

52 

19 

57 
22 

51 

48 
30 

62 

27 

50 
29 

60 

19 

40 
14 

52 

30 

56 

57 
38 

40 

54 

30 

51 
21 

50 
29 

38 
26 

42 
17 

22 

25 

33 
18 

24 

4 

21 

25 

51.0 
26.2 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

51 
22 

59 

37 

58 
39 

66 

45 

66 

35 

42 
21 

50 
23 

43 
16 

35 
16 

49 
28 

50 
37 

56 

37 

69 
19 

29 
17 

32 
22 

39 
25 

55 
32 

58 
38 

48 
38 

53 
33 

34 
28 

36 
26 

51 
3,3 

42 
24 

29 
18 

33 
19 

52 

30 

36 

17 

26 
2 

22 
8 

32 
16 

44.9 
25.9 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

61 
36 

67 
50 

70 
40 

69 
56 

65 
36 

56 
25 

49 
26 

38 
19 

48 
31 

61 
42 

50 
39 

58 
31 

39 
16 

39 
18 

43 
33 

67 
35 

68 
44 

47 
39 

50 
37 

39 
33 

47 
30 

54 
32 

61 
23 

33 
26 

36 
28 

56 
28 

48 
29 

33 
16 

32 
9 

39 
13 

45 
28 

49.2 

30.5 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

59 

33 

65 
49 

68 
47 

67 
57 

62 

38 

55 
28 

51 
27 

40 
20 

43 
32 

52 

43 

50 
40 

57 
30 

30 
16 

41 
16 

43 
33 

61 
39 

67 
45 

47 
41 

50 
40 

40 
34 

50 
29 

55 
33 

51 
26 

31 
24 

36 

27 

54 
26 

48 
32 

32 
18 

26 
6 

41 
16 

46 
29 

48.4 
31.5 

SHELBYVILLE 

MAX 
MIN 

50 
21 

57 
34 

61 

37 

67 
40 

67 
34 

41 
22 

50 
23 

41 
20 

35 
21 

43 
29 

44 
34 

52 

35 

55 
16 

27 
16 

37 
23 

37 
24 

56 
32 

51 
38 

46 

37 

49 
33 

34 
29 

37 
28 

61 
28 

36 
26 

32 
22 

32 
24 

50 
28 

35 
15 

25 
2 

22 
8 

29 

15 

43.5 
25.6 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

59 
32 

60 
37 

63 
41 

64 
49 

62 

37 

52 
25 

47 
27 

39 
12 

52 
28 

52 
39 

50 
39 

59 
39 

39 

18 

42 
16 

45 
26 

48 
35 

56 
46 

55 
39 

65 
43 

43 
34 

43 
29 

52 
24 

46 
24 

30 
25 

42 
21 

54 
23 

45 
32 

33 
18 

22 

4 

37 
16 

41 
20 

48.0 
29.0 

STEARNS 

MAX 
MIN 

54 
21 

58 

38 

57 
41 

55 

48 

63 

42 

43 
29 

46 
29 

42 
21 

37 
19 

50 
32 

63 

44 

57 
46 

62 

18 

45 
10 

46 

30 

64 
37 

57 
44 

57 
43 

53 
33 

34 
28 

40 
24 

53 
25 

52 
24 

42 
22 

28 
22 

30 
19 

52 
25 

42 
19 

24 
2 

24 
3 

36 
17 

46.6 
27.6 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

61 
32 

64 
40 

70 
46 

65 

49 

62 
33 

55 

24 

45 
23 

38 
16 

45 
33 

51 

31 

52 

39 

57 
31 

33 
19 

42 
16 

45 
30 

55 
36 

57 
39 

60 
40 

50 
37 

38 
32 

46 
29 

55 
26 

47 
26 

31 
23 

34 
25 

55 
23 

45 
30 

28 
15 

26 

4 

40 
13 

44 
24 

47.9 
28.5 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

59 

27 

51 
38 

59 

35 

70 
44 

65 
33 

<i8 
21 

47 
31 

39 
19 

37 
24 

48 
35 

45 
36 

64 

43 

37 
19 

34 
14 

37 
25 

38 
26 

68 
38 

48 
38 

55 
36 

46 
31 

35 

31 

48 
28 

47 
27 

40 
25 

34 
22 

48 
17 

45 
31 

35 
16 

23 
2 

20 
16 

30 

7 

44.8 
26.9 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 
MIN 

56 
25 

61 
39 

65 
31 

68 
57 

58 
27 

50 
21 

42 
29 

35 
22 

40 
25 

42 
35 

42 
34 

66 
22 

27 
16 

37 
13 

36 
25 

38 
27 

61 
37 

42 

38 

50 
34 

37 
31 

36 
29 

51 
29 

47 
34 

34 
26 

32 
23 

50 
25 

47 
21 

22 
12 

22 
-  3 

27 

13 

32 

10 

43.0 
26.1 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

56 
13 

62 
20 

57 
33 

68 
36 

67 
40 

45 
19 

64 
19 

47 
15 

40 
15 

44 
26 

62 

40 

52 
42 

61 
20 

34 
14 

39 
14 

42 
28 

57 

30 

59 
42 

51 
43 

55 
35 

37 
30 

41 
25 

56 
25 

46 

27 

31 
22 

36 

13 

54 
15 

38 
21 

26 
2 

22 
5 

35 

13 

47.3 
23.9 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 
MIN 

59 

17 

63 
31 

60 
35 

69 
46 

68 

44 

48 
29 

52 
31 

50 
16 

45 
17 

62 
33 

58 

39 

58 
46 

65 
21 

35 
12 

50 
20 

51 
27 

58 
44 

60 
52 

55 
41 

60 
34 

38 

30 

54 
23 

53 
26 

49 
24 

32 
24 

36 
19 

53 
27 

42 
21 

31 

4 

26 

4 

41 
21 

51.1 
27.6 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

MAX 
MIN 

51 
24 

58 
31 

60 
34 

64 
34 

66 
30 

60 
22 

49 
22 

39 
18 

34 
18 

44 
24 

44 
31 

53 
32 

56 
14 

29 

14 

36 

16 

36 
20 

56 
28 

51 
35 

45 
35 

49 
28 

32 
26 

34 
26 

50 
26 

41 
25 

30 
20 

33 
23 

49 
23 

33 
10 

21 
-  3 

20 
5 

27 
12 

43.2 
22.7 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

55 
19 

62 
31 

62 
42 

70 
44 

67 
42 

46 
27 

56 
22 

45 
15 

43 
15 

55 

31 

54 

43 

54 
43 

61 
18 

42 
16 

44 
22 

49 
22 

61 

40 

60 
41 

61 
43 

55 
33 

56 

30 

44 
22 

55 
22 

41 
23 

32 
22 

35 
26 

55 
24 

43 
16 

28 

5 

28 
6 

40 
22 

49.9 
26.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KENTUCKY 
DECEHBER  1961 


BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BEAVER  DAM 

BENHAU 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  FAA  AIRPORT 

CAMPBELLSVILLE 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CYOTHIANA 

DANVILLE 

DEWEY  DAM 

EDDYVILLE  LOCK  F 

FARMERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

GEST  LOCK  3 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  7  SSW 

HOPKINSVILLE 

IRVINGTON 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LONDON  FAA  AIRPORT 
LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
MAYSVILLE  DAM  33 
UIDDLESBORO 
MILLERSTOWN 
MONT I CELLO 
MURRAY 

OWENSBORO  2  W 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PIKEVILLE 
ROSSELLVILLE 
SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  of  month 


3.5   1.5 
3        T 


1.5 
2 


.5 
1 


2.0 

1 

.5 


.6 
T 


.2 

2 

.1 


T 
T 

1.0 

1 

1.0 

1 

.8 

2.5 
3 

.4 


.5 

1 


3.1 
3 

T 


1.5 

T 


1.4 
1 

.3 


T 
.3 


.5 

1 


T 

1 


1.0 

T 

1.3 


.1 

2 

.2 


1.0 

1 

.4 


T 
1.7 


1.0 

1 


2.8 
3 


1.0 

1 


4.0 
2 


4.1 
2 


T 

1 

1.0 


4.0 
2 


1.5 

T 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
DELAYED    DATA 

Tem 

perature 

Precip 

itation 

0  i 
«  1 
<  s 

eI 
<  s 

1 

t 
< 

1  E  § 

-g, 

«> 

1 

I 

No.  of  Days 

1 

c 

III 

g.  E    E 
1  S  5 

• 
O 

Q 

Sno 

»,  Sleet 

No.  of  Doys 

Sration 

Ma«. 

Min. 

1 

^  i 

1 

1 

1 
o 

°  1 

Si 

s  > 

s  > 

■=l 

s 

JUNE    1961 

RICHMOND 

79. 9M 

57. 6M 

68. 8M 

89 

13 

45 

16 

24 

0 

0 

0 

0 

6.24 

1.34 

3 

.0 

0 

9 

4 

4 

JULY    1961 

RICHMOND 

8A.6M 

64.  IM 

74. 4M 

90 

23 

51 

10 

0 

1 

0 

0 

0 

7.20 

1.37 

31 

.0 

0 

11 

7 

2 

WEST    LIBERTY 

85.  7M 

59. 6M 

72. 7M 

92 

6+ 

48 

10+ 

2 

7 

0 

0 

0 

9.44 

2.00 

30 

.0 

0 

13 

7 

4 

AUGUST    1961 

HINDMAN 

83.  SM 

61. 4M 

72. 6M 

89 

31+ 

50 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

2.19 

1.03 

18 

.0 

0 

1 

1 

WEST    LIBERTY 

M 

0 

3 

0 

0 

0 

3.98 

1.18 

10 

.0 

0 

1 

SEPTEMBER    1961 

BENTON   2 

85, 7M 

M 

M 

94 

23+ 

37 

26 

0 

0 

0 

.0 

0 

HINDMAN 

84. 2M 

57. 9M 

71.  IM 

92 

12+ 

39 

16 

45 

10 

0 

0 

0 

.0 

0 

MADISONVILLE   1   SE 

83.7 

59.5 

71.6 

91 

11+ 

39 

26 

44 

6 

0 

0 

0 

1.94 

.54 

8 

.0 

0 

5 

1 

0 

WOLF   CREEK   DAM 

85.3 

54.3 

69.8 

92 

25+ 

37 

16 

49 

12 

0 

0 

0 

1.52 

1.01 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

OCTOBER    1961 

PIKEVILLE 

73.1 

44.8 

59.0 

85 

12 

27 

27 

201 

0 

0 

2 

0 

3.67 

1.63 

2.05 

3 

.0 

0 

5 

1 

1 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

APRIL  1961 

BUCKHORN 

- 

- 

.45 

.08 

.15 

.14 

.61 

.03 

.12 

.68 

.02 

.97 

T 

.06 

.03 

.06 

.37 

.05 

1.40 

T 

~ 

MAY    1961 

BUCKHORN 

.85 

.48 

.25 

1.50 

.09 

.63 

.03 

.10 

.38 

T 

T 

.10 

T 

T 

.02 

4.43 

JUNE  1961 

BUCKHORN 

.15 

.40 

.02 

1.30 

.40 

.08 

.20 

1.10 

.55 

.62 

.18 

T 

.04 

5.04 

RICHMOND 

1.34 

.04 

.31 

.41 

.12 

1.05 

1.05 

T 

1.13 

.42 

.37 

6.24 

JULY   1961 

BUCKHORN 

.28 

T 

.23 

.12 

.93 

T 

,80 

1.54 

.90 

.40 

T 

.58 

.50 

.04 

.65 

T      1 

.53 

.63 

8.13 

RICHMOND 

.50 

.03 

.83 

.56 

.05 

.76 

.78 

.05 

.12 

T 

1.13 

.07 

.40 

.24 

.31 

1.37 

7.20 

WEST   LIBERTY 

.42 

T 

.28 

1.15 

1.01 

T 

.67 

.59 

.60 

.49 

.21 

.36 

1.13 

.04 

T 

.05 

!  '■ 

2.00 

.44 

9.44 

AUGUST   1961 

BUCKHORN 

.50 

.22 

.20 

.03: 

.35 

T 

.03 

T 

.25 

.03 

.02 

.09 

.05 

1.77 

HINDMAN 

.03 

. 

.27 

.11 

1.03 

.32 

.14 

.12 

.17 

2.19 

SEBREE 

1.20 

.10 

.30 

. 

1.15 

.30 

.90 

.30 

.40 

.30 

.30 

5.25 

WEST  LIBERTY 

T 

.89 

T 

1.18 

.22 

.62 

.07 

• 

1.00 

3.98 

SEPTEMBER  1961 

BENTON   2 

.19 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

~ 

" 

" 

" 

" 

BUCKHORN 

.01 

.161 

.06 

.25 

.15 

1.50 

T 

.09 

2.22 

HINDMAN 

.07 

.51 

.02 

.13 

.01 

.23 

- 

- 

.02 

.03 

- 

MADISONVILLE  1    SE 

.31 

.48 

T 

.06 

.32 

.54 

.23 

1.94 

OCTOBER  1961 

BUCKHORN 

1 

.55 

.75 

.76 

.22 

T 

.13 

.10 

T 

.21 

2.72 

PIKEVILLE 

.35 

2.05 

.02 

.37 

.27 

.32 

.16 

.07 

.06 

3.67 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

KE» 
DELAYED 

1 

TUCKY 
DATA 

Day  of  month 

S 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■S 

JUNK  1961 
RICHMOND 

MAX 

MIN 

81 

58 

85 
66 

86 
64 

80 

55 

81 
58 

82 
61 

84 
63 

81 
65 

84 
63 

75 
63 

85 
61 

87 
66 

89 
67 

81 
68 

85 
50 

61 
45 

69 
50 

77 
51 

80 
52 

81 
49 

80 
59 

71 
57 

74 
59 

77 
48 

77 
50 

75 
53 

80 
55 

84 
55 

86 
59 

79.9 
57.6 

JULY  1961 
RICEHOMD 

MAX 
MIN 

89 
64 

89 
67 

88 
66 

85 
63 

87 
63 

86 
62 

81 

57 

76 
54 

79 
51 

S3 

53 

84 
60 

76 
61 

81 

66 

85 

67 

80 

66 

79 

66 

84 
64 

86 
68 

85 
69 

84 
67 

89 

67 

90 
69 

89 
66 

84 
69 

85 
66 

86 
60 

85 
63 

88 
70 

87 
72 

89 
67 

84.6 
64.1 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

90 
58 

92 
62 

91 

65 

85 
50 

87 
53 

92 
62 

85 
63 

83 
56 

79 
48 

79 
48 

80 
49 

84 
53 

74 
63 

80 
66 

87 
59 

80 
64 

78 
60 

83 
61 

89 
63 

86 
64 

87 

64 

90 

65 

90 
64 

91 
65 

87 
63 

88 
58 

89 
56 

87 
58 

89 
65 

88 
64 

85.7 
59.6 

AUGUST  1961 
HINSItAN 

MAX 
MIN 

83 
61 

83 

64 

82 
63 

81 
65 

85 
59 

88 
66 

80 
66 

80 
67 

84 
50 

86 
54 

87 
65 

87 
53 

87 

84 
57 

75 

74 
61 

78 
60 

84 
58 

82 
62 

85 

86 
63 

89 
64 

88 
65 

87 
64 

89 
64 

S3.S 
61.4 

WEST  LIBERTY 

MAX 

MIN 

91 
64 

92 
65 

90 
62 

88 
58 

87 
60 

88 
58 

85 
59 

87 
61 

86 
62 

88 
63 

87 
65 

86 
66 

85 
53 

79 
51 

85 
54 

SEPTEMBER  1961 
BENTON   2 

MAX 
MIN 

88 
68 

92 
74 

90 
71 

94 

67 

90 
61 

91 

90 
65 

89 

65 

90 

91 

64 

90 
67 

85 

82 

45 

76 
38 

78 
40 

76 
42 

80 

90 

94 

92 
60 

SO 
60 

76 
37 

84 
44 

69 

85 
42 

87 
55 

85.7 

HINDMAN 

MAX 

MIN 

86 
66 

90 
63 

90 
64 

87 
68 

90 
68 

91 
64 

89 
65 

89 

64 

91 

64 

92 

64 

90 
60 

92 

65 

90 
63 

78 
59 

63 
52 

74 
39 

75 
41 

73 
53 

86 
52 

87 
58 

90 

87 
58 

73 
50 

76 
46 

77 
43 

84.2 
57.9 

MADISONVILLE   1    SE 

MAX 
MIN 

86 
69 

89 
74 

88 
72 

90 
69 

91 
69 

89 
68 

87 
68 

91 
67 

90 
69 

90 
68 

91 
66 

89 
70 

87 
69 

84 
57 

64 
46 

74 
44 

76 
43 

76 
45 

78 
48 

79 
58 

86 
54 

89 

67 

89 
69 

83 
63 

86 
61 

71 
39 

80 
44 

71 
53 

82 
45 

84 
52 

83.7 
59.5 

OCTOBER  1961 
PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

82 
52 

69 
48 

54 
48 

67 
44 

74 
43 

76 
45 

80 
48 

79 
52 

80 
53 

82 
54 

84 
52 

85 
53 

84 
55 

58 
47 

62 
34 

73 
40 

81 
40 

81 
45 

76 
45 

46 
39 

65 
41 

64 
50 

76 
42 

79 
,42 

79 
43 

61 
38 

62 
27 

74 
30 

83 
34 

76 
45 

75 
60 

73.1 
44.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


APRIL  1961 
BOCKHORN 


MAY  1961 
BDCKBORN 

JUNE  1961 
BUCKHORN 

JULY  1961 
BUCKHORN 

AUGUST  1961 
BUCKHORN 

SEPTEMBER  1961 
BUCKHORN 

MADISONVILLE  1  SE 

WOLF  CREEK  DAM 

OCTOBER  1961 
BUCKHORN 


Day  oi  month 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


.18  .16  .18  .18 


9   10   U   12   13   14   15   16   17   18   19  20  21   22  23  24  25  26  27 


.18  .18 
16 


.18  .23 
36 


.19  .29 
13   53 


.22  .23  .18 


.10  .10|  .13 
30 


3m? 


.16  .16  .19 
14   18   15 


B4.74 
B2119 


84.87 
1322 


B5.99 
963 


7.02 
818 


B5.46 
457 


4.98 
633 


5.90 
807 


5.06 
443 


3.38 
B  598 


CORRECTIONS 
MONTH:  JUNE  1961 


Dally  Precipitation  Table: 
Jeremiah 


Correct  as  follows:   3rd,  .10;  4th,  0;  14th, 

.30;  15th,  .65;  16th,  0;  20th,  .66;  21st, 

.10;  22n<i,  0;  23rd,  .10;  24th,  0;  26th, 
.10;  27th,  0. 


Monthly  and  Seasonal  Snowfall: 
Fords  Ferry  Dam  50 


Dally  Precipitation  Table: 
Jeremiah 


MONTH:   SEPTEMBER  1961 


Seasonal  Total  should  be  13.3. 


Correct  as  follows:   14th,  .10;  15th,  0; 
20th,  .23;  21st,  0;  25th,  .20;  26th,  0. 


S«e  leference  note*  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
DECEMBER  1961 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


KENTUCKY 
DECEMBER   1961 
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STATION  INDEX 


1 


ADDI50K    DAM    45 


BARBOURVILLE 

BARDSTOWN    S    J    PREP    ; 

BAXTER 

BEAVER   DAH 

BENHAM 

BENTON 

BENTON    ; 
BEREA    COLLEGE 
BEfiEA    WATER    WORKS 
INE    1    W 

JBONNIEVILLE 

Ibowling  GPEEN 
bowling  green  substj 
bowling  green  faa  a( 

IbRENT  dam  36 
IQROWNSVILLE 


Icampbellsvili 
canewille 

CARROLLTON    Li 
CECILIA 


CLERMONT    1     SSE 
CLINTON 
COBB 

COLLEGE    HILL    L0< 
I  ICOVINGTON    WB    AH 


ICrNTHIANA   2 

IDANVILLE 

iOAVELLA 

'OELPHIA    1    E 


edoyville  lock  i 

edmonton 
'elizabethtown 

■elkhorn  city 

ELKTON  2    S 
FALMOUTH 


JACKSON 
JEREMIAH 

KEENE  1  ssw 
KENTUCKY  CAM 
GRANGE  2    ' 


.EITCHFIELD 

.EXINGTON  WB  AlftPOR' 

.IBERTY 

.ITTLE    HICKMAN    LOCK 


0B5<> 


BRECKINRIDGE 

CLINTON 

EffSON 
BOYD 
KNOX 

lELSON 

OHIO 

HARLAN 
ftSHALL 

BSHALL 

DI50N 

MADISON 

AWRENCE 


10906  1 

!0907 

10909  (WARREN 

!0978  jCAMPBELL 

'ICT    EDMONSON 


1345  CARROLL 
1406  iHARDIN 
1576  iPOWELL 


:flehingsburg  2 

jfohd  lock  10 
Ifords  ferry  dam  50 
'frankfort  lock  *. 
franklin  1  e 

ifreeburn  2   sw 

iFRENCHBUfiG 
l&AMALIEL    1     S 
■GEORGETOWN    WATER    WORKS 
GEST    LOCK    3 

GLASGOW 
GLASGOW    WKAV 

GLENDALE    1    E 
GOLDEN    POND    8    H 
GRANT    0AM    38 

GRAYSON    1    SE 

5REENSBURG 
GREENS8URG  1  S 
GREENVILLE  2    W 
HALEYS  MILL 

RTFORD  6  NW 
ZARD 

ZARO  WATER  WORKS 
HEIDELBPRG  LOCK  14 


HARR 
HARR 
BOYLE 

MART 


2528  PIKE 

12548  TODD 

12775  PENDLETON 

2791  ROWAN 

2903  FLEMING 

2906  FLEMING 
2953  MADISON 
2961  CRITTENDEN 
3028  |FRANKLIN 
336  ISIMPSON 


3052  ImENIFEE 
3112  'MONROE 
3194  jSCOTT 
3203  HENRY 


HARDIN 
TRIGG 
BOONE 

CARTER 

GREEN 
GREEN 

MUHLENBERG 
CHRISTIAN 

OHIO 


HENDERSO 
CHRIST  I A 


■3821   'GRAVES 
13837  jJESSAMINE 
;3a99    KNOTT 


LARUE 

CHRISTIAI 

LESLIE 


595 


ETCHER 
ESS'AMINE 
IVINGSTON 
OLDHAM 


20  IGABRARO 
03  GRAYSON 
46  FAYETTE 
55   CASEY 

'ESSAMINE 


(.825 


36  50 
38  23 
38    23 


85  28 
83    20 

86  52 


86  26 
66  26 
66    26 


87    16 

85  21 
66  30 
85  U 
as    57 

83    56 

85    40 


85 

37 

65 

52 

8? 

71 

10 

64 

20 

36  36 

48 

38  12 

38  25 

53 

37  00 

55 

37  00 

55 

37  36 

54 

00 

38  59 

50 

38  19 

56 

30 

37  15 

30 

37  12 

12 

37  03 

20 

37  32 

54 

37  15 

W 

37  15 

11 

37  32 

65  44 

36  51 

37  10 

63  23 

37  52 

62  32 

37  53 

86  17 

OBSERVATION 

TIME  AND 
TABLES 


CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS. BARBARA  M.  COOL 
CHARLES  G-  BASRET 

AND  WATER  PLANT 
UNION  COLLEGE 


WOODSON  0. 
S  SENNIE 
CORPS  OF 


OBSERVER 


C.  HOMER  NOLAN 
E.  6.  YOUNG 

JAMES  H. 

MILLER 

RADIO  SI 
JAMES  A. 
MRS.  LAU 
JOHN  LEE 
WILLIAM 

AT  ION  WCBL 

GROSSMAN 
RA  B.  GABSARD 

BURTON 
L.  FERRISS 

JAMES  R<  EDWARDS 

TVA-639 

FED.  AVIATION  AGENCY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

IF  ENGINEERS 
I  S.  VERTREES 
MOUNT 2 


WEBTHfR  BUREAl 


THOMA 

M.  GRAHAM 

HATTl 

e.  BARNEY 

CORPS 

OF  ENGINEERS 

P  0.  TMACKER 

JESSE 

L,  HUFF 

N.  D. 

GIVENS 

CORPS 

OF  ENGINEERS 

JOHN 

RADIO 

STATION  WIEL 

EOMONO  0.  BENNETT 

S.  Rl 

HARD  ANDERSON 

FRANK 

M.  LAWSON 

MRS,  C.  C.  STAMPER 

MRS.  ALMYRTA  B.  HAL 

WILLIAM  H.  FISCHER 

CORPS 

OF  ENGINEERS 

CORPS 

OF  ENGINEERS 

CORPS 

OF  ENGINEERS 

MRS  K 

MIE  D.  NEAL 

MRS  A 

TA  S.  GOOSLIN 

SIHEF)  WILSON 

E.  GUY  OECKAfiD 

WILLI 

M  F.  8RAMBLET 

CORPS 

OF  ENGINEERS 

EMILY 

M.  BEAM 

RADIO 

STATION  WKAY 

OEWEY 

S.  HILL 

FISH 

wlolf.  hefug 

CORPS 

OF  ENGINEERS 

ALBER 

G.  SWANAGAN 

HOWARD  PICKETT 

ROBERT  C.  LANDERS 

C.  R. 

LOVELL 

ClEATUS  E.  BRINKLEY 

DAVID 

K.  CARSON 

BAILEY 

LEE  J 

HOGSTON 

CORPS 

FRANK 

STREET 

JAMES  0 

MALON 

Y 

HOBART 

SON 

TVA-379 

iRABLE 

KENTUCKY  UIELl 

lES 

CO 

CLYDE  S 

IKELEA 

HER 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CORPS  OF  ENGINEERS 


STATION 


'0  GREENUP  DAM 

LOCKPORT  LOCK  2 

OGLICK  1  S 
LONDON 


LOUISVILLE 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLO 

LOUISVILLE  W6  AP 

.LOUISVILLE  UPPER  GAGE 


lOVELACEVH 
LUCAS 

MADISONVILi 

MAMMOTH  CA 

CHESTER 

TIN 


KINNEYSBURG 


I  FAA  AIRPORT 
t  SEWAGE  PLANT 


PRINCET 

ON 

RAVENNA 

LOCK 

RENFRO 

VALLEY 

RICHMOND 

ROCHES' 

ER  LOC 

RUSSELL 

VILLE 

ISALYERSVILLE 

JSALYERSVILLE  2 
'SCOTTSVILLE 

SCOTTSVILLE  2  ! 

SEBREE 

SHAWNEE    STEAM    I 


SHELBYVILLI 
iSHEPHEROSV 
iSMITHFIELO 

ISOMERSET 
[SOMERSET    1 


lELO 


;taylorsville 
itompkinsville  wtr  wks 
'turkey  creek  school 

;TYR0NE  LOCK  5 

uniontown  dam  49 

ivalley  view  lock  9 
vanburen 
vance6urg  dam  32 
warsaw  markland  dam 


COUNTY 


GREENUP 

HENRY 
CLARK 

LAUREL 
LAUREL 

lawrence 
.jefferson 
.jefferson 
Ijefferson 
ijefferson 


15067  HOPKINS 
[5097  EDMONSON 
bill    CLAY 

15171    FLOYD 
15230  (GRAVES 
5243    MASON 
15291    JACKSON 
15301    IpenoLETON 


I  iHOPKINS 
6028  jCLAY 
033  IcAMPBELL 

091   IDAVIESS 
096  jOAVIESS 
6110   MC   CRACKEN 
6115    MC    CRACKEN 

■  'MC    CRACKEN 

^61  36    JOHNSON 
16155    MUHLENBURG 
16353  !pikE 


16748    RO-K    CAS' 
16805  ImADISON 
16882  lOHIO 


8179  .ANDERSON 


LLIAMS8URG  2 

8709 

IWHITL 

LLIAMSTOWN  5  WSW 

LLOW  LOCK  13 

3724 

JLEE 

LF  CREEK  DAM 

660 

,RUSSE 

IWOODBURY    LOCK 


38  39 

38  26 

37  51 

37  08 

37  05 

38  07 


38  36 

37  34 
36  37 

36  38 

38  09 
38  18 

37  27 

36  50 

38  11 
38  04 

37  16 

36  36 

36  19 

:    37  14 

i    37  16 

38  58 


67  07 

88  46 

88  37 

88  36 


86    59 

82  31 

83  42 


36    51 

36    50 


06 

85 

il 

07 

84 

3f 

41 

85 

14 

" 

85 

43 

85 

52 

85 

09 

02 

85 

21 

41 

k5 

88 

05 

02 

ll 

51 

51 

84 

26 

58 

39 

83 

21 

84  38 
63    50 

85  09 


OBSERVATION 
TIME  AND 

TABLES 


^     ^f 
£ 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

HUBERT  BURGHER 
KNOKVILLE  FERTILIZER 
FED.  AVIATION  AGENCY 


iROLO  C.  FEfil 


IS  ON 


iCORPS  OF  ENGINEERS 

AINE  MALONE 
LLARD  E.  FOSTER 
HOMER  WELBORN.  jr. 

lONAL  PARK  SERVICE 
A  S.  WHITE 

MRS.  BETTY  PREFLATISH 
lELD  ELEC.+  WTR. CO, 
■S  OF  ENGINEERS 
MRS. WINNIE  W.  MORAN 
ICHARD  T.  SYDNOR 

HS,  EDITH  J.  SMITH 
RS.  LELA  M.  HERRELL 

CITY  OF  MJDDlESBOBO 

CITY  OF  MIDWAY 


ECE 


;enn£Th  earl 


^AY  STATE 
GEORGE  E.  DUVAL 

'IE   PARLEE   NEISZ 
ANNA    L.    BROWN 
CORPS   OF    ENGINEERS 

ilL    0.    CLARK 
CORPS   OF    ENGINEERS 
FED.    AVIATION    AGENCY 
WESTERN    P.    LACKEY 
CITY    OF    PADUCAH 

JESSE    FAIRCHILD 

TVA-764 

U.S.  WEATHER  BUREAU 


CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  L.  LAIR 

THOMAS  C.  HERNDON 
ICORPS  OF  ENGINEERS 
iMRS.  GLADYS  TALLEY 


THESSIE  A.  RALSTt 

JOHN  B.  BAUER 
CORPS  OF  ENGINEERS 

STANLEY  GARDNER 

FORREST  C.  WILLIS 


TVA-709 

C.  CRAIG 

VIRGIL  D.  CROUCH 
OVID  K.  MAGRUOER 
GEORGE  E.  SIMPSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RADIO  STA  WSFC 

WM.  H.  GOATLEY 

MRS  GLADYS  M,  GRIFF 

CHAS.  H.  MC  MURIREY 

TvA-684 

CHARLIE  S.  KAYS 

MRS.  KATMRYN  B.  CAR 

TOMPKINSVILLE  WATER 

TVA-680 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
EVERETT  H*  MC  GAUGHEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  RITA  RIDDER 

ARNOLD  0.  HELTON 
L  M.  MEADOWS 
T  NORTHCUTT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 


1-BlG    SANOYt       2-CUMSEfiLAND; 


6-M1S5ISSIPPI J       7-OHIOi       8-5ALTr       9-TENNESSEE 


to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
ice  near  you. 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  ilimate  of  Kentucky  may  be  ""tained  by  writing  t 
Lee  Terminal,  Standiford  Field,  Louisville  13,  Kentucky,  or  to  any  Weather  Bureau  Off 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Divisions,  as  used  in  ■•Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 

movemLrin  miles    Monthi;  degree  day  totals  are  the  suns  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F. 

^  <„  tho  =t,nH,,-ri  Wp»ther  Bureau  tvoe  Dan  of  4-foot  diameter  unless  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
T.HT'mZ   aL^M^rln'-^apo^arion'^nd  ^f nd-^abirr^f 'e^'to^'extremts  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time 
of  observation. 

on  the  period  1931-1955. 

Water  eaulvalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 

It^pLrfor  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 

causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include 


and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  Ice. 


Table;  and  snowfall  In  the 

ervation 


Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall 
"Snowfall  and  snow  on  Ground"  Table!  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation   Jhe  Station  Index  shows  obs 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

in  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 
C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 


Precipitation  Data"  Bulletin. 

"Soil  Temperature"  Table. 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

"Supplemental  Data"  Table. 


OTHER  REFERENCE  NOTES 
No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  Is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
-  No  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground- 
Table;  and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
ior  detaUed  dally  record.   Degrelday  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 
In  Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  month. 

X   Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 
VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*i,     „„rf4n„„=  H„  tho  II   q   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DA?r-NiT!SNlLluSS^RY!':nd  Irom   vW/ Al    oTll^Tllyle   obfalnef  from  the'superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publica- 
tion "Subs?a"onSis?lry"  for  this  state!   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents   Government  Printing  Office 
Washinlton  25   S.  c!  for  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Cllmatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
monly  orders  shouL  be  made  payable  ?o'the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 


April 


May 


July 


September 


ADDISON  DAM  45 

ANCHORAGE 

ASHLAND 

BARBOURVILtE 

BARD5T0WN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 
BEAVER  DAM 
6ENHAM 
BENTON  2 
BEREA  COLLEGE 

BLAINE  1  W 

eONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
COVINGTON  W6  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

DEWEY  DAM 
DIX  DAM 
ELIZABETHTOWN 
FALMOUTH 
FARMERS 

FLEMINGSBURG  2 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 
GLASGOW  WKAY 
GOLDEN  POND  8  N 


GRAYSON  I  SE 

26 

5 

6REENSBURG 

29 

0 

GREENVILLE  2  W 

32 

2 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

30 

4 

HENDERSON  7  SSW 

31 

A 

HICKMAN  1  E 

31 

6 

HINDMAN 

30 

7 

HOPKINSVILLE 

30 

0 

HYDEN 

INEZ 

29 

e 

1RVIN6T0N 

30 

A 

JACKSON 

LEITCHFIELD 

31 

7 

LEXINGTON  W8  AIRPORT 

27 

a 

LONDON  FAA  AIRPORT 

28 

* 

LOUISVILLE 

30 

6 

LOUISVILLE  WB  AP 

28 

8 

LOVELACEVILLE 

32 

0 

HAOISONVILLE  1  SE 

31 

8 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

31 

7 

MANCHESTER  *  SE 

31 

9 

MAYFIELD 

33 

A 

HAYSVILLE  DAM  33 

26 

7 

MIDDLESBORO 

32 

6 

MONTICELLO 

31 

* 

MOUNT  STERLING 

29 

9 

MOUNT  VERNON 

HURRAY 

34 

2 

OWENSBORO  2  » 

31 

1 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

30 

7 

PADUCAH 

33 

0 

PARADISE  STEAM  PLANT 

29 

9 

PIKEVILLE 

33 

2 

PRINCETON 

32 

3 

RENFRO  VALLEY 

RICHMOND 

27 

8 

RUSSELLVILLE 

32 

9 

SCOTISVILLE 

33 

0 

SHELBYVILLE 

26 

7 

SOMERSET  1  N 

31 

U 

STEARNS 

SUMMER  SHADE 

31 

5 

VANCEBURG  DAM  32 

28 

5 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

27 

5 

WEST  LIBERTY 

27 

8 

WILLIAMSBURG  2 
W1LLIAM5T0WN  5  WSW 
WOLF  CREEK  DAM 


DIVISIONAL  AVERAGES 

WESTERN 
CENTRAL 
BLUE  GRASS 
EASTERN 


44.1 

40,3 
39.1 
39,7 


25, a      -    9.6 


31.9  -    5.8 

30.4  -    6.6 

28,1  -    8.3 

29.9  -    8.9 


49.3 

48*S 
51.1 
48.9 
50. 7M 

51. OM 

46.4 


46.7 
49.0 
51.1 


49.5 
50.1 
51. 7M 
50.8 

46,7 
52.7 
48*3 

51,  OM 

47.7 


52.9 
51.1 
48.7 

50.1 


60.1 
59.5 
59.7 


60.9 

57.9 
60, 2M 
62.2 
61.3 
60.1 

59.2 
62.0 
59.3 

55. IM 
58.2 

58.2 
61.1 
60.6 
58. 9M 
59.8 

58.8 
61.2 
59.1 
61.8 
62.0 


60.4 
59.9 
64.2 


64.1 
61.8 
62. OM 


62.7 
61.8 
56.4 
59.8 


62.0 
59.7 
59.3 
58.2 

60.9 
56.6 

59.5 


62.5 
60.9 
56.8 
59.8 


70 

0 

71 

2 

69 

3 

71 

7 

72 

8 

67 

0« 

73. If 
67.6 
69.2 
70.0 


68. 8M 

71.2 
70.9 
68.6 
68.7 

68.7 


70.8       -    3.7 


71.9  -  3.8 

70.3  I  -  4.2 

69.1  I-  4.6 

68.9  i  -  4.5 


73.8 
72.8 
74.1 


75.0 
72. OM 
76.3 
74. 2M 


74,4 

74,0 


75.2 
74.5 
72, 7M 


73,3 
72. 9M 
72. 9M 


75.4 
72. 6M 

75.0 
73.8 


74.0 
74.2 
73.6 


69.6 
73.1 
71,8 


74.2 
73.0 
72.4 


71.6 
73,5 

70. 7M 


56.2       -    2.7 


56.3 
59.8 
56.4 


45.2 

49. IM 
46.6 

48,1 
46.9 
49. 6M 
46.6M 
47.9 


46.0 
47.5 
48.0 
46.5 


45.3 
46.5 
45.2 
47.8 


44. 2M 

47.1 

47.6 


47.8 

46.3M 

46.6 


44.9 
50.3 
48.6 


57.3 

45. 5 

59. IM 

.C 

48. 5M 

59.8 

48.8 

57.1 

-  1.6 

44.5 

56.3 

47.7 

56.1 

47.6 

57.0 

47.4 

57.5 

46.4 

57.3 

-   .9 

44.8 

55.0 

45.5 

57.8 

-  1.3 

49.7 

56.9 

-  2.0 

43.4 

-  1.2 

-  1 

-  1.9 


46.6 
45.6 
47.5 


34 

8 

37 

0 

36 

7 

36 

2 

36 

6 

36 

0 

38 

4M 

37 

8 

38 

6M 

35 

i, 

39 

9 

40 

0 

34' 

6 

38 

5 

37 

1 

36 

2 

54.7 
56.5 
54.8 


53.6 
56.4 
54.0 
56.8 


56.2 
54.5 
53.9 

56.8 

54.7 
57.1 
56.8 
56.2 

56.2 


58.0 
55.9 
57.7 
56.3 


54.0 
57.3 
57.4 


56.1 
54.8 

54.0 


56.8 
55.6 
54.2 
55.1 


A  narrative   Special   Weathier   Summary   appeared   in  the   January   and  May 
issues   of   this   publication  for   1961. 


i 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


KENTUCKY 
1961 


AODISON  0AM  45 
ALBANY  4  N 
ANCHORAGE 
.ASHLAND 
BAR60URVILLE 

BARD5T0WN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENHAH 

BENTON  2 

BEREA  COLLEGE 
BEREA  WATER  WORKS 
BLAINE  1  W 
BONNIEVILLE 
BOWLING  GREEN 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
BROWNSVILLE 

8UCKH0RN 
euRDINE  2  NE 
BURKE5VILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 

CAMPBELLSVILLE 

CANEYVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CECILIA 

CLAY  CITY  1  WNW 

CLERMONT  1  SSE 

COBB 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DELPHIA  1  E 
DEWEY  DAM 

DIX  DAM 
DUNDEE  4  ESE 
OUNMOR 

EDDYVILLE  LOCK  F 
EDMONTON 

ELIZABETHTOWN 
ELKHORN  CITY 
ELKTON  2  S 
FALMOUTH 
FARMERS 

FLEMINGSBURG 
FLEMINGSBURG  2 
FORO  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 

FRANKLIN  1  E 
FREEBURN  2  SW 
FRENCHBUR6 
GAMALIEL  1  S 
GEORGETOWN  WATER  WORK; 

GEST  LOCK  3 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 
GOLDEN  POND  8  N 

GRANT  DAM  38 
GRAYSON  1  SE 
GREENSBURG 
GREENSBURG  1  S 
GREENVILLE  2  W 

HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN 

H0PKIN5VILLE 

HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  1  SSW 

KENTUCKY  DAM       « 
LA  GRANGE  2  NNW 

LANCASTER 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  W6  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    fl 
LLOYD    GREENUP    0AM 
LOCKPORT    LOCK    2 
LONDON    FAA    AIRPORT 

LOUISA    2 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE    W8    AP 
LOUISVILLE    UPPER    GAGE 
LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE    1     SE 
MAMMOTH    CAVE    PARK 
MANCHESTER    4    SE 
MARTIN 

MAYFIELD 


1.57    -3.24 

2.76 

1,96    -2.52 


E2.28 
3.52 

1.511 
3.82: 

E1.31i 


5.29       1.64 


2.79    -    .09 


2.73    -     .91 


2.23'  -1.57 
2.11    -3.*2 


2.01    -2 
El. 771  -3.77 

2.511 


1.37 
.99 
U27 


2.64 

-1.77 

3.59 

1.87 

-1.53 

3.56 

3.06 

4.71 

2.43 

-1.90 

4.03 

E2.62 

£3.76 

2.33 

-2.95 

3.99 

E3.98 

E4.22 

4.64 

3.82 

2.01 

3.44 

1.B7 

5.24 

2.06 

4.51 

6.41'      1.20 


4.81    -    .15 


5.26   -    .13 


1.42 

2.791  -1,23 

2.91J -1.77 

2.70'  -2.00 
2.35 

2.28  -2.32 
2.10  -2.59 
2.30, -2.20 


2.38 

2.75|  -1.47 
El. 90 

1.74 

1.59 
El. 54 


2.12i  -3.35 

1.97 

1.771  -3.33 


2.21    -2.74 


6.67      2.58 


4.98      1.17 


4.59 
4.77 
5.81 


2.94    -    .26 


4.80;      1.06 


4.26 
6.20 
5.30 


-  .38 

-  .22 
1.28 


9.54      5.57 


9.95 
4.03 
3.28 

6.87 
3.62 
7.26 
4.39 
E6.15 


4.33 


5.51,     1.37 


6.29       2.36 

4.75 

E3.07! 

4.68       1 

3.62 
E4.35 
E4.42i 


5.61 


El. 95 
2.63    -! 

E2.42:  -3 
1.71] -2.79 

2.45 
E2.35    -; 
3.07    - 
1.88   -; 

2.50 

3.51 
1.73 

1.571  -; 

1.92 

2.37    -2.67 


2.83 
3.42 
6.00 
6.85 


3.88 
7.31 
3.49 


3.30 

5.22 

6.57 
6.64 
6.66 
4.13 

9.06 
3.82 
5.85 
7.65 
5.62 


5.911     1.61 


6.32       2.84 


6.42      2.70 


7.001      1.62 


6.661      1.64 


4.841  -  .63 
6.23i  .84 
6.1b|     1.72 


2.27I  -1.86 


5.67 
3.27 
4.14 


8 

16 

12 

20 

4 

36 

4 

24 

3 

94 

3 

21 

7 

06 

3.48 
4.90 

.88 

5.15 

4.05 

6.15 

6.29 

4.26 

6.35 

2.70 

5.50 

1.31 

6.04 

2.28 

4.92 

6.93 

3.35 

5.27 

1.68 

5.21 

.81 

4.66 

3.71 

5.23 

4.83 

.82 

5.0! 

5.91 

1.44 

5.61 

4.4- 

5.04 

6.61 

7.21 

7.92 

9.49 
5.93 
5.22 

6.71 
4.97 

7.26 
4.66 
5.30 
5.90 

7.70 

6.28 


5.21 
3.56 
6.03 


9.64 
3.86 
3.07 
6.08 

6.07 
10.67 
6.26 
6.60 
6.14 


4.04 
9.22 
9.00 


6.66 
5.99 


5.80 
6.11 
4.37 
5.69 


7.89 
7.34 
5.55 


Septembei  Octobei 


1.03 
1.71 
1.78 


74 

97 

76 

07 

16 

10 

98 

37 

95 

07 

41 

99 

01 

.82 

.05 

.31 

.85 

.03 

.86 

.51 

.2G 

.69 

.81 
.39 

1.24 

1.04 
1.62 
1.33 
3.19 
El. 31 

.60 


6.22 

5.65 
5.61 


1.35 
1.44 
1.90 


4.39 
2.31 
2.69 


1.54 
1.72 
.73 


59 

06 

31 

93 

32 

16 

10 

18 

17 

52 

83 

.96 

53 

.54 

1.21 

1.73 

1.28 

2.32 

4.19 

2.08 

1.02 

E4.86 
5.66 
E5.05 


1.31 
.90 
1.50 


1.75 
1.48 
1.38 
2.25 


2.73 
6.19 
5.54 


3.20 
4.62 
3.42 
4.29 
E3.49 

3.70 
6.06 
3.70 
3.36 
3.50 

3.60 
E3.67 
3.42 


5.40 
6.06 
4.46 


6.63 
6.49 
4.06 

4.94 
4.83 
3.03 


- 

.49 

2.89 
1.66 

-1 

.09 

3.1: 

-1 

.82 

6.20 

-2. 

67 

.74 
.91 

.79 

-2 

12 

•  84 
3.80 

-1 

71 

3.75 
2.85 

-2 

18 

1.79 

E3.06 

2.66 

.82 

1.07 
.84 

-1 

.61 

.78 

-? 

.If 

2.41 

-1 

.33 

.88 
.85 

- 

.36 

.80 

-1 

.74 

2.91 

-2 

.10 

1.97 
2.56 

3.09 
2.70 

-1 

.22 

2.00 

4.21 
6.00 


6.60 
3.68 
4.92 


3.67 
4.23 
4.7 
8.33 


64.34 
49.73 
66.59 
E49.66 
E61.40 

E51.43 
47.63 
55.87 
56.60 

E52.32 

E48.46 
55.42 
E61.95 


55.78 
60.54 
44.34 


49.92 
52.03 
55.18 
48.45 

53.68 
53.09 
47.62 
E55.05 
E47.55 

53.31 
53.61 
49.36 
38.37 
48.31 

47.95 
E48.40 

61.14 
E48.04 

51.16 

49.36 
63.56 
£53.16 
50.06 
46.49 


52.76 
53.29 
60.46 
47.57 

49.30 
42.08 
60.84 
60.69 
52.47 

£49.33 
60.85 
66.06 
55.99 

£46.94 

E64.12 
£66.47 
55.30 
44.69 
£46.88 

41.18 
50.33 
61.03 
66.36 
£66.88 

£47.86 
54.26 
63.57 
45.68 
52.60 

51.40 
45.95 
E49.44 
65.80 
62.30 


52.39 
£47.89 
E37.56 
£46.74 

44.82 
£60.61 

57.45 
£60.92 

46.99 

51.31 
£49.03 
46.46 
54.61 
40.25 

£49.40 
66.01 
60.04 
52.21 
61.31 

54.29 
52.81 
48.69 
£49.99 
66.67 


Sm  Relereno  NotM  FoUowlns  Station  Indax 


TABLE  2  -  CONTINUED 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


Tanuaiy 


HAYSVILLE    DAN   33 

MCKEE 

MIODLESBORO 

MIDWAY 
MILLERSTOHN 

MOMTICELLO 
HOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON 
MUNFOROVILLE 
MURRAY 

OLHEV 

ONEIDA 

OHEONTA  DAM  35 
OHENSBORO  2  M 
OWENSBORO  0AM  46 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAH 
PAINTSVIU.E 
PARADISE  STEAM  PLANT 
PIKEVILLE 

PINEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RENFRO  VALLEY 
RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 
SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE  2  SE 

SCOTTSVILLE 

SCOTTSVILLE  2  SW 

SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHELBYVILLE 

SHEPHEROSVILLE       , 

SOMERSET  1  N 

SPRINGFIELD 

STEARNS 

SUMMER  SHADE 

•  SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TAYLORSVILLE 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  OAM  A9 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 

VANCEBURG  DAM  32 
WARSAW  MARKLANO  OAM 
WAYNESBURG  7  NE 

WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


DIVISIONAL  AVERAGES 

WESTERN 
CENTRAL 
BLUE  GRASS 
EASTERN 


l.*4    -3.76 
2.57    -1.93 


February 


2.72 

2.70 
2.44 


3.32 

.62 

<..55 

1.29 

».oe 

.72 

5.59 

5.02 

1.12 

3.9- 

5.1- 

5.U 

1.54 

5.92 

6.04 

2.06 

3.25 

-    .05 

3.95 

4.94 

5.9< 

1.85 

5.66 

4.4^ 

.67 

3.74 

5.16 

6.35 

:3.62 

5.11 

4.03 

.53 

E4.27 

4.48 

3.58 

4.8G 

E4.55 

4.69 

4.63 

7.70 

4.14 

.67 

3.93 

.86 

3.76 

.11 

3.6« 

3.10 

-    .11 

4.59 

1.3! 

4.30 

3.48 

5.24 

1.05 

3.35 

.10 

3.72 

-    .37 

4.67 

4.47 

.64 

5.58 

1.74 

4.71 

1.01 

3.67 

.24 

4.18 

.33 

5.93       1.12 


April 


5.701      1.86 


2.31 
1.93 


5.71 
5.06 
6.00 
8.09 


May 


1.66 

2.09 


2.26 
2.25 


3.95 

1.20 


3.28 
9.73 
4.28 
7.40 
6.24 

6.531 

4.27| 
6.87 
9.26 
9.20l 

7.65 
7.45 
3.06 
6.00 
3.33 


6.49 

6.57 
6.54 
6.99 


5.08 
9.25 
8.64 
9.99 


6.63 
4.14 
3.84 

4.07 
8.94 
6.76 
7.93 
9.33 

9.83 

8.20 
9.90 
6.56 
5.24 

4.87| 
3.21 
7.77 
4.11 
3.06 


7.13  3 
7.25  3 
6.66      2 

3.«l|  - 


July 


5.791      1.40 


5.23 

5.74 
4.97 

5.44| 


6.24 

1.99 

4.2C 

.16 

6.91 

6.27 

4.91 

1.16 

5.31 

1.29 

6.4C 

2.07 

4.22 

August 


1.48 
1.81 
1.07 


-1.16 
-1.68 


I.OaI  -1.00 
1.48  -1.02 
1.37    -1.06 


1.20 
1.99 
1.69 


1.46 
2.46! 
1.30 


2.10 

9.67 
4.51 
E5.20 
7.98 
3.51 


4.11 

.79 

6.04 

2.86 

3.31 

.02 

E4.20 

2.56 

-    .44 

3.26 

.34 

3.85 

2.04 

3.61 

.39 

4.41 

1.21 

2.79 

-    .67 

5.68 
4.24 
3.32  .14 

2.ao  - 


53.97 
52,72 
46.26 
49.60 


10.10 
5.27 
6.56 


98.09 

10 

.54 

58.491 

49.64]        2 

.68 

93.17 

96.77 

90.82 

E52.8I 

57. 0< 

53.42 

6 

50 

E94.41 

47.22 

48.88 

90.0- 

E51.93 

54.11 

54.27 

96.63 

94.9! 

10 

00 

51.59 

9 

55 

51.09 

5 

27 

E52.89 

46.24 

2 

98 

47.71 

5 

95 

93.66 

E52.34 

46.25 

77 

50.87 

7 

70 

57.02 

9 

94 

£48.01 

S—  R«f*r«iic«  NolM  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 


KENTUCKY 
1961 


ADDISON  DAM  45 

ANCHORAOE 

ASHLAND 

BARBOURVILLE 

6ARDST0WN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 
BEAVER  DAM 
BENHAM 
BENTON  2 
BEREA  COLLEGE 

BLAINE  1  W 

BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CECILIA 

CLERMONT  1  SSE 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

DEWEY  DAM 
DIX  DAM 
ELIZABETHTOWN 
FALMOUTH 
FARMERS 

FLEMINGSBURG  2 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 
GLASGOW  WKAY 
GOLDEN  POND  I    N 

GRAYSON  1  SE 
GREENSBURG 
GREENVILLE  2  W 
HEIDELBERG  LOCK  1« 
HENDERSON  7  SSW 

HICKMAN  1  E 

HINDMAN 

MOPKINSVILLE 

HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 
JACKSON 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  UB  AIRPORT 
LONDON  FAA  AIRPORT 

LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOVELACEVILLE 
MAOISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 


SE 


MANCHESTER 
MAYFIELD 

MAYSVILLE  DAM  33 
MIDDLESBORO 
MONTICELLO 

MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON 
MURRAY 

OWENSeORO  2  W 
PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RENFRO  VALLEY 

RICHMOND 
RUSSELLVILLE 
SCOTTSVILLE 
SHELBYVILLE 
SOMERSET  1  N 

STEARNS 

SUMMER    SHADE 
VANCEBURG    DAM    32 
WARSAW    MARKLAND   DAM 
WEST    LIBERTY 

WILLIAMSBURG    2 
WILLIAMSTOWN    5    WSW 
WOLF    CREEK    DAM 


9-10 
8-11 


9-2  5  + 
9-2* 


8-    2 

-    9 

9-24 

-    9 

- 

-12 

7-24 

-13 

9-25  + 

-11 

8-30 

-    9 

7-31 

-14 

9-    6 

-    4 

8-    2  + 

-    2 

9-12  + 

-13 

8-    3 

-    8 

9-13  + 

Q 


1-29+ 

1-28 

1-28 

1-28 

1-28 

1-29+ 

1-28 

1-22 

1-28 

1-28 


1-28 
1-28 
1-28 

1-27 
1-28 
1-28+ 


1-28 
1-28 


9-10- 
9-24 

7-30 
8-    1  + 
8-30  + 
8-29  + 
9-2  3  + 

8-    1 


9-12  + 
8-    1 


8-30+ 
6-30 
8-    2  + 

7-14  + 
8-31  + 
7-    2 
8-30 


9-2  5  + 
9-23  + 
9-24 
9-    6  + 
7-31 


8-30 
9-11  + 
9-    6+ 


Last  spring  minimum  of 


16°  or 
below 


20°  or 
below 


2-  4 
2-26 


2-10 
2 


1-28 
1-28 
1-28 


1-28 

1-28 
1-29 


1-28+ 
1-28 


1-28 
1-28 
1-28 


1-28 
1-28+ 
1-2 
1-29+ 

1-29+ 
1-29+ 

1-28 


2-26 
2-  2 
2-   4 


24°  or 
below 


2-10 
2 


-25    19 

17 


2-    5 
2-26 


2-26 
2-    6 


2-26 
3-17 


2-26 
2-26 
4-    2 


3-17 
2-10 


2-27 
2-25 


2-26 

4-    8 
2-27 


3-17 
2-10 


4-    9 
4-11 


32°  or 
below 


2-26 
2-26 


4-11 
4-    2 


3-10 
4-20 


4-    2 
4-11 


4-11 
4-2  0 


5-   2 
5-27 


5- 

5-27 


First  fall  minimum  of 


32°  or 
below 


la 


10-15 
10-15 
10-2  7 
10-15 
10- 

10-2  7 
10-15 
10-26 
10-  4 
10-27 


30  10-26 
32|  10- 
29|  10-26 
31[  10-27 
321  10-27 

32|  10-15 
3ll  10-15 
32;  10-27 
3lj  10-  4 
321   10-15 

32i  10-15 
3i:  10-27 
3ll  10-15 
3l!  10-15 
31|   10-15 


5-27    321   10-15 


4-29    30 
5-27    31 


5-27    30 
4-16    31 


4-  7 
5-26 
4-16 


5-27 
5-28 
4-15 
4-15 
5-27 


5-27 
5-27 
5-27 


4-18 


28°  or 
below 


32 


4-  2  27 
4-11  29 
4-20  32 
5-27    32 


5-    2 
5-27 


10-15 
10-15 
10-1 

10-27 
10-15 
10-15 

10-15 
10-15 

10-15 
10-15 
10-15 
10-27 


10-15 
10-27 
10-27 
10-15 
10- 

10-27 
10-15 
10-15 
10-2  7 
10-15 

10-26 
10-15 
10-27 
10-1 


10-15 
10-26 

10-25 
10-15 
10-27 
10-15 
10-15 

10-15 
10-15 
10-15 
10-15 
10 

10-15 
10-15 
10-20 
10-16 
10-15 

10-15 
10-15 


10-27 
10-27 
10-27 
10-27 
10-15 

10-27 
10-27 
10-27 
10 
11-    8 

10-27 
10-15 
10-27 
10-27 
10-27 

10-27 
10-27 
11-  7 
10-15 
10-27 

10-27 
10-27 
10-27 
10-27 
10-27 

10-27 
11-  7 
10-27 
10-27 
10-27 


10-27 
10-27 
10-27 
10-27  21 
10-27  27 


24°  or 
below 


11-  9 
10-27 
10-27 

10-27 
10-27 
10-27 
10-27 
11 


10-271  20'  10-27 


20°  or 
below 


11-29 
10-27 


11-29 
11- 


10-27 
10-27 
10-27 
10-27 


10-27 

10-27 

11 

10-27 

10-27 

11 

10-27 

10-26 

10-27 

10-27 

10-27 
11-  7 
10-27 
10-27 
10-27 


11- 

10-27 

10-2 

10-2 

10-15 

10-27 
10-27 
10-27 
10-27 
10-27 

10-27 
10-16 
11-  8 
10-27 

10-27 


10-27 

11- 

10-27 


10-27 
10-27 


10-27 
11-  9 


10-27 
10-27 
10-27 

10-27 
11-29 
10-26 


10-27 
10-27 


11- 

10-27 
10-27 
11-  9 
10- 


11- 


24  10-27 
24  11- 
28 

21  10-271  21 


28 


27 


23 


11-29 
11-28 


10-27 
10-27 
10-27 


10-27 
10-27 


10-27 
11-29 
11-29 
11-29 

11- 
11-    9 
11-29 
10-27 
11-29 

11-29 

11-29 


12-12 

11- 

11-29 


11-29 
11-    9 


11 

10-28 

12-13 


11-29 
11-28 
11 


16°  or 
below 


Q 


12- 

11-29  16 

11-29  16 

11-29  14 

11-29  14 


12-26 

12- 

11-30 

12-13 

11-28 

11- 

11- 

12-28 

11-29 

12-13 


19  11-29 
11-29 
12-13 
11-29 
11-29 


14 


24 


11-29  20 
11-29  19 


11-29 
12-13 


11-29 
11-29 


11-29 
12-13 
11-29 
12-28 
12-13  13 


Number  of  days 
between  dates 


15   29 

291 

14  31: 

12    29 

15  29 


14 


10 


11-29 
11-29 
12-13 
11-29 
12-13 

12-13 
11-  9 
12-13 
11-29 


20  12-13 
20  11-29 
20  12-13 
20  11-29 
18  11-29 


11-30  20 
11-29  13 


11- 

12-13 

11-29 

10-27 

11- 

11-  9 

12-13 
12-13 
11-29 


24  12 

24  11-29 

23  11-29 

22  11 

19  10-27 


27  11- 
26  11- 
25  11- 
25  11- 
20  10-27 


26 


11- 


11 
10-27 


10-27 

11 

10-27 


24 


U-  9 
11-21 
11-29 
11-29 
10-27 


11-29 
11-28 
10-27 

11-29 
11-29 

11- 


14 


296 
312 

298 
2  96 

298 
311 
297 
327 
312 

296 
297 
312 
296 
311 

312 
276 

311 


12-13 
12-13 
12-13 
12-13 
11-29 

11-29 
12-13 
11-29 
11-29 
11-29 

11-29 

12-13 
12-13 
12-13 

12-13 
12-13 
12-29 
12- 


19  11-29 

20[  12-13 

11-29 

11-29 

11-29 

11-29 
11-29 
11-29 
11-29 
11-29 

12-  8 


275 
297 
293 

257 
256 
2  96 
253 
295 

296 


276 


275 


179 
166 
177 
141 
130 

153 
169 
151 
130 
199 

152 
130 
198 
191 
177 


224 
309|  292 
277  264 
297  255 
272  244 


312  297 
298  295 
298  276 


13  297  277 


141 
178 
130 
165 

156 

194 
166 
155 

141 

141 
205 
166 
169 
141 

153 
169 
159 
141 
182 

191 
140 
182 


16  312 

16  298 

15  297 

12  298 


16 


219 
237 
259 

296 
275 
254 
254 
221 

202 
277 
249 
202 
202 


141 
152 
194 
182 
130 

202 
179 
180 
193 
141 


153 
219 
201 
191 
194 

202 


208 
216 


151 
195 
153 
141 
130 


182 
191 


270  219  207 
254  208  187 
276  224  190 
231  205  141 


296  22. 

295  22 
271  20 


202 
208 
199 
202 
195 


141 
169 
141 
161 
130 


141 
170 
166 
141 

141 
141 


See  reference  notes  following     Station  Index. 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


KENTUCKY 
1961 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Deo. 

Annual 

BUCKHORN 

EVAP 

. 

. 

. 

B4.74 

B4.87 

B5.99 

7.02 

B5.46 

4.98 

3.38 

DEP 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

WIND 

- 

- 

- 

B2H9 

1322 

963 

818 

457 

633 

B   598 

- 

- 

- 

DEWEY  DAM 

EVAP 

- 

_ 

_ 

_ 

B4.04 

B4.64 

B4.82 

4.77 

4.26 

2.28 

_ 

_ 

DEP 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

WIND 

- 

- 

- 

- 

B   378 

224 

207 

B   131 

163 

B   257 

- 

- 

- 

DIX  DAM 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

B4.67 

5.41 

B5.72 

B6.63 

5.33 

5.12 

3.71 

DEP 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

WIND 

- 

- 

- 

B3109 

1542 

936 

1159 

703 

790 

1333 

- 

- 

- 

MADISONVILLE   1    SE 

EVAP 

_ 

- 

_ 

3.98 

B6.68 

B7.25 

B7.24 

86.24 

5.90 

_ 

_ 

_ 

_ 

DEP 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

., 

WIND 

- 

- 

- 

2532 

1655 

1211 

1017 

589 

807 

- 

- 

- 

- 

WOLF  CREEK   DAM 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

_ 

4.55 

B4.87 

5.26 

B5.52 

5.06 

3.15 

. 

DEP 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

WIND 

' 

' 

" 

1236 

719 

B   393 

394 

371 

443 

555 

770 

~ 

- 

NEW  NAME 

ASHLAND 
DUNDEE  2  SE 
DUNDEE  4  ESE 
GREENSBURG  1  S 
KEENE  1  SSW 

LA  GRANGE  2  NNW 
LLOYD  GREENUP  DAM 
MARTIN 
TOMPKINSVILLE  WTR  WKS 


ASHLAND 
BEAVER  DAM 
BONNIEVILLE 
BUCKHORN 
DAVELLA 

DELPHI A  1  E 
DUNDEE  2  SE 
FARMERS 
FRANKLIN  1  E 
GOLDEN  POND  8  N 

GREENSBURG  1  S 
GREENUP  DAM  30 
HYDEN 
IRVINGTON 
JACKSON 

LA  GRANGE  2  NNW 
LIBERTY 
MARTIN  1  SSW 
MARTIN 
MUNFORDVILLE 

SEBREE 
STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 
VANBUREN 


CHANGES  IN  STATION  NAMES 

OLD  NAME 

ASHLAND  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 
DUNDEE  2  SE 

GREENSBURG  HIWAY  CI  BR 
KEENE  1  NNE 

LA  GRANGE  1  SW 
GREENUP  DAM  30 
MARTIN  1  SSW 
TOMPKINSVILLE 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

All  equipment  moved  1/4  mile  W 

Rain  gage  moved  60  feet  S 

Temperature  and  rain  gage  equipment  moved  100  feet  S 

Evaporation  and  rain  gage  equipment  installed 

All  equipment  moved  1.4  miles  N 

All  equipment  moved  1/4  mile  W 

All  equipment  moved  0.2  mile  NE 

All  equipment  moved  40  feet  W 

Rain  gage  moved  30  feet  S 

Temperature  and  rain  gage  equipment  moved  70  feet  SE 

All  equipment  moved  0.2  mile  S 

All  equipment  moved  4.0  miles  NW  to  Lloyd  Greenup  Dam 

Temperature  equipment  installed 

Temperature  and  rain  gage  moved  1000  feet  NE 

Temperature  equipment  installed 

All  equipment  moved  3.1  miles  NNE 
Recorder  moved  12  feet  NNW 
Rain  gage  moved  100  feet  S 
All  equipment  moved  0.7  mile  N 
All  equipment  moved  1.0  mile  NE 

All  equipment  moved  200  yards  S 
Temperature  equipment  installed 
All  equipment  moved  400  yards  SSE 
All  equipment  moved  300  feet  NW 


DATE 


June 

1961 

March 

1961 

December 

1961 

April 

1961 

February 

1961 

January 

1961 

August 

1961 

November 

1961 

February 

1961 

June 

14, 

1961 

May 

25, 

1961 

December 

28, 

1961 

April 

1, 

1961 

June 

14, 

1961 

August 

30, 

1961 

March 

28, 

1961 

June 

13, 

1961 

May 

26, 

1961 

October 

19, 

1961 

April 

1, 

1961 

August 

12, 

1961 

April 

6, 

1961 

September 

26, 

1961 

April 

3, 

1961 

January 

11, 

1961 

April 

27, 

1961 

September 

23, 

1961 

November 

24, 

1961 

October 

3, 

1961 

November 

21, 

1961 

June 

1, 

1961 

October 

1, 

1961 

April 

24, 

1961 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


P       Mi  ^ 
I  III!  it  if 

*      *'*'         lis 

_- <t.£. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


4 


STATION  INDEX 


Years  of 

Opened 

record 

or  closed 

1 

County 

1 

1 

during  yr. 

Refer 

to 

6. 

i 

Station 

a 

(S 

1 
a 

> 
0) 

1 

a 

> 

tables 

AOOISON  DAH  45 

31 

BRECKINRIDGE 

37  55 

86  3* 

380 

2 

34 

1  2  3   C 

ALBANY  *  N 

63 

CLINTON 

36  *5 

85  08 

1000 

11 

2 

ANCHORAGE 

155 

JEFFERSON 

38  15 

85  33 

700 

63 

64 

1  2  3 

ASHLAND 

25* 

BOYO 

38  27 

82  35 

556 

48 

*9 

1  2  3 

SAReOURVILLE 

KNOX 

36  52 

83  53 

1000 

12 

16 

1  2  3   C 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

397 

NELSON 

37  *8 

86  26 

531 

12 

12 

1  2  3 

BAXTER 

*50 

HARLAN 

36  51 

83  20 

116* 

10 

21 

1  2  3   C 

BEAVEO  DAM 

*90 

OHIO 

37  2  6 

66  52 

4*1 

5* 

54 

1  2  3 

BENHAM 

595 

HARLAN 

36  56 

82  57 

1585 

16 

16 

1  2  3 

BENTON 

611 

MARSHALL 

36  51 

68  20 

395 

^ 

BENTON  2 

615 

MARSHALL 

35  51 

66  20 

305 

6 

6 

1  2  3 

6ERE*  COLLEGE 

619 

MADISON 

37  3* 

8*  16 

1070 

60 

60 

1  2  3   C 

BEREA  MATER  WORKS 

624 

MADISON 

37  33 

6*  15 

1010 

15 

I 

BLAINE  1  H 

752 

LAWRENCE 

38  02 

82  52 

690 

6 

6 

1  2  3 

BONNIEVlLLE 

85* 

HART 

37  23 

86  6* 

66* 

6 

6 

1  2  3 

BOWLING  GREEN 

90* 

WARREN 

37  00 

86  25 

536 

37 

2 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 

907 

WARREN 

37  01 

86  26 

*70 

19 

2 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

909 

WARREN 

36  58 

66  26 

535 

80 

60 

1  2  3 

BRENT  DAM  36 

978 

CAMPBELL 

39  03 

6*  2  5 

497 

37 

2 

BROWNSVILLE  LOCK.  6 

10*6 

EDMONSON 

37  12 

66  16 

*05 

45 

SEPT 

2 

BROWNSVILLE 

10*7 

EDMONSON 

37  12 

85  16 

557 

0 

SEPT 

2 

BUCKHORN 

lOBO 

PERRY 

37  21 

83  23 

935 

1 

1 

2    *C 

BUROINE  2  NE 

1120 

PIKE 

37  13 

82  35 

16*3 

10 

2     C 

BURKESVILLE 

1137 

CUMBERLAND 

36  *7 

85  22 

500 

11 

2 

CADIZ  LOCK  E 

1206 

TRIGG 

36  *6 

87  68 

38* 

~ 

2 

CALHOUN  LOCK  2 

1227 

MC  LEAN 

37  32 

67  16 

402 

44 

2     C 

CAMPBELLSVILLE 

1296 

TAYLOR 

37  20 

65  21 

771 

17 

17 

1  2  3 

caneyv:lle 

129* 

GRAYSON 

37  25 

66  30 

600 

4 

2 

CARROLLTON  LOCK  I 

13*5 

CARROLL 

38  *1 

85  11 

480 

11 

58 

1  2  3   C 

CECILIA 

1*06 

MAROIN 

37  *0 

85  57 

73* 

65 

66 

1  2  3 

CLAT  CITY  I  WNW 

1576 

POWELL 

37  52 

83  55 

712 

6 

2 

CLERMONT  1  S5E 

1611 

BULLITT 

37  55 

85  *0 

5*0 

11 

11 

1  2  3 

CLINTON 

1631 

HICKMAN 

36  *1 

89  00 

390 

C 

COBB 

1663 

CALDWELL 

36  59 

87  67 

490 

4 

2 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

170* 

ESTILL 

37  *7 

6*  06 

611 

53 

2 

•COVINGTON  WB  AIRPORT 

1865 

BOONE 

39  0* 

8*  *0 

869 

15 

15 

1  2  3   C 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969 

WHITLEY 

36  50 

8*  19 

1070 

11 

2 

CYNTM1ANA 

1996 

HARRISON 

38  23 

8*  Ifl 

58* 

45 

2 

CYNTMIANA  2 

2003 

HARRISON 

36  23 

8*  17 

719 

11 

11 

1  2  3 

DANVILLE 

20*0 

BOYLE 

37  39 

8*  *6 

965 

2g 

53 

1  2  3 

OAVELLA 

2053 

MARTIN 

37  *B 

62  3Z 

700 

C 

DELPHI  A  1  e 

2132 

PERRY 

37  02 

63  07 

1660 

22 

2 

DEMA 

2139 

KNOTT 

37  25 

62  *B 

850 

C 

DEWEY  0AM 

2180 

FLOYD 

37  *5 

62  *7 

653 

9 

11 

I  2  3  *C 

DIX  DAM 

221* 

MERCER 

37  *6 

8*  *3 

870 

^ 

9 

12  3  4 

DUNDEE  ^  ESE 

2358 

OHIO 

37  33 

86  *3 

*31 

21 

2     C 

DUN MOP 

236« 

MUHLENBERG 

37  05 

87  00 

592 

22 

2 

DYER 

2391 

BRECKENRIDGE 

37  *3 

66  13 

793 

C 

EDDYVILLE  LOCK  F 

2**5 

LYON 

37  03 

66  05 

420 

- 

2 

EDMONTON 

2*69 

METCALFE 

37  00 

65  37 

855 

19 

2     C 

ELIZASETHTOWN 

2510 

HARDIN 

37  *1 

85  52 

739 

6 

10 

1  2  3 

ELKHORN  CITY 

2528 

PIKE 

37  18 

82  21 

600 

11 

2 

ELKTON  Z    S 

25*6 

TODD 

36  *7 

87  10 

620 

4 

2 

FALMOUTH 

2775 

PENDLETON 

38  *0 

8*  20 

550 

7 

75 

1  2  3 

FARMERS 

2791 

ROWAN 

36  09 

83  33 

568 

55 

57 

1  2  3 

FLEMINGSBUHG 

2903 

FLEMING 

38  25 

83  *3 

856 

38 

2 

FLEMINGS8URG  2 

2908 

FLEMING 

38  25 

63  *5 

911 

5 

5 

I  2  3   C 

FORD  LOCK  10 

2953 

MADISON 

37  5* 

Bfc  15 

660 

48 

2 

FORDS  FERRY  DAM  50 

2961 

CRITTENDEN 

37  26 

88  06 

356 

15 

34 

1  2  3   C 

FRANKFORT  LOCK  * 

3028 

FRANKLIN 

38  1* 

8*  52 

50* 

78 

80 

1  2  3 

FRANKLIN  1  E 

3036 

SIMPSON 

36  *3 

66  3* 

690 

- 

2 

FREEBURN  2  SW 

30*5 

PIKE 

37  33 

62  10 

730 

9 

2 

FRENCHBURG 

3052 

MENIFEE 

37  57 

83  39 

86* 

11 

2 

GAMALIEL  1  S 

3112 

MONROE 

36  38 

85  *8 

759 

5 

2 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

319* 

SCOTT 

38  12 

6*  33 

886 

20 

2 

GEST  LOCK  3 

3203 

HENRY 

38  25 

8*  53 

*90 

53 

2     C 

GLASGOW 

32*1 

BARREN 

37  00 

85  55 

780 

33 

2 

GLASGOW  WKAY 

32*6 

BARREN 

37  00 

85  56 

808 

9 

9 

1  2  3 

GLENDALE  J  E 

3252 

HARDIN 

37  36 

85  5* 

710 

11 

2 

GOLDEN  POND  8  H 

3295 

TRIGG 

36  5* 

68  00 

393 

9 

9 

1  2  3 

GRANT  DAM  38 

3358 

BOONE 

38  59 

8*  50 

503 

37 

2 

GRAYSON  1  SE 

3392 

CARTER 

38  19 

82  56 

900 

3 

3 

1  2  3 

GREENSBURG 

3*30 

GREEN 

37  15 

85  30 

630 

69 

75 

1  2  3 

GREENSBURG  \    S 

3*35 

GREEN 

37  15 

85  30 

595 

12 

2 

GREENVILLE  2  W 

3*51 

MUHLENBERG 

37  IZ 

87  12 

519 

46 

46 

1  2  3 

HALEYS  HILL 

3539 

CHRISTIAN 

37  03 

67  20 

740 

C 

HARTFORD  6  NW 

3652 

OHIO 

37  32 

85  6* 

429 

24 

2 

HAZARD 

3709 

PERRY 

37  15 

83  12 

869 

C 

HAZARD  WATER  WORKS 

371* 

PERRY 

37  15 

63  11 

660 

12 

2 

HEIDELBERG  LOCK  IM 

37*1 

LEE 

37  33 

83  *5 

653 

29 

47 

1  2  3   C 

HENDERSON  7  SSW 

3752 

HENDERSON 

37  *5 

67  38 

362 

40 

48 

1  2  3 

HERNDON 

3796 

CHRISTIAN 

35  ** 

67  3* 

512 

C 

HICKMAN  1  E 

3616 

FULTON 

35  3* 

69  10 

362 

12 

12 

1  2  3 

HICKSVILLE 

3821 

GRAVES 

36  *8 

88  30 

*40 

15 

2 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3837  JESSAMINE 

37  *9 

8*  *3 

54* 

60 

2 

HINDMAN 

3699  KNOTT 

37  20 

82  59 

1190 

1* 

14 

1  2  3 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

3929  LARUE 

37  32 

65  ** 

788 

C 

HOPKINSVILLE 

399*  CHRISTIAN 

36  51 

67  30 

540 

66 

66 

I  2  3 

MYDEN 

*093'  LESLIE 

37  10 

63  23 

890 

I 

22 

1  2  3 

INEZ 

*13*  MARTIN 

37  5! 

82  32 

638 

11 

11 

1  2  3 

IRVINGTON 

*165 

BRECKINRIDGE 

37  53 

,  86  17 

660 

65 

65 

1  2  3 

JACKSON 

*196 

BREATHITT 

37  33 

i  83  23 

795 

1 

44 

1  2  3 

JEREMIAH 

*255 

LETCHER 

37  IC 

62  56 

1150 

22 

2 

KEENE  1  SSW 

*369 

JESSAMINE 

37  51 

64  38 

9*1 

21 

^ 

Station 


KENTUCKY  DAM 
LA  GRANGE  2  NNW 
LANCASTER 
LEITCHFIELO 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LLOYD  GREENUP  0AM 
LOCKPORT  LOCK  2 
LOGLICK  1  S 

LONDON 

LONDON  FAA  AP 
LOUISA  2 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  BOWMAN  FLO 

•LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOVELACEVILLE 
LUCAS 
MAOISONVILLE  1  SE 


MAY5VILLE  DAM  33 

MC  KEE 

MC  KINNEY5BURG 

META 

MI0DLES60R0 

MIDDLESBORO    SEWAGE    PL 

MIDWAY 
M1LLERS6UR6 
MILLERSTOWN 
MONTICELLO 

MOREMEAD  STATE  COLLEGE 

MOUNT  STERLING 

MOUNT  VERNON 

MUNFORDVILLE 

MURRAY 

OLIVE  HILL  2  WNW 

OLNEY 
ONEIDA 

ONEONTA  DAM  35 
OWENSBORO  Z  W 
0WENS60R0   DAM    46 

PADUCAH    FAA    AIRPORT 

PAOUCAH 

PADUCAH  SEWAGE  PLANT 

PAINTSVILLE 

PARADISE  STEAM  PLANT 

PIKEVILLE 

PINEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RENFRO  VALLEY 

RICHMOND 
ROCHESTER    LOCK    3 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE    SUBSTA 
SAOIEVILLE 

ST    MARY 

SALVISA    LOCK    6 
SALYERSVILLE 
SALYEfiSVILLE    2    SE 
SCOTTSVILLE 

SCOTTSVILLE  2  SW 
SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHELBYVlLLE 

SHEPHEROSVILLE 

SMITHFIELO  *  S 
SOMERSET 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 

SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TATHAM  SPRINGS 
TAYlORSVILLE 
TOMPKINSVILLE  WTR  WKS 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 

VANCEBURG  DAM  32 
WARSAW  MARKLANO  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 


WILLIAMSTOWN  5 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


FSW 


6155 

6353 
638 
6575 
6679 
6748 

i6B05 
6882 
70*9 

'  705* 


7095 
7121 
7129 
7134 
7215 


7*73 
7506 
7510 
750* 
7677 


County 


tVINGSTON 
OLDHAM 

GARRARD 


CASEY 

JESSAMINE 
GREENUP 


LAUREL 
LAWRENCE 
JEFFERSON 
JEFFERSON 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

BALLARD 

BARREN 

HOPKINS 

EDMONSON 
CLAY 
FLOYD 
GRAVES 


WOODFORD 

BOURBON 

GRAYSON 

WAYNE 

ROWAN 

MONTGOMERY 

ROCKCASTLE 

MART 

CALLOWAY 

CARTER 

HOPKINS 

CLAY 

CAMPBELL 

DAVIESS 

DAVIESS 

MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 
JOHNSON 
MUHLENBURG 

PIKE 

BELL 

CALDWELL 

ESTILL 

ROCK  CASTLE 

MADISON 

OHIO 

LOGAN 

LOGAN 

SCOTT 

MARION 

WOODFORD 
MAGOFFIN 
MAGOFFIN 


LEN 

ALLEN 
WEBSTER 

MC  CRACKEN 

SHELBY 

BULLITT 

SHELBY 
PULASKI 
PULASKI 
WASHINGTON 
MC  CREARY 


7800  METCALFE 
05  METCALFE 

HINGTON 
79*8    SPENCER 
8060    MONROE 


81* 


RIGG 


GALLATIN 
LINCOLN 
MORGAN 
HTTLEY 


7    36    39 

4  I  36    26 
37    51 


36  13 

38  11 

38  17 

36  56 
35  5  3 

7  19 

37  11 
37  05 
37  3* 


36  36  83 

37  26  8*    00 

38  36  84    1 
>4  82    27 

35  37  83    43 

36  38  83    43 


66  16 

85  23 
64  36 

86  18 

64  36 


82    52 

84    58 

84    02 


36    09' 

36  18 

37  27 

36  50i 

38  11 

38    04 

37  21 
37    16 


37  1* 

37  15 

36  56 

37  46 


37  06| 
37  40 
37    23 


37  13 
36  51 
36    60 

38  23 


38  20 
37  06 
37    07 


35  53 

36  53 

37  52 


.; 

31 

83 

4Z 

67 

53 

63 

57 

64 

20 

8* 

18 

86 

54 

86 

53 

66 

5* 

64 

33 

85 

21 

8* 

49 

83 

05 

83 

03 

85 

12 

86 

13 

87 

3? 

86 

47 

85 

65 

16 

85 

16 

R* 

17 

8* 

37 

65 

1* 

6* 

29 

85 

43 

85 

*C 

85 

09 

85 

21 

Years  of 
record 


84 

84  09 

86  03 

8*  90 

83  26 


83  12| 

87    *7| 
63    39, 

84  ib! 

87    091 
87    07l 


85  *1 

88  06 

8*  51 

87  57 

8*  26 

65  10 

83  21 


38    3&  64    38; 

37    35  83    50' 

35    52  85    09 

37    11.  65    36 


Opened 
3r  closed 
during  yr 


670 
483 
905 


Refer 

to 
tables 


i^c 


l-BIG   SANDYf       2-CUMBERLANOj       3-GREEN 


REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Lee  Terminal,  Standlford  Field,  Louisville  13,  Kentucky  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  *F;  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind 
movement  in  miles. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Climatological  divisions,  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  June  1956. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

-  No  record. 

+   Also  earlier  date  (dates)  or  months. 

*   Amount  included  in  the  following  measurement . 

ff     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however  the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building . 

B   Adjusted  to  full  month. 

C   Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  "Refer  to  tables"  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and 
published  in  "Hourly  Precipitation  Data".   Length  of  record  for  recorder  -  only  stations  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  "Hourly 
Precipitation  Data". 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

H  One  or  more  days  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  monthly  Climatological  Data 
for  detailed  daily  record. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month.   V  in  annual  column  means  total  Is  for  a  two-year  period. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state .   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents ,  Government  Printing  Office , 
Washington,  D.  C.  for  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C . 

USCOMM-WB-Asheville,  N.  C. 3/5/62 900 
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